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COST OF ELECTRICITY FOR DOMESTIC SERVICE 


AND 
MONTHLY BILLS FOR DOMESTIC SERVICE 
COMMERCIAL LIGHT AND SMALL POWER 
1955 


This report is based on rate tables supplied by 
the principal power companies and distributing 
systems in the country. It consists of the cost of 
definite quantities of electricity for specific uses 
and an annual index of the cost of electricity for 
domestic use only. The monthly bills are computed 
to show the actual cost to consumers in the 132 
municipalities covered by the report when selected 
quantities are used for specific purposes. The cost 
to the consumers includes not only the amounts 
accruing to the distributor, but also all federal, 
provincial and municipal taxes on such purchases. 
Discounts for prompt payment have been deducted 
from gross bills wherever granted. 


Monthly bills can not be used to obtain the 
average cost of electricity consumed in any one 
municipality or to compare municipalities as to cost 
of electricity, except in a very general way. The 
unit cost or cost per kilowatt hour of electric energy 
normally varies according to the nature of the use 
and the magnitude of the consumption and because 
these factors vary so greatly as between types of 
user and between municipalities, an average cost 
for all electricity consumed in any municipality is 
of little value unless the nature of the uses and 
amount of consumption for each use is known. Fur- 
ther, industrial power costs vary as to whether the 
power used is primary or secondary (off-peak or 
interruptable power taken when available). Other 
important factors in determining costs of electricity 
are the relationship between the capacity of a 
system to produce and distribute electricity and 
the total consumption, and between the average 
rate of consumption per day and at different times 
of the day, and during the year. Because of the 
difficulty of giving proper weight to these many 


factors, the Bureau of Statistics has not attempted 
to show average costs or to compare costs between 
municipalities. For these purposes the report should 
be used with the utmost caution. 


Any attempt to determine which municipality in 
Canada enjoys the lowest cost for electricity might 
be difficult for reasons referred to above, but the 
following tables show the municipalities in Canada 
having the lowest bills for selected quantities and 
uses. While the domestic service bills will probably 
show the average for most municipalities, it is 
probable that with larger loads and consumptions 
for commercial light ‘and for power, other municipali- 
ties would have smaller bills. The fact that no one 
municipality had the smallest bill for all types of 
consumption in the three classes of service indi- 
cates that caution should be exercised when making 
comparigons as between municipalities. The lowest 
bill in each case is in italics. 


There is a possibility that some municipalities 
from which bills have not been collected may have 
as low or lower bills than those shown in the tables 
below, and consequently there is no certainty that 
these bills are the lowest of any municipality in 
Canada. Of the towns and cities shown, Jonquiere 
operates its own municipal hydro-electric plant and 
distribution system. Sault Ste. Marie and Calgary 
operate their own municipal distribution systems, 
buying power from commercial hydro-electric plants. 
Belleville, Kingston, Ottawa, Trenton and West- 
mount own and operate their own municipal distri- 
bution systems, buying power from the provincial 
hydro-electric systems. Commercial hydro-electric 
systems serve Cornwall and Pembroke, Ont., and 
trails, Bs. 


Domestic Consumption 


Monthly consumption in Kw.h. 


Cornwall, ‘Ont. sic, ecussksdetevss cesath osseasesattvaspeterssintseats 
Santt Ste. Marie, Ontssace derecens. gr) cet. ee 
CNIS VANE ONG eros cusees sess ccseses vesesoceeebocecostote teen esees 
BUD CLILOMM sh Oli Gaver roscettarstevancescitvertis ston sccrencsttcsetistaseesszece 
OLGA WO, OMG rstactssasseevacccsseconsceseseerisetesdecsctevaccsasdgars 


1. Minimum bill. 


= 40 


Commercial Light 


Load — Kw. 


Hours use 


Monthly consumption — Kw.h. 


KIN SUONGH ONG ee cereccacecsreretscecccecessnsecsvcncece 
Sault Ste. Marie, Ont. .. ..........-ccssccsesse 
Bellevilles Ont. cecescscsclesiiiaccateceesecstes dees 
PPP ENON, Ontieiri ssc ecccccescsocececoctscescevecsvers 
IWESCMOURL QUE. cc.ccccccscscenesacessectascsceosere 
Pembroke; Onte..20:..c:ssscasecenesevsnsssvapssssess 


Load — H.P. 


Hours use 


Monthly consumption — Kw.h. 


"DTaP BC hg tociweccctoaceversssestcssoscctenstacers 
Calgary. Alta mecicccesssccccccsacccstucecesscessees2 
Sault Ste. Marie, Ont. 
JONGUIEKE; Ques a. screscesesessesecsrereaceocssecess 


1. Minimum bill. 


Domestic services include delivery of electric- 
ity to private residences for lighting, refrigeration, 
cooking, water heating and the operation of various 
electrical appliances. Commercial lighting includes 
delivery of electricity to stores, offices, factories, 
etc., for lighting purposes only. Outdoor sign light- 
ing is generally in a separate category and the rates 
are different from those for commercial lighting. 
Street lighting is also in a separate class. Power 
service includes the delivery of electricity for the 
operation of electric mators. 


The purpose of this presentation is to provide 
data for comparative purposes on the cost of elec- 
tric service in the principal municipalities in 
Canada. Because of the various methods of comput- 
ing costs it was necessary to select some arbitrary 
conditions, especially for the fixed charges, and 
use the same basic conditions in each municipality. 
In the large majority of municipalities the use of 
these arbitrary conditions was not necessary, the 
rates containing a fixed charge and a block rate for 
all consumptions irrespective of appliances used. 
Due to the steady rise since this report was first 
issued in the consumption of electricity for domes- 


tic service, bills for some of the smaller consump- 
tions were omitted from the report in 1954 and a bill 
for 1,000 kilowatt hours has been added. 


Consumptions of 500 and 1,000 kilowatt hours 
include electricity used for water heating. Except 
where the entire water heater load was on a flat 
rate basis metered rates were used in working out 
these bills. For a few municipalities where all 
water heating is on a flat rate basis an arbitrary 
division was made between water heating and the 
metered services. A 500 kw. h. consumption was 
divided to include a metered consumption of 250 
kw. h. plus an assumed 250 kw. h. consumed by a 
500 watt heater. A consumption of 1,000 kw. h. was 
divided between 400 kw. h. metered and a 600 kw.h. 
consumption assumed for a heater of 1,000 watts. 
To show the effect of flat rate water heaters a bill 
for 1,000 kw. h. including a water heater of 1,000 
watts has been shown for all municipalities where 
such heaters are in general use. 


The consumption for cooking varies greatly 
even between customers in the same municipality 
and where the unit costs vary in different munici- 
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palities the consumption for cooking tends to vary 
inversely with unit costs. Consequently a cooking 
consumption which may be fairly representative for 
the majority of the consumers in one municipality 
may be too large or too small for those in another 
municipality. This is also true of water heaters and 
other appliances, the consumption being governed 
largely by the unit price. Where service charges are 
based ,on two wire or three wire service, the higher 
charge was used only in calculating the bills for 
300, 500 and 1,000 kilowatt hours. 


On September 13, 1939, the Dominion Govern- 
ment imposed a tax of 8 p.c. on all domestic service 
bills in all provinces. This was removed November 
17, 1947. In Quebec (2 pe.) and Saskatchewan 
(3 p.c.) provincial taxes are in effect, and in British 
Columbia a Sales Tax of 3 p.c. was imposed on 
August 1, 1948 and subsequently increased to 5 p.c. 
on April 1, 1954. A few municipalities also impose 
a municipal sales tax. Montreal and environs added 
a 1 p.c. Education Tax in 1949, which has since 
been extended to many other municipalities through- 
out Quebec. All such taxes are included in the bills 
and the tables show where the provincial and muni- 
cipal taxes apply. 


The loads for which commercial lighting and 
power bills were computed were the billed loads. 
In some municipalities the billed load was a per- 
centage of the connected load. In other municipali- 
ties it was the peak reached over a period, often 
30 minutes, and had no direct relation to the 
connected load. In still other municipalities it was 
the connected load. A consumption of 200 hours 
per month would mean 100 per cent use of the load. 
for an average of 8 hours per day for 25 days, and 
100 hours use would mean 50 per cent use of the 
load for the same time. If the billed load were less 


than the connected load, the time or percentage use 
of the conneeted load would be correspondingly 
reduced to produce the same result and the same 
consumption of electricity. In all cases the bills 
were computed for the consumption in kilowatt 
hours shown in the tables at-«rates in effect on 
December 31, 1955. 


In practically all cases the commercial light 
and power bills were computed for unrestricted 
24-hour service. A service restricted to 10 hours, 
from 7 a.m. to 6 p.m., is sold at a lower rate than 
the unrestricted 24-hour service in many munici- 
palities. No penalty was included for low power 
factors and no allowances were made for customers’ 
guarantee deposits with the distributor, or other 
miscellaneous factors which enter into the billing 
practice in some municipalities. 

In the column headed ‘‘Source of power’’ the 
letters ‘‘H’’ for hydraulic or water power and ‘‘T’’ 
for thermal, i.e., for fuel or steam, gas or oil 
engines, indicate the nature of the power used by 
the generating plant to produce the electricity sold 
in each municipality. In some cases hydro-electric 
plants have auxiliary or stand-by thermal engines 
used for peak loads or in emergencies. Such plants 
are classed as hydraulic. 


The annual index is for the cost of electricity 
to consumers for domestic or residential use only 
and is not an index of the cost of power for indus- 
trial or other purposes. This index, by provinces, 
is produced by computing changes in the cost of 
bills for typical monthly consumptions for each of 
the 132 municipalities, weighted by the average 
annual revenue received by power distributors over 
the five year period 1935-1939. Weiglited municipal 
indexes are combined to produce provincial indexes 
on a base 1935-1939=100. 


Annual Index! of Electricity Bills for Domestic Service, by Province 


(1935-1939 = 100) 


Province 


Princesa ward [SIAN 0c. -cceucmcts cee. 94.12.) T3291 | 77. 
INOVAHSC OUI Gactorercen ce. 25h eave ete 95.99 |} 80.10 | 78. 
INGW PSIUNS WACK <2 cee ue teccete erences 104. 49 90.49 | 85. 
QUE DCO nae ere aeghtte ce esty stan ee 104. 35 89. 89 84. 
ONEOTIO: cc eceecpee cates eee tan eae ee 100.96 | 86.10 | 81. 
jy) FEW aN N 0) OF: es See sce ee ne ee a Ae 108.43 | 105.77 | 97. 
SASKA CCE WAN ie ote seer sce aetnerieec cts 107.00 | 106.28 | 96. 
PAUISOT ta pee eee ras RO eae ee OTA Ot Olaed a Ole 
British Columbiave..4.ss ree 110.03 | 101.41 | 102. 

UES a Sees ee enn 103.25 | 90.90 | 85. 


1. 


2. Excluding Newfoundland. 


1939 1945 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 


32 | 77.32 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 
27 | 87.40 | 90.34 | 91.01 | 91.01 | 91.01 | 91.01 
39 | 85.39 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 88.73 
19 | 84.64 | 84.67 | 84.67 | 84.67 | 85.49 | 85.55 
65”| 90.78 | 90.94 | 91.54 | 100.84 | 100.81 | 100.89 
71 | 97.35 | 97.40 | 97.40 | 97.28 | 97.28 | 97. 28 
98 | 97.98 | 98.19 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 92.75 
SOM Gr. COMO 10m Lars Mattel VON rd etoh 6) isle ted 
28 |102.23 | 141.59 |145.02 | 145.02 |147.86 |147. 86 
67 | 90.01 Acie 95.08 | 99.01 | 99.48 | 99.28 


Based on electricity rates in effect December 31 each year. 
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The practice of making rebates to customers, 
started in 1943, was adopted in a greater number of 
municipalities in 1944 and was continued in 1945. 
In the period 1946 to 1948 only one company gave a 
rebate which was discontinued in 1949. There were 
no rebates reported in 1955. In some cases rebates 
represented one month’s bill, in some it was an 
increase in discounts and in others it was a per- 
centage of a year’s bills. In municipalities where 
rebates or cancellations of bills were in effect, 
the rebates or cancellations applied to domestic 
service bills in all cases, and in many they applied 
to both light and power. No deductions for these 
rebates were made in computing the bills in former 
reports: which are based on the rates in effect on 
December 31, but in computing the index numbers 
a deduction of one-twelfth of the rebate or cancelled 
bill was deducted for each succeeding twelve 
months from date of rebate in each municipality 
affected. This treatment reduced the Provincial and 
Canada index numbers even where rates were un- 
changed. A twelfth was used on the theory that 
the rebates were based on one year’s purchases, 
and because it was not feasible to restate the 
previous index numbers, the effect was carried 
forward for a year. These index numbers should not 
be confused with unit costs; they indicate only the 
relative changes in costs-to-the-customers weighted 
by the average of 1935-1939 annual revenue for 
domestic service received by the distributors, with 


the average bills of 1935-39 taken as the base. The 
Federal tax of 8 per cent in 1939 raised the bills 
in all provinces by the same proportion and con- 
sequently had the same effect on all index numbers 
irrespective of the unit prices. The cancellation 
of the tax in 1947 had the reverse effect on the 
index numbers, while the 3 p.c. sales tax imposed 
by British Columbia in 1948 increased the provin- 
cial index from 99.67 to 102.28. The 1954 increase 
in this tax (to 5 p.c.) is reflected in the index 
number which rose from 145.02 in 1953 to 147.86 in 
December, 1954. The increase in the Saskatchewan 
tax from 2 to 3 p.c. on April 1, 1950, likewise 
affected the index. 

Few rate changes were reported during 1955. 
In Prince Edward Island decreased light and power 
rates were registered by Charlottetown. In Quebec 
the town of Megantic increased its rates. In Ontario 
increases were reported by North Bay and Barrie 
while Owen Sound reported a decrease in power 
rates and Alexandria showed a decrease in rates 
for all services. In the province of Saskatchewan a 
decrease in both light and power rates was reported 
by Saskatoon. This decrease in the Saskatoon rates 
was responsible for the drop of almost 6 points in 
the Saskatchewan index number,which fell from 98.15 
at December 31, 1954 to 92.75 at December 31, 1955. 
With increases in other provinces partly offsetting 
this Saskatchewan decline, the index number for 
Canada fell only slightly to 99.28 from the previous 
year’s figure of 99.48. 


ae 


FABLE 1. Monthly Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1955 


Lighting aaa etehting Nakina orate Secce, 
Source of se ss ashi waa email Geek ‘htedagh gens 
Province and Population | domestic] con- t appliances and refrig- Cookin Metered rates haf 
Municipality service | sump- bill eration g Nie ae - 
custom- tion i 
ers 1955] 1955 Monthly consumptions in kilowatt hours 
25 60 100 180 | 300 500 | 1,000 | 1,000! 
kwh, | $ $ $ $ $ | $ $ 
Newfoundland: 
Sten ONS Aasscssscessaureasvencss you 12,942 310 1.04 1.19 Deol) 13.05 4.71 6. 31 6.907 | 13.52 = 
Prince Edward Island: ; 
Charlottetown ......cc:ccccesce 4, 433 145 2.00 2.15 3. 20 4.40 6.80 | 9.40 | 13.40 | 23.40 - 
SUMMETSIde .......cceeceeesee cesses 1,650 100 1.00 2.50 | 4.40 5.60 8.00 ‘| 11.60 | 17.60 | 33.60 = 
Nova Scotia: 
dt 9,870 5, 494 126 1. 50 2.00 3.53 4.65 | 6.26 9.04 | 12.84 | 22.34 | 16.94 
H 4,010 1,830 196 1. 00 1.00 1.80 2.58 4.05 5.58 8.58 | 16.35 _ 

Darkoth ser cea H&T 15,037 | 14, 294 225 1. 50 1.50 2.25 3.25 5.25 7.35 9.55 | 15.05 = 

Glace waver tec cnreesse st 25, 586 5, 218 114 1.00 128 2F13 2.93 4,53 | 7.25 | 9.25 | 14.25 — 

Halifaxee wa ts H&T 85,589 | 24, 248 283 1. 50 1. 50 2. 25 3.25 5.25°| 7.35 9.55 | 15.05 — 

New Glasgow ... me H&T 9,933 8,705 145 1.00 1. 10 1. 80 2.60 4. 20 6.50 9.50 | 17.00 = 

New Waterford.........cccce T 10, 423 3,890 106 1.15 1. 53 2.45 3. 37 5.21 7.97 9.99 | 17.12 - 

Teh he) fo vate ee H 4, 259 1, 046 138 1.00 1.05 1. 80 2. 60 4.20°} 6.60 | 10.60 | 20.60 = 

pring il mevas cae ste sass fe 7, 138 3,128 84 1. 50 2.00 3.53 | 4.65 6. 26 9.04 | 12.84 | 22.34 = 

Sydney ho csvessiies 7 31,317 | 15, 231 161 1.10 1. 29 2.15 3. 20 5.00 7.70 9.75 | 16.80 - 

Truk ee ee cies ceases cxatvseneie T 10, 756 4, 518 217 1. 00 1. 36 2. 34 3.44 4.73 | 6.68 9.92 | 18.02 - 

Winds Onmeer tes coc. ks osvoenees H&T 3, 439 5,026 132 1. 50 1. 50 2. 25 3.25 5.25 | 7.35 | 9.55 | 15.05 — 

Yarm OUthiotasce sseterccsesacecs H&T 8, 106 6, 253 16 1. 00 1.83 3. 20 4.20 6. 20 8.50 | 11.50 | 19.00 S 
New Brunswick: 

Rathirste seco H&T 4, 453 2, 190 164 1. 00 1,55 2. 60 3. 30 4.70 6.80 | 10.30 | 19.05 - 

Campbellton ..........cceccesesee H&T 7,754 2,689 164 0.75 2.00 3.00 3. 80 5.40 7.80 | 11.80 | 21.80 — 

Chatham mate ete accra H&T 5, 223 1, 186 161 1. 50 2. 40 3.60 4.80 7.20 | 10.80 | 16.80 | 31.80 _ 

Edmundston........ccccesseseeseeees H&T 10, 753 2, 400 174 | 0.50 2. 00 3.75 4.55 6.00 7.80 | 10.80 | 18.30 — 

Fredericton........cecccsessesesesees H&T 16,018 4,763 212 1.00 1.43 2.30 3.30 5.30 | 8.05 | 12.05 | 22.05 - 

MOnCtOM ar iain eee rons H&T 27, 334 | 10,964 186 0. 50 1.61 2.97 3.95 5. 83 8.65 | 13.35 | 25.10 _ 

Bbc J Ohne Meerescccr a ecsres ns H&T 50,779 | 19,636 151 0.54 ti 1.89 2.61 4.05 | 6.21 9.81 | 18.81 - 

St. Stephene eee H&T 3, 769 1,612 104 1.50 1.95 3.00 4.20 | 6.20 | 9.20 | 14.20 | 26.70 - 

Sackville. a ab 2,873 1, 373 148 1.50 2. 00 3.53 4.65 6.26 9.04 | 12.84 | 22.34 | 16.94 

CET 457 Os H&T 3, 224 997 92 | 0.60%] 1.20 2. 88 4. 48 7.04 | 10.88 | 17.28 | 33.28 - 

Woodstockissc5.¢-ch oso. H 3,996 2, 276 163 1. 00 1. 70 3.45 4.70 6. 30 8.70 | 11.70 | 19.20 - 
Quebec: 

Actonvale terete H 3, 367 3, 564 397 0.77 1. 28 2. 20 2.81 4.03 5. 36 7.40 | 12.50 - 
Cap de la Madeleine4+5,6 H 18, 667 4,814 228 1.05 1.05 1.84 2. 47 B73 5. 10 Tie |) BOSE — 
ie Chicoutimit ss opr cac..csan. H 23, 216 4,540 498 0.79 0.93 1.84 2.16 2.79 3018 5. 31 9. 24 - 
| “Coaticook4?5°©............ce.0080- H&T 6,341 1,583 128 1.05 1. 39 2. 29 3. 24 4. 50 6. 39 9.54 | 17.52 - 

COPY TC ee H 1, 209 1, 131 243 0. 92 1.53 2.45 3. 06 4.29 5.61 7.65 | 12.75 _ 

Rarnhamiiswesocsseaccanass H 4,926 2, 230 510 0.77 1. 28 2. 20 2.81 4.03 5.36 7.40 | 12.50 — 

Granby 122 Ooo: cssctesscssazcesses H 21, 989 8, 062 533 0. 80 1.05 2.00 2.63 3.90 5.25 7.35 | 12.60 = 

BTU eee rare H 43,483 | 11,057 462 0. 62 1.05 1.7 2. 08 2. 53 3. 08 4.00 6. 30 _ 

Nollettesece0 spite... H 16, 064 3, 582 121 0. 63 1. 50 2.78 3.91 6. 18 CBG | GPSRPE || bu elir ~ 

Jonquiere4*5°6 . ; H 21,618 5, 553 507 | 0.80 1. 58 PREP Diets 4. 20 5.56 | 7.67 | 12.92 | 11.34 

a Tue tvs tees ces H 9, 538 2, 223 252 1.02 1.02 1. 90 2. 55 3.86 5. 21 7.25 | 12.75 - 

Revise eo eh erin H 13,163 |. 2,739 298 0. 63 0. 89 1. 58 2.11 3.16 4. 28 5.98 | 10.25 - 

Megantic4?5+6 0. eeeseeseee H 6, 164 2,070 76 1. 58 2. 29 3.94 4. 99 T2090 mln S296 desta e200 - 

Montreal* 47596 oe H 1, 395, 400*| 378, 996 248 0. 63 0.84 1.58 on te 3. 21 4. 33 6.01 | 10.21 = 

NOTANGS eerste neta H 9,672 2,168 452 | 0.77 0.82 1.53 2. 35 3.17 4.19 5.82 | 9.90 — 

Quebec4+5 96 esses H 164,016 | 38,833 273 0.63 | 0.89 1. 58 pr stil 3.16 4. 28 5.98 | 10. 25 - 

Rimouski*»5»®..... H& T 11, 565 3, 233 183 RP 1.84 3.47 As73"| 27.25" |) 8293" | 11208), 16. 28 ~_ 

Riviere du Loup4?5°®.......... H&T 9, 425 2, 434 408 1.05 2. 10 3.89 4.94 7.04 | 8.61 | 10.71 | 14.91 - 
ae RROUY Sse erected ee es H 14, 633 3,473 398 0.77 0. 82 1.53 2.35 Sol7 4.19 5. 82 9. 90 - 
Ste. Agathe des Monts‘4*5*® H 5, 169 1,695 235 1.05 1.43 2.16 3.70 Bota 1208 9.52 | 15.75 - 


* Metropolitan area. 
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TABLE 1. Monthly Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1955 — Continued 


Lighting, etc. refrigeration, 


Lighting Hignene, Lighting, cooking and water heating 
eet fmontily small ances, | (ger™, nia rate 
Province and Boetor Population domestic con- gare appliances and refrig- ee Metered rates Ae 
Municipality Hydraulic‘‘H’’} 1951 service | sump- Buia eration heater 
Thermal‘‘T’’ custom- | tion : 
ers 1955) 1955 Monthly consumptions in kilowatt hours 
lie 25 60 100 180 [300 500 [1.000 — 
kw.h $ $ $ $ $ $ $ $ 
Quebec — concluded: 
St. Hyacinthe4:®7 asncdetoeRe H 20, 236 12, 472 566 1.03 1. 28 2.21 2. 83 4.07 5. 40 7.46 12. 61 ame 
Sts Jerome tn? eax ee H 17, 685 4, 801 202 0.79 0.93 1.78 2.34 3.48 4.61 6. 31 10. 56 = 
St. Johns 498... cecsssseessees H 19, 305 TT 222 506 0.79 1.04 1.98 2.61 3. 86 5. 20 T. 28 12. 48 - 
Shawinigan Malls ‘esas. oes H 26, 903 6, 490 251) 1.02 1.02 1.79 2. 40 3.63 4.95 6. 99 12. 50 —_ 
Sherbrooke 4+5+© .....cceseesseee H 50, 543 16,920 147 0.78 1.19 eat 3.29 5.12 7.28 | 10.69 | 19.19 - 
Borelans Osa At wneoemecenens H 14, 961 3,729 259 1.05 1.05 1. 96 2. 63 3.97 5. 36 7.46 | 13.13 - 
Thetford Mines4*>+® H 15,095 4,352 229 1.05 1.05 1.96 2.63 3.97 5. 36 7.46 13.13 - 
Three Rivers4°908 ow... H 46,074 a 15 275 1.05 1.05 1. 84 2.47 3.73 5.10 7. 20 12. 87 - 
Val ilOrenecee merece iiee A 8,685 2,059 396 0.77 0.82 1. 53 2. 35 3.17 4.19 5. 82 9. 90 _ 
Valleyfield4 er eee eee H 22, 414 5, 874 257 1,02 1.02 1.79 2. 40 3. 63 4.95 6.99 12. 50 - 
Westmount 4?5°6 oo. cseeeeseee H Zoyoea 6,540 352 0. 63 0. 84 1. 58 2.13 3.22 4, 33° 6.01 10. 21 - 
Ontario: 
Ale xeindrisy a accc.rs-nesacevspacnes=s H 2, 204 622 272 1.00 1.00 1.40 1.76 2. 48 3. 56 5. 36 9. 86 - 
BGETI @isvccessereycescnesessousaPecesaes H 12, 514 4,431 516 0.75 0.75 1.30 1.66 2. 38 3. 46 5. 26 9.76 8.06 
BEMGVING ccc.cacenenceenenneessnes H& T 19,519 5,865 515 0.75 0.75 0.97 1. 26 1. 84 2.70 4.14 7.74 6. 57 
BeTCEONG ES vor ccacorcvesccengecsavers H 36, 727 14, 047 375 0.75 0.75 1.19 1.62 2. 48 3. 78 5. 94 11. 34 8.82 
BYOCk Ville si secscverssraver steers. H 12, 301 3,895 373 0.75 0.75 1.08 1.44 2.16 3. 24 5.04 9.84 - 
CRU RIM ace oecuces tse canezxp anes H 21, 218 6,111 204 1.00 1.00 2.05 2. 56 3. 56 5. 08 7.60 13.90 10. 66 
CORN WAT Meee cisecsuscccaeaecessavcvaue H 16,899 9,882 400 0. 50 0.74 1078 2.18 2.97 4.16 6.14 11.09 8.65 
Fort Wiliam ...........escrscsssee H 34, 947 10, 134 648 0.75 0.75 1.08 1 37 1.94 2.81 4.25 7.85 6.59 
ATE ieee eiasess sresnterseeereennvence H 19, 207 7, 394 433 0.75 0.75 1.62 2.02 2.81 4.00 5. 98 10.93 8. 59 
GOGERIOH .. cccass.nsurceavereranerpere H 4,934 1,818 361 0.75 '0.75 1.78 2. 29 3.29 4,81 7. 33 13.63 10.75 
GG) DI ak discats neon owvranezenceasaeess H 27, 386 9,013 357 0.75 0.75 Loo5 P75 2. 54 3.73 5.71 10. 66 8. 50 
PAAMAEON oc cent cverecsstisdenserecersss H 208, 321 60,627 353 0.75 0.75 1. 40 1. 80 2. 59 3.98 5.76 10.71 8.91 
RCIOTE See cesayeaveo cea esetediwuaers H 8,695 3, 185 563 0. 45 0.90 1.89 2. 25 2.97 4.05 5.85°| 10.359] 7.88 
Kingston ........ ¥ H 33, 459 13, 247 453 0.75 0.75 0,97 1. 30 1.94 2.92 4.54 | 8.59 7.15 
Kirkland Lake.................. H 18, 3921° 4, 588 259 0.75 0.80 1. 50 2.30 3.10 4.60 6.60 11.60 - 
KR tOHOMER <..t:-.00)nuytncvavevs-olaak H 44, 867 16, 239 454 0.75 0.75 1. 40 1.87 2.81 4. 21 6.55 12. 40 9.16 
TsTRASAY vevecs-ssacessevvevssasecussents H 9,603 2, 959 383 0.75 0.75 1.40 1.87 2.81 4.21 6.55 12. 40 9. 34 
MONOD cosaceannsvaseanvasnsncevcdsaete H 95, 343 26,997 352° 0.75 0.75 1.51 1.94 2.81 4.10 6. 26 11. 66 9.14 
Midland H 1, 206 2, 305 340 1.00 1.00 leek) TOTS 2. 54 Bate 5.71 10. 66 a 
New Toronto H 11, 194 2,626 468 0.75 0.75 1.41 1.84 2.70 4.00 6.16 11. 56 8. 86 
Nia RAPA WALIS)<.cenoncrocevetess H 22, 874 6,113 423 0.90 0.90 1.13 1.49 2. 21 3. 29 5.09 9.59 1.52 
WOOFER SEY iiss scccscsevavzsszensaercce H 17, 944 5, 153 451 1.00 1.00 1. 35 1.78 2.65 3.94 6.10 11. 50 8.80 
KOPUD iirenacecenvcsevssavacetarsccauscts H 12,110 4,124 395 0.75 0.75 1, 24 1.57 2.21 3.19 4.81 8. 86 - 
Oshawa H 41,545 13, 322 483 0.75 0.75 1.62 2.02 2.81 4.00 5. 98 10.93 t: Paar ht | 
QULE WA cccisscosnavisxatarttsraperraesss H 202,045 60, 544 541 0.75 1.05 1.67 2.03 2. 48 3.02 3.92 6.17 - 
OWENVEOUNE 4 saree cecnsserrranns H 16,423 4, 892 358 1.00 1. 00 1.30 1.69 2.48 3.67 5.65 10. 60 8. 44 
Pm DOK G. cocicesescustnsnccenstaceadss H 12, 704 3,642 421 0.75 0.75 1.57 2.07 3.08 4.59 7.119| 13.419 8.44 
Peter HOrOugl: cia. .-.<siscenavrsesess H 38, 272 11, 559 488 0.75 0.75 1.40 1.87 2.81 4.21 6.55 12. 40 8.98 
Port Arthur .... is H 31,161 10,091 492 0.75 0.75 1.08 Lost 1.94 2.81 4.25 7.85 - 
St. Catharine Si ivcso<ce<csacvecss- H 37, 984 11,653 370 0.90 0.90 1. 46 2.00 3.08 4.70 7.40 14.15 9. 83 
GES THOMAS i vs isesccsvecttncas odirans H 18,173 5, 783 358 0.75 0.75 1.73 2.16 3.02 4.32 6. 48 11. 88 9. 27 
GBT Gas gicdne cds evarcsesceunareciers H 34,697 11,621 310 0.75 0.75 1.62 2.05 2.92 4.21 6.31 11.77 CAWA! 
Sault Ste, Marie ................. H 32, 452 12,612 410 0.75 0.75 0.81 a Nea a 1.89 2.97 4.77 9.27 - 
Sinithis: Malisi ce .iiccssa.. H 8,441 2, 770 387 0.75 0.75 1. 40 1.76 2.48 3.56 5. 36 9. 86 7.98 
Slratlor ds: eevee css tevsaeres vaczons H 18,785 5, 788 446 0.75 0.75 1.57 2.00 2.86 4.16 6. 32 ENG 9.11 
Sudbury st .<dtam wanageteas H 42,410 12,982 441 1.00 1.00 1. 40 1.84 2.70 4.00 6.16 11. 56 8. 95 
PT MENG, 5 cde cee ssdcensvarsy daneste H 27, 743 6,937 273 0.75 0.80 1.50 2.30 3.10 4.60 6.60 11.60 - 
TROP ODEO ine sane acae ts pxsanvdiws dxanans H&T 675, 754 161,572 439 0.75 0.75 1.08 1.59 2.60 4.11 6.63 12.93 9.31 
"TRO MCON scale crcesves-sraetecnde cs H&T 10,085 2,995 463 0.75 0.75 0.97 1. 26 1.84 2.70 4.14 7.74 6. 39 
Water loss. sect ncotessxordineraskvare H 11,991 4,514 460 0.75: 0.75 1. 40 1.80 2.59 3.78 5. 76 10.71 8.64 
Welln :cccccaasseccatisierraccdinctoens H 15, 382 4,138 251 0.75 0.75 1. 30 1.69 2. 48 3.67 5.65 10.60 8. 44 
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TABLE 1. Monthly Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1955 — Concluded 


Li gh tin g L Sar aie eae : ee eae rts ; 
Source of Sar i. ah hi Minin ane Shes Mopar 3s 
Province and power Population | domestic con- Rev appliances and refrig- Metered Rates haber 
Municipality ee 1951 service | sump- pill eration heater 
ermal*‘T custom- tion 
ers 1955 1955 Monthly consumptions in kilowatt hours 
25 | 60 | 100 | 180 [ 300 | 500 1,000 | 1,0001 
kwh $ $ ¢ $ $ $ fo aes 
Ontario — concluded: 
Winds onde. ts. atethscs.: H&T 120,049 | 31,854 284 0.75 | 0.75 E73 2. 20 3,18 4.54 | 6.88 | 12.73 9.94 
Woodstacle waviness H 15, 544 5,155 414 1.00 1.00 1.78 2.21 3.08 4.37 | 6.53 |11.93 9. 32 
Manitoba: 
Brandon... H 20, 598 6,017 537 1.00 1.35 2.84 3.56 4.72 5.80) || (760) | 12510 10.95 
ID ata pth Ln ape eee accor azvscton H 6, 007 1, 764 458 1.00 1.57 3. 33 4.05 Delo a 6n20)) | SelO. 112.60 11.45 
Neepawa tise teiceaehe H 2,895 888 360 1.00 1.80 3.78 4.50 5.67 6.75 | 8.55 | 13.05 11. 90 
Portage la Prairie .............. H 8,511 2, 356 502 1. 00 1.35 2.88 3. 60 4.77 5.85 | 7.65 |12.15 11.00 
St. Boniface... h.tetencscc-: H 26, 342 6,755 596 0.50 0.75 1. 59 2.16 2. 88 B96) seO0e 4) TeeOne | 1.86 
Selkirk H 6, 218 1,605 313 | 0.75 1.35 2.52 3. 24 4. 32 5.40 | 7.20 | 11.70 9.90 
The Pas 7 3, 376 1,065 16 0.90 2.47 5.13 6.57 9.45 | 13.77 |20.97 | 38.97 = 
Witni pees eee preisatoates H&T 235,710 | 65,673 590 0. 52 0.77 1. 64 SRDS, 2.96 4,07 | 45844 Wat oer 47 
Saskatchewan: 
Moose Jaw!3 .oo..cececeecesen 20 24,355 8, 372 281 0. 44 1. 46 2.78 4. 36 6. 31 7.36 |10.49 |17.06 | 12.74 
North Battleford!3+17 T 7,473 2, 237 260 1.63 1.63 3. 40 4.59 6.32 | 8.26 |11.50 | 19.60 14. 90 
Prince Albert !3*18.... a 17, 149 4, 830 164 tats 1.98 3. 84 4.41 6. 22 8.93 13.45 | 24.75 - 
Replat tee reece r 7D | ebay al 312 | 0.98 1.37 2.74 4.30 | 7.05 6.85 | 9.78 117.13 = 
Saskatoon! 3.0.0... cceesesceneee T 53, 268 | 18,088 216 | 0.98 1.47 3.13 3.91 5. 48 7.58 |10.52 |17.86 _ 
Swift Current!3-27 ow... T 7, 458 2,782 165 1.63 2.43 4.92 5.41 8.00 | 11.90 |18.38 | 34.61 = 
Wey butane Secs tr screccccencserostse by 7,148 1,575 206 1.03 ey 3.99 5.10 7.14 9.36 |13.07 | 22.34 = 
Alberta: 
CAlbaryn ee cascweate H 129,060 | 42,133 178 0.81 1. 19 1.77 2.43 3.73 4.99 | 7.08 |12.30 _ 
DOP SH Oftascssnceesvcoreccssva snes ay 2,601 972 199 1. 25 1.75 2. 63 3.63 5.08 6.88 | 9.88 | 17.38 13. 37 
AMON LOD ree eects uy 159,631 | 52,542 152 0.95 0.95 1.90 2. 66 4.04 5.04 | 6.34 | 10.26 = 
Lethbridge. $y ie 22, 947 7,520 124 1. 08 1.53 2.93 4.01 5.45 6.65 | 9.80 |17.67 - 
Macleadetsey ce ica. H 1, 860 549 69 1.50 2. 25 4. 50 6.66 | 10.98 14 14 14 _ 
Medicine Hat.......c.ccccccce 7 16, 364 5, 824 121 1.00 1. 50 2.25 2.85 4.05 5.85 | 8.85 |16.35 — 
British Columbia: 
GEANDYOOR Ee bsen testes H 3,621 1,587 190 1.05 1.75 2.95 4.15 6.55 8.90 |12.40 | 21.15 = 
Kamloops!®& H 8,099 19 259 1.04 1.65 3.12 4.06 5.67 8.79 |10.68 | 15.40 = 
Nanaimo!®..... H 7,196 19 282 1.04 1.65 3.02 3.78 5.10 7.94 | 9.83 |14.55 = 
Nelson? ©.... H 6,772 3,371 345 ivat 1.66 2. 69 3.64 5.53 6hTGul wee Tae doeee = 
New Westminster? ® ............ H 28, 639 8,554 274 0. 53 1.59 3.41 4.47 6.56 8.40 |10.50 | 16. 41 = 
North Vancouver?®.............. H 15,687 | 12,336 431 0.53 1.31 3.15 4, 20 6.30 8.72 |10.29 |15.49 = 
Prince Rupert! ®..........0..... Hoes 8, 546 3,453 332 | 0.79 rs 2.94 3.78 5.46 7.98 |12.18 | 22.68 13. 86 
Trade beeen sce ase. H 11, 430 4,033 536 1.31 esd 1.89 2.65 4.16 5.48 | 5.95 8.69 - 
Vancouver!®. H 344,833 | 95,823 314 1.31 3.15 4. 20 6. 30 8.72 |10.29 |15.49 = 
Wictoriage sees H 51,331 | 29,628 274 eral 3.15 4.20 6.30 8.78 | 10.67 ee 28 = 


1. Includes a metered consumption of 400 kw. hrs. for lighting, cooking and appliances plus a flat rate water heater of 1,000 watts. 
2. Bills include a provincial sales tax of 3 p.c. 

3. 1952 data. 

4. Bills include provincial sales tax of 2 p.c. 

5. Bills include municipal sales tax of 2 p.c. 

6. Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 

7. Bills include a municipal tax of 25 cents. 

8. Bills include a municipal sales tax of 1 p.c. 

9. Computed on metered rate although most of water heater load is on a flat rate basis. 
10. Tech Township. 

11. Includes flat rate water heater of 500 watts. 

12. Includes flat rate water heater of 1,000 watts. 

13. Bills include provincial education and hospital tax of 3 p.c. 

14. No cooking or water heating service. 

15. Bills include municipal tax of 2'%4 p.c. 

16. Bills include provincial tax of 5 p.c. 

17. Bills include surcharge of 5 p.c. 

18. Bills include surcharge of 10 p.c. 

19. Data not available. Average applies to entire power district. 
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TABLE 2. Monthly Bills (Net) for Untestricted 24-Hour Commercial Lighting Service in Canada as at December 31, 1955 


Billed load 


1 Kilowatt 10 Kilowatts | 50 Kilowatts 
Hours use 
of : 
Province and Municipality le eine ] 
ydraulic 00 200 
ee ares 50 100 200 50 100 200 50 1 
Kw.h. Consumption 
es 
50 100 
$ $ 
Newfoundland: 
SHS ohnisite eet + toa aon eee H Sed 4.14 294. 30 
Prince Edward Island: 
Charlottetown stents. cec certo: cn 3.10 4.10 6.10 36.00 | 46.00 230.00 | 330.00 
Stimmorsidesttn. seo cee eens iT 5.00 9.00 14,00 | 38.00) 63.00 303.00 | 553.00 
Nova Scotia: 
A tin Ors titer ate MRE ia eae T 3.75 6.25 10.15 | 37.50] 62.50} 101.50] 187.50 | 312.50 | 507.50 
Bridgewater. ces eres ate ees H 2.50 4.00 6.00 | 25.00] 40.00 | 60.00] 125.00} 200.00 | 300.00 
Art MOULH bh oee. te vesseee eat orestac oe pcreese H&T 3.00 4.75 7.00 | 30.00] 47.50] 70.00] 150.00 | 237.50 | 350.00 
CHACEMB AYE .dceeaeecc meee ues ttse 2 2.87 4.75 7.00 | 28.75 | 47.50 | 70.00 | 143.75 | 237.50 | 350.00 
Halifax nis). Cee ee ae eee, s H&T 3.00 4.75 7.00 | 30.00] 47.50 | 70.00} 150.00 | 237.50 | 350.00 
New Glasgow... ; H&T | 2.00 3.00 5.00] 20.00} 30.00 | 50.00 | 100.00] 150.00 | 250.00 
New Watert or d tt fest ccsescteracottiseerostocteaoes ar 3.75 6.35 8.65 | 37.50| 63.50 | 86.50] 187.50 | 317.50 | 432.50 
H 2.50 4.00 6.00 | 25.00] 40.00 | 60.00 | 125.00] 200.00 | 300.00 
T 3.75 6.25 10.15 | 37.50] 62.50 | 101.50] 187.50 | 312.50] 507.50 
T 3.15 5.20 7.45 | 31.50] 52,00] 74,50] 157.50 | 260.00 | 372.50 
ae 2.48 4.07 6.25 24.84 | 40.68 | 62.46 | 124.20 | 203.40 | 312.30 
H&T 3.00 4.75 7.00 | 30.00] 47.50] 70.00] 150.00 | 237.50 | 350.00 
H&T 3.50 6.00 8.50 | 35.00] 60.00] 85.00] 175.00 | 300.00 | 425.00 
New Brunswick: 
BGCHUPSb,. ccs weer eee nee ice ae H&T 3.10 4.10 5.85 16.60} 26.60] 44,10 76.60 | 126.60 | 214.10 
@ampbelltonses eee es eee H&T 3.50 7.00 12.00} 25.00] 45.00 | 85.00] 105.00] 205.00 | 405.00 
Ghatha mace xc:.8 ere ease H&T 3.30 4.80 7.80 16.80 | 31.80 | 61.80 | 76.80] 151.80 | 301.80 
H&T 3.50 6.00 10.00 | 20.00] 33.00 | 53.00'} 63.00 | 113.00 | 213.00 
H&T 3.00 4.80 7.80 | 25.80] 40.80 | 60.80 |: 110.80'! 160.80] 260.80 
H&T 3.31 5.46 9.76 | 22.66] 39.16 | 63.66] 75.91] 137.16 | 259.66 
H&T 2.20 2.88 4,23 18.99 | 25.74 39.24 | 94.95 | 128.70 | 196.20 
St. Stephen S H&T 3.50 5.50 8.50 26.70 | 44.20 | 74.20 | 128.70] 216.20 | 341.70 
SACKV Alle wacachtnwctient ie uane eects ah 3.75 6.25 10.15 | 37.50 | 62.50 | 101.50] 187.50 | 312.50 | 507.50 
SUSSOXaA Rowe phen mtr ee H&T 2.40 4.80 9.60 24.00 | 48.00 | 96.00 | 120.00} 240.00 | 480.00 
WOGdStOC Ky, eee oe et a H 3.34 6.04 10.04 22.04 | 32.04] 52.04] 62.04] 112.04] 212.04 
Quebec: 
Acton Vale? ov... : H 2.14 3.37 4.90 | 21.42] 33.66] 48.96] 107.10 | 168.30] 244.80 
Cap de la Madeleine?*3*4 4.0.0.0... ree H 1.68 3.05 4.62 16.80 | 30.45 | 46.20] 84.00] 152.25 | 231.00 
Chicoutiinie::Seaqe. a ae tees H 1.89 3.31 | ~ 6.15 | :14.65),| 28.83 || 36570 | 71235 |) 142523 | 181.60 
Goaticockasn7aneein nace wee H 2.05 3.24 4.81 20.48'] 32.28 48.03 - - _ 
Cookshiret <2 eee ee Oe ee a eee H 2.30 3.52 5.05 22.95 | 35.19] 50.49 | 114.75 | 175.95 | 252.45 
H 2.14 3.37 4.90] 21.42] 33.66] 48.96] 107.10] 168.30] 244.80 
H 2.10 3.37 4.95 21.00 | 33.60] 49.35] 105.00] 168.00 | 246.75 
H 1.42 2.39 2.85 14.23 | 28.67 || 28.46 | 74.15 119.34) 142.30 
H 2.23 4.20 7.35 14.44 | 26.25 | 49.88] 61.70] 120.78 | 238.88 
Jonaulerserst tee oe ee ee ee H 2.33 6.47 8.67 | 21.28] 42.28 | 84.28] 105.28] 210.28 | 420.28 
La Thque2®.......: prety e y Wie ea H 1.74 SyiT 4.80 17.34] 31.62] 47.94] 986.70] 158.10] 239.70 
WeViSGeaiat er teeters ane H 1.63 2.78 4,25 16.28 | 27.83 | 42.53] 81.38] 139.13 | 212.63 
Megantic?’ > 4 H 3.68| 5.62] 8.24] | 29.66] 49.09| 69.04] 145.16] 242. 29'| 369.08 
Montreal*2+3+4 H 1.33 2.33 4,33 15.75 | 26.25 | 43.051 78.75 | 131.25 | 215.25 
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TABLE 2. Monthly Bills(Net)for Unrestricted 24-Hour Commercial Lighting Service in Canada as at December 31,1955—Continued 


Billed load 


1 Kilowatt | 10 Kilowatts 50 Kilowatts 
bt Hours use 
Province and municipality gk oe T tr 
ath ahora i 100 | 200 50 100: 200 50 | 100 200 
me 1 Kw.h. Consumption 
| 
50 | 100 | 200 500 1,000 | 2,000 10,000 
fas Cha $ $ $ 
Quebec — Concluded: 
INoranda se erte ot. tik beatae. cma H 2.30 3.32 4,34 11.48 | 21.68] 31.88] 52.28] 103.28 | 154.28 
Quebeo?*34 i. RO 0 H 1.63 2.78 4, 25 16. 28 27.83 | 42.53] 81.38] 139.13 | 212.63 
Rimouski?+3°4 |... H&T 3.05 4.62 6.72] 30.45 46.20| 67.20] 152.25 231.00] 336.00 
Riviere du Loup?’3: H&T 4.20 5.52 8.14 | 42.00] 55.13] 81.38 | 210.00| 275.63 | 406.88 
Reis ee ee Se OR A ee, > Ne H 2.30 3.32 4.34 11. 48 21.68 | 31.88] 52.28] 103.28 | 154.28 
Ste. Agathe des Monts2:3*4 ooo eee H 2.00 3.57 6.72 17.85 | 33.60] 48.30] 989.25] 168.00] 241.50 
StewPyacinthe sae” ..cteseateccsceacctrastets H 2.31 3.55 5.10 20.85 | 33.21] 48.66 | 103.25 | 165.05 | 242.30 
St. Jerome?+3+4 ; H 1.64 3.06 5.89 15. 54 29.72 | 44.42] 77.70 | 148.58 | 222.08 
SPORT 7 Cente ees Oat H 2.08 3.33 4.90 | 20.80 33.28 | 48.88 | 104.00] 116.40 | 244.40 
Shawinigan Halls? sects nse ctceccesneeece H 1.64 2.96 4.49 | 16.32] 29.58] 44.88] 81.601 147.90 | 224.40 
SHERDFOORES rete er en ee H 2.43 4.84 9.68 | 24.20 48.38 | 96.76 | 120.95 | 241.89 | 483.79 
Sorel eee tr ee eee H 1.79 3.26 4,94 17.85 | 32.55] 49.35] 89.25 | 162.75 | 246.75 
Thetford Mines?’3°4 H 1.79 3.26 4.94 17. 85 32.55 49.35| 89.25 | 162.75 | 246.75 
Threemelvers.? 29) ace ee H 1.68 3.05 4.62 16.80 | 30.45] 46.20] 984.00] 152.25] 231.00 
ValtidtOn ie tons etn cone ee H 2.30 3.32 4.34 11.48 | 21.68] 31.88] 52.28 | 103.28] 154.28 
Valleyiield? =e sensi fe Ye H 1.64 2.96 4.49 16.32 | 29.58) 44.88] 81.60] 147.90 | 224.40 
Wastirotints’ 2° ete ee oe 8 oe H 1.49 2.69 5.11 11. 09 21.07 | 41.02 | 49.94] 94.57 | 162.82 
Ontario: 

H 1, 44 2.43 3.15 14.40 | 24.30] 31.50] 72.00 | 121.50] 157.50 

H 1.35 2.25 2.97 13.50 | 22.50] 29.70] 67.50 | 112.50] 148.50 

H&T 1.17 1.89 2.43 11.70 18.90 | 24.30] 58.50] 94.50 | 121.50 

H 1.26 2.07 2.70 | 12.60] 20.70} 27.00] 63.00] 103.50 | 135.00 

H iW) 1.98 2.70 12. 15 19.80 27.00 | 60.75 | 99.00] 135.00 

H 1.93 3.42 4.50 | 19.35] 34.20] 45.00] 96.75 | 171.00 | 225.00 

Cornwall ... , H 1.48 2.97 3.96 14.85 | 29.70] 39.60) 74.25 | 138.50 | 198.00 
Flortawilliamin tenons sce rac tcc H 1.30 2.16 2.52 13.05 | 21.60] 25.20] 65.25} 108.00] 126.00 
Rey 3p Ss RM aes Oe RE H 1.58 2.70 3.60 | 15.75 | 27.00] 36.00] 78.75 | 135.00] 180.00 
ceo TSR ihe ee ale le, CREE Oa eR EN H 1.75 3.06 4, 05 17.55 | 30.60] 40.50] 87.75 | 153.00 | 202.50 
CUCL Tae AE ie ot a a eR 8 H 1.35 2.25 3.06 13.50 | 22.50] 30.60] 67.50} 112.50] 153.00 
Hamilton ... H 1.30 2.16 2.79 13.05 | 21.60} 27.90] 65.25! 108.00 | 139.50 
USENET eect Deo sot Re ade RS H 2.25 4.05 4.50 | 22.50] 40.50] 45.00 | 112.50 | 202.50] 225.00 
Kin gsponteeetentes tte hence cs H 1.13 1.80 2.61 11, 25 18.00 | 26.10 | 56.25 | 90.00] 130.50 
Kirkland Lake H 2.50 3.50 4.50} 11.50] 21.50] 31.50] 51.50] 101.50] 151.50 
Mifchericti ae eh. Vee ne A ee H 1.49 2.52 3.42 | 14.85] 25.20] 34.20] 74.25 | 126.00] 171.00 
THNASHG7L ee sete fer ees | we ae H 1.44 2.43 3.60] 14.40] 24.30] 36.00] 72.00 | 121.50] 180.00 
Wondonwet st: Meese. BAe ee ae H 1.44 2.43 2.97 14.40 | 24.30] 29.70] 72.00 | 121.50 148.50 
Midland *ts SRS Bes. Be othe a H 1.35 2.25 3,24 13.50 | 22.50] 32.40] 67.50 | 112.50] 162.00 
New Toronto ... H 1.35 2.25 3.15] 13.50 | 22.50] 31.50] 67.50 | 112.50] 157.50 
Niagara Falls ......... hee ere H 1.30 2.16 2.97 | 13.05] 21.60] 29.70] 65.25 | 108.00 | 448.50 
Northeaay Non tet ret ae H 1.35 2.25 3.06] 13.50 22. 50 30.60 | 67.50] 112.50] 153.00 
Orillia H 1.26 2.07 2.79 | 12.60] 20.70] 27.901 63.00] 103.50] 139.50 
Oshawa H 1.57 2.70 3.42 15.75 | 27.00] 34.20] 78.75 | 135.00] 171.00 
Ottawa H 1.39 2.34 2.79 13.95 | 23.40] 27.90 | 69.75] 117.00] 139.50 
Owen Sound H 1.40 2.34 3.24 13.95 | 23.40] 32.40] 69.75 | 117.00] 162.00 
Pembroke nasties n ate te H 1.58 3.15 6.30} 12.51 | 22.05] 40.05] 49.05] 94.05] 184.05 
Peterborouglit. mt. coke era ne re H 1.40 2.34 3.42 13.95 23.40 | 34.20] 69.75 | 117.00] 171.00 
PorteArthur de rane ee H ies 2.16 2.52 13.05 | 21.60] 25.20] 65.25 | 108.00] 126.00 
H 1.48 2.52 3.51 14.85 | 25.20] 35.10| 74.25 | 126.00] 175.50 

H 1.49 2.52 3.06 14.85 | 25.20! 30.60! 74.25 | 126.001! 153.00 
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TABLE 2. Monthly Bills(Net)for Unrestricted 24-Hour Commercial Lighting Service in Canada as at December 31,1955—Concluded 


Billed load 
10 Kilowatts 50 Kilowatts 
Source 
Province and municipality Me ee Bae 
init oo” 
nately] 80 [100 [200 z00_[ 50 | 10 | 200 
Kw.h. Consumption 
Ontario — Concluded: 
SARNIA inxcavenneccnnecesvanctoncsracarercosrnetnecanesnevacass H 1.58 2T10 3.42 150575 27.00 34, 20 78.75 135.00 171.00 
Saulo:Ste Maries. .5 csc ccettecsrecesseveccessace H 1. 14 1.74 2.94 11.40 17.40 29.40 57.00 87.00 147.00 
Smith seal lS. A. 2h ccasacccecescesecsaccccecssnsveastens H Lado 2.29 2.88 13.50 22.50 28. 80 67.50 112.50 144.00 
SbPALLONG D.tcc.<c.cesocsoversstevscuetteveeveesserscescsst H 153 2.61 3.24 15.30 26,10 32.40 76.50 130.50 162.00 
Sudbury .. H 1.53 2.61 3.69 15.30 26.10 36.90 76.50 130.50 184.50 
TIMING (ics scan ec sctossecshatecss sventavscsuveescactevesvere H 2.50 3.50 4.50 11.50 21.50 31.50, 51.50 101.50 151. 50 
POPOREO \..\ ccteerveccchceccuierecarcesvavsoudencatecsseseees H&T a Ue | 2.66 3.29 17.10 26.55 32.85 85.50 132.75 164. 25 
TT EMCON WE, ccccssssdccsesevosecsdensvsvenvecsthurstvssevess H&T bm by 1.89 2.43 11.70 18.90 24,30 58.50 94.50 121.50 
Walterl 00 cct.vcteaceesccvessqsestescecverceecavesnecsvodeens H 1.44 2.43 | 3.33 14.40 24,30 33.30 72.00 121.50 166. 50 
Welland .. 5 H 1.40 2.34 3.24 13.95 23.40 32.40 69.75 117.00 162.00 
WINGS OF. {setters nseotteestt tenctescenencceetes H&T vista 2.97 4.14 17.10 29.70 41.40 85.50 148.50 207.00 
WOOdSbOCK tes vcvcssupccotvessrateavescorceuttooreteenes H 1.63 2.70 3.60 15.75 27.00 36.0C 718.75 135.00 180.00 
Manitoba: 
BPANGOM 2. lorctesscsvese ccscstucssedectesvacedcndpcodkteses H 2.70 5.40 8.10 14.40 23.40 41.40 50.40 95.40 185.40 
H Heady) 5.40 8.10 14.40 23.40 41.40 50.40 95.50 185.40 
ING @ DE WA Ss cneceos ccrsrasn tvs esernsevararanasufenveoeas ies H 2.70 5,40 8.10 14.40 23.40 41.40 50.40 95.40 185.40 
Portage la Prairie: .iscccacscscsssccrsscarevcestass H 2.70 5.40 8.10 14.40 23.40 41.40 50.40 95.40 185.40 
St. Boniface : H 1.34 2.66 5.34 13.34 25.33 46.00 56.00 103.34 177. 33 
ISO UK Unk cc cvchccassssterat avovvss svcd deosan vovestovevssxchetes H 2.70 5.40 8.10 14.40 23.40 41.40 = - - 
EENGRIIAS . tesde ceasscctvac vast coeter seastcevavsrececeseossees T 4.95 8.55 13.95 49.50 85.50 139.50 247.50 | 427.50 697.50 
Winnipeg” Pavsveghtentecs crceteatiohaes scucdemaranecereys H 1.42 2.83 5.68 14-18 26.81 48.88 59.50 109.80 188. 43 
Saskatchewan: 
Moose Jaw®......... Bee Tr 2.40 4.36 6.80 23.97 43.54 68.01 119.86 217.71 337.07 
NorehyEattletorder orem ee eee Tt 3.24 5.95 9.72 31.32 51. 84 80.73 140.40 224.11 359.11 
PrincesAlbertuuscn ne eer ees 2% 3.28 5.82 10.12 31.72 49.29 73.65 148.42 205.07 318.37 
Regina® aaesesurendtdesy envi seelipadunadseensvuiedaravsesks c 2.45 4.41. 7.83 22.51 39.63 68.99 103, 24 149.71 235.33 
Saskatoon® T 3.18 5. 14 9.05 23.00 42. 57 71.92, 96. 39 169.77 | 316.55 
Swift Current® +9 . ©. 4.87 9.73 18. 39 42.18 76.79 141. 68 174.12 336.35 | 660.80 
Weyburn® cL 4.17 7.42 12.05 25.96) 49,13 95.48 | 111.30 220.43 - 
Alberta: 
COTS ORY: 1i5 oc. ascossuncereeukecsoser tense sincestonmeoetaenee H 2531 4.75 9.50 21.85 33.25 52.25 61.75 109. 25 204, 25 
Mrumhe ler 4... nvcssaceccncessertsenseonecsesousvtoanveen Me 3.00 5.00 8.50 22.00 37.00 67.00 102.00 177.00 327.00 
IAMONGON szetecsvasvasesveteaves:Verccoustacavenossverexv 64 1,90 3.80 7.13 17,10 28, 03 47.03 56.53 104.03 199.03 
OCH DFAS O Fas cassisnsycceadsstscronsecststrcacsancssert ak 3.15 5.40 9.90 25.65 39.15 61.65 90.90 147.15 259.65 
MACHCOM! oi pescaaucceussussucerecevsnsceedrcciatersvseve H 4.86 9.36 14.85 31.05 58.05 112.05 139. 05 274.05 | 543.87 
Medicine Hat. T 2.00 4.00 7.00 15.00 25.00 45.00 55.00 105.00 205.00 ' 
British Columbia: 
Cranbrook Mees ieee ate e eet H 2.65 Apa SNM MTieL5 16.15} 31215] 61515) 76.15!) 151-16) || 9301515 
Kamloops?! H 6.05*| 6.05 9.26] 30.24] 46.30] 55.76] 151.20] 231.53 | 278.78 
Nanaimon ters he site nen: cremeeeeae, H 6.05*| 6.05 9.17] 30.24] 45.83] 50.56] 151.20] 229.16] 252.79 
Nels ont 2. seeee sn Oe al ot ee H 2.83 5.67 11.34 26.46 47.25 714.19 118.12 198.45 302. 40 
New Westminster’? ........ss.ccsccssssseessosesess H 2.63 4.52 7.67| 26.25] 43.58] 75.08] 105.00] 183.75 | 341.25 
Northuvancouver ane eee H 3.02 4.78 7.19] 30.19] 47.70] 71.85] 138.08 | 214.99] 335.74 
Prince Rupert}! aayacangeenivaueandvete con seneaege ae H&T 4,20 8.40 10.35 42.00 84.00 103.53 210.00 420.00 517.65 
Trail?) 2 eae. we ee H 2.84 5.67 8.51 15.59 27.41 51.03 62,84 121.91 240.03 
Vancouver?? .... H 2.42 3.99 6.41] 24.15] 39.85] 64.00] 108.68] 176.66| 297.41 
Victoria?) aah) one ee errs, H 2.42 4,83 9.66| 24.15] 39.11] 69.04] 984.00 | 158.81] 241.50 
1, Bills include provincial sales tax of 3 p.c. 7, Bills include municipal tax of 5 p.c. 
2. Bills include provincial tax of 2 p.c. 8, Bills include provincial education and hospital tax of 3 p.c. 
3. Bills include municipal tax of 2 p.c, 9, Bills include surcharge of 5 p.c, 
4, Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 10, Bills include surcharge of 10 p.c, 
5. Bills include municipal] tax of 25 cents, 11. Bills include provincial tax of 5 p.c. 
6. Bills include municipal tax of 1 p.c. * Minimum bill. 
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TABLE 3. Monthly Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Power Service in Canada as at December 31, 1955 


Billed load 
5 Horse power 25 Horse power | 50 Horse power 
Hours use 
Province and wan 
Municipality H as 
ydraulic ‘‘H 
Thermal ‘‘T’?| 50 | 100 200 | 50 100 200 | 50 | 100 | 200 
Kw.h. Consumption 
L 
186 373 746 932 1,864 | 3,728 3,728 | 1,457 
7 $ $ $ $ $ $ $ $ 

Newfoundland?!: 

SUPTONT Siete eases tances H 9.53 14,21 18.90] 47.70 71. 00 97.44 95.40 | 142.00] 188,89 
Prince Edward Island: 

Charl ottetowane ct ce eaten ck ccosstencteccsres a 13.41 17.15 24. 61 67.10] 85.74] 123.02] 134.20] 171.48] 246.06 

SIMNORGIO Caters ook tantra casted etre ar 11.66 19.15 37, 80 47, 10 68.42 | 124.34 68.42] 124.34] 236.21 
Nova Scotia: 

AAR ORS tek ateteGh ccc Geeiecete ice atthe oitbieaaiens 7 10.58 16.19| 26,40 52. 96 80.92 | 131.93] 105.92] 161.84] 263.88 

Piridgewakeni ciel dts caukattecettcsses H 6.54 9.35 13. 71 Son78 46.71 68.53 65. 46 93.42 | 137.07 

Dartmouth mae ee tee eee H&T 8.26 11.53 16. 83 41.31 57.62 84.11 82.62] 115.24] 168,21 

Glace Bay... ad = 7.93 12.14 18, 68 39.72 60, 69 93.37 79.45| 121.38] 186.74 

Hanitax GW eh re oases H&T 8. 26 11.53 16. 83 41.31 57. 62 84.11 82.62| 115.24] 168,21 

INE WiIGlas cows tnt. etn ccc elec H&T 6. 54 9.35 14, 33 32.73 | 46.71 71.62 65. 46 93.42] 143,21 

New, Waterford ..cvet chn..cscomitatias ig 8.63 12.93 19.65 43,19 64, 62 98. 24 86.37 | 129.24] 196.48 

Picton Sete. Meee te H 7.47 Leo 16.82 37, 39 56.03 | 84.05] 74.78] 112.06] 168.11 

Speineni lesen ee tees, Pete cc T 10. 58 16.19 26. 40 52.96 | 80.92] 131.93] 105,92] 161.84] 263.88 

ESS GTC et eile de ae ein ies Roar. Sg 8.34 12.54 18. 89 41,72 62.69| 94.44 83.44 | 125.38] 188.89 

AD SVICEPS Se ta eT ap 6.14 13.18 14.71 31.21 47, 33 73, 52 64, 21 94.64] 147.04 

Windsor... H&T 8. 26 11.53 16.83 41.31 57.62 84.11 82.62 | 115.24] 168.21 

Yarmouth. H&T 8.40 13. 08 19. 94 42.05} 65.35 99.67 84.10] 130.70] 199.36 
‘New Brunswick 

BS RURS UR eet at csrasvoaneh ie cisions cat H&T 11.52 LEST 23.75 55.97 85014 | 107502)|) 11.524) 17OLouleeese.63 

Caranbelvonsansatcnattatscte cates H&T 9.53 12.36 14.61 47, 67 61.78 73.03 50.33 | 123.56] 146.16 

OTL carrie teeter iy obtecia s cecctssgh sis seacsoree H&T 10. 36 14.14 19,17 51.86 10.73 95.90 | 103.72] 141.46] 191.80 

CMU St ON ree eteteeecessesh cases oact H&T 6.71 9.22 12. 57 33. 56 46.14 62.92 67.12 | 92.29] 125.83 

HiedericLonmemtn tamer trance H&T 14, 30 22.92 35. 38 60. 96 88.92 | 127.56| 113.92] 152.56] 227.14 

Moncton.... . H&T 10. 30 18, 19 27,78 32.15 54.05 | 97.86 54.05| 97.86] 185.49 

Sa iME ALON eee cee arte rctertatter pastes H&T 10. 30 14,00 19.03 30. 50 43. 06 68. 24 60. 49 86.15 | 136,49 

Stustephen tee rene aes H&T 11.16 20. 92 33. 38 38. 96 58, 28 95.56 58. 28 95.56 | 170.14 

Sackville ow ai 10, 58 16.19] 26.40 52. 96 80.92 | 131.93] 105.92] 161.84] 263.88 

Sussex... gee i Meerkat ear oe H&T 5,95 11.94 23. 87 29. 82 59.65 | 119.30 59.65 | 119.30] 238.62 

WGOdBLOCKs.: ses gaktrhaits.sd entre! ie H 8.44 15,92 29. 38 34. 96 61.60 | 108.20] 61.60] 108.20] 201.42 
Quebec: 

Actonvale? ........... Fs Syste MR rete H 10.37 12.29 14,03] 46.75 56.19 | 64.82 93.50 | 112.62] 129.86 

Cap de la Madeleine?’ 3+ 4 0. seene H 9.16] 11.27] 18.19] 45,83] 56.33} 65,92) 91.65) 112.65] 131.84 

Chic outinizesatoe7 tbo... eee ein. H 703 9.11 10,29 35.42 45,22 51.11 69.79 89.37] 101.13 

Coatic coke ieee ene, 8 cassettes H 8. 86 10.83 13.25] 44.35 54, 12 66.37 - - ~ 

Cookshire H 10. 37 12.29 14.03 46.75 56.19 | 64.82 93.50 | 112.62] 129.86 

Farnham? H 10. 37 12.29 14.03} 46.75 56.19 | 64.82 93.50 | 112.62] 129.86 

Granby?» 3* 4 H 10.68 12.65) 14.45] 48.13 57.84 | 66.74] 96.26 | 115.93] 133.68 

PULA 2s, eis. NPN odase ae eoetans H 7.15 8. 88 10.02 35.79 44, 34 49.99 71. 56 88.69 | 100.00 

Joliette ss? Pe <cs a ei ees ces eeentre ones H 8.30 9.82 12. 84 41.00] 48,64 63.68 81. 06 96.10] 126.19 

TONGA GOA Se Os <i Pes aa poncdeh axe ieuscce H 4,92 8,80 16.56 16. 12 22.52 41.90 29.12] 41.90 80. 69 

Lig uT iqueseters ee oor ee, hate H 8.90 10,95 12. 82 44, 52 54.72 64, 04 89.03 | 109.43] 128.08 

ECViSss Sent ee eee Ns. cece sace H 8, 38 10. 26 11.59 41.91 51.23 57.93 83.82 | 102.43 | 115.89 

Meoganticsy Aas sce dein. scimsi oc H 12.76 | 17.30] 21.22] 64.24] 96.51 | 106.08 | 127.68 | 173.02] 212.71 

Montreal 2s 32k) ccssscteiscsttsccesceeteatastintsesss H 8.02 9.40 11.351 40.14 46.99 56.77 | 80.27 93.98 | 113.55 
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TABLE 3. Monthly Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Power Service in Canada as at December 31, 1955 — Continued 


| Billed load 
25 Horse power 50 Horse power 


Hours use 


‘e® | 200 50 100 | 200 


Kw.h, Consumption 


100 
eens 7 
186 373 746 932 1,864 3,728 
$ $ $ $ $ 


5 Horse power 


Province and 
Municipality pyéeuicay 
Therma] ‘‘T’’ 


ie 
gs 


Quebec — concluded: 


Nora ndashvtaweas.ae manent H 7.95 9.93 12. 48 39.76 | 49.62 62. 37 79.52 99.23 | 124.74 
Quebectne aw. caee, sccaatonetreet H 8.38 10. 26 11.59 41,91 51. 23 57,93 83.82 | 102.43 | 115.89 
RUMOUSKIG? Oth re eennsetrertecaete esate H&T iUhyalel 13737, 15.47 55. 61 66. 33 1 e33)i| Ll ie 22))) 183.650) 9154.66 
Riviere du Loup?’ 3» 4. 4 H&T 5,25 7.84 | 15.67] 26.25] 39.15| 78.29] 52.50] 78.29] 156.60 
ROUyns cree ee ee ne H 7,95 9.93 | 12.48 39.76 49.62 62. 37 719.52 99.23 | 124.74 
Ste-Agathe des Monts? 3° 4 oo. H 8.77 10. 67 12. 00 43. 87 53.32 | 60.04 | 87.73 | 106.63 | 120.09 
Sa HLVACINEe -Paes Wile tener eee cee H 10. 72 12. 66 14. 42 47, 46 56.99 | 65.71 |° 94.67 | 113.97 | 131.38 
Ste veromete S04 Yc herein H 8.77 10.67 12, 02 43. 87 53,32 60. 04 87.73 | 106.63 | 120.09 
St. Johns2+ 4 ©... H 10.57 12,53 14,31 47.67 57, 29 66. 10 95.34 | 114.82 | 132.44 
Shawinigan Falls? ......cscssssssssssesssseesease H 8.90 10.95 12.82 44,52 54,72 | 64,04 89.03 | 109.43 | 128.08 
Sherbroolke2>:S7htciy..t.chs-ssscstetesseicnrses H 12.73") 12.73%) 125734) 58:57*|) 58.57%! 58.57") 117.134) 127.13") 117513* 
Sorel eo Spy taicccrtasehiaaneacsie serene H 9.16 TT es 13.19 45.83 56. 33 65, 92 91.65 | 112.65 | 131.84 
Thetford Mines?’ 3+ 4 ....ssssssssssseseeseess H 9.16 127 13.19 45. 83 56.33 65. 92 91.65 | 112.65 | 131,84 
Three Rivers?’ 3» 4... 5 H 9.16 Wie 13.19 45.83 56, 33 65.92 91.65 | 112.65 | 131.84 
Ve lidiOncut Mea aisd eae eco H 1.95 9.93 12.48 39.76 | 49.62 62. 37 79.52 99.23 | 124.74 
Walleyficldtas. st cect eee H 8.90 10. 95 12. 82 44,52 54.72 | 64.04 89.03 | 109.43 | 128.08 
Westmountceie! ob .acosssnst reverses H 4,77 8.55 15. 94 42. 89 54.37 66. 83 66.21 | 108.82 | 133.66 
Ontario: 
IATeLANGTIAEN . eotocttecrssiotc one H 8. 39 10:92| 12.01 41.96 54.54 | 60.08 83.94,| 109.09 | 120.16 
Barrie wn rats, crete encase etrcess ware H 5.70 7.2L 8.05 28, 52 36.07 40. 27 57. 06 72.16 80. 55 
Belleville... * H&T 5.53 6. 88 3 27.69 | 34.41 38. 60 55, 38 68, 80 77.18 
Branttordiee cca merce settee H 6.37 7, 88 8. 88 31.89 39.44 | 44,47 63.77 78, 87 88. 94 
BOC KViblet state t setssehcccnn me tesictons H 6,36 7. 88 8.87 31. 88 39. 43 44,49 63.76 78. 88 88.95 
RCHathammenaecrerneteiccntnecrccat H 7,90 10. 09 11.43 39. 46 50.37 57.09 | 78.89 | 100.71 | 114.15 
H 15.50%} 15.50*/ 15.50*} 49.41 73, 64 95.09 | 98.82] 147.29 | 190.19 
H 5.70 Lor?) 8. 06 28.53 36. 08 40. 28 57. 06 72. 16 80. 56 
H 8.29 9.97 10. 96 35.14 | 43.52 | 48.56 68.70 85.47 95.54 
Goderich wen idan iicn H 9.39 12.59 13.72 46.99 62.94 68.50 | 93.95 | 124.92] 135.99 
Ge lph Ad inc: eee eaten H 5.87 Toul 8.72 29.36 | 38.58 | 43.61 58.72 1H 87. 24 
Hamilton H 5.67 Tet 8.51 28.57 | 36.10 42, 84 57.06 | 72.16 85.00 
Kenora..... H 10.05 12.29 14.15 | 49.18 | 60.36 69. 68 96.10 | 118.47] 137.11 
Kingston H 6.37 7.88 8. 88 31.89 | 39.44 44, 47 63.77 78.88 88.95 
Kirklandeisakos...5.cerctee cate H 5.22 8. 96 12.69 20.14 | 38.78 57.42 87.28 | 124.56 | 161.85 
H 1.55 9.89 10. 91 37.75 | 49.49 54.52 715.49 98.98 | 109.05 
H 6.88 8. 89 9.89 34. 40 44, 46 49, 49 68.80 | 88,94 99. 01 
| H 6,37 7,88 8.89 31.89 | 39.45 44. 48 63.77 78. 88 88, 95 
H 5.87 metrdl 8.72 29.36 | 38.58 | 43.61 58.72 teh 87.24 
News Tor onto, s.1.achccsmscticanerestmterstevecks H 6.71 8.39 9.40 | 33.55 | 41.94 | 46.97 67.11 83.88 93. 95 
Niagara Falls . H 5.53 6.89 8.23 | 27.69 34.41 41.12 55.38 | 68.80 82.22 
NOY ths Avie ce carte nssccen scenes Mees sate atti H 7.55 9.90 10.90] 37.76 | 49.50 54.53)| 75.51 99.00 | 109.06 
rill aa, Shetek: hee ee ees et H 5.70 Wp2t 8.22 28.52 36.07 41.10 57.04 | 72.14 82. 21 
Osha wacuressctotentee sated ete H 6.88 8.90 9.92 34.40 | 44.47 49.53 68. 80 88. 94 99. 03 
OLE ages ets te ene beet se eee H 5.74 7.29 ba I ORG 36. 46 38.39 57.52 72.94 76. 80 
Owen Sound .. H 5.87 TTP ESTP? 29.37 38.59 43.62,| 58.73 77.18 | 87.26 
Pombroker ern eee csa tie: H 8.90 11.14 12.37 44,68 55, 86 62. 01 89.50 | 111.87 | 124.18 
H 6.37 7, 88 8. 88 31.89 39.44 | 44.47 | 63,77 78.87 88, 94 
H 5.70 GOB: 8.06 28. 53 36. 08 40. 28 57.06 | 72.16 80.55 
H 1.17 9.34 10.35 | 36.13 | 47.06 52.07 72.16 93.98 | 104.07 
H 6.71 8.40 9.40 | 33.56 | 41.95 | 46.98 67,12 83.90 | 93.97 


*Minimum bill, 


5% es 


TABLE 3. Monthly Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Power Service in Canada as at December 31, 1955 — Concluded 


Billed load 
5 Horse power | 25 Horse power fl 50 Horse power 
Province and eee Heine Gee = 
Municipality Hydraulic ‘‘H’ 100 200 | 50 le 100 | 200 | 50 [ 100 | 200 
Thermal ‘‘T’’ 
Kw.h. Consumption 
Ontario — concluded: 
SALT cack ceutuecaenenansasusvayavubecuinaencs caveciine sae “ H 8.39 10, 92 12.02 41.96 54. 54 60. 08 83.93 109.11 120.19 
Sault Ste. Marie . * H Syeo 6.35 6.91 26.18 31.78 34.57 52.37 63.55 69.14 
PEUTIC cer shcncesnseancecn sencannancsnseveneiuats H 5. 87 WOE 8.55 29. 36 38. 58 42.78 58, 72 TT.17 85.55 
RSUPALE ONacnaceets acctwrasscrpenereescskwerisacasasctekbosr H 6. 88 8.89 9.90 34.40 44.47 49.50 68. 80 88, 94 99.01 
Sudbury..... H 7. 88 10.08 11,20 39.44 50. 35 55. 90 78. 88 100. 69 111.79 
PERN TES Po cc ces a ininine neces cs usucevouseasmeaiesiceynpede H 5.22 8.96 12.69 20. 14 38.78 57.42 87,28 124.56 161.85 
AU OPROIRGO) sheen esancontanresiehsiaeosnGetnesveuccsatsouens H&T 7.19 9. 51 10.79 36.02 47.73 54.10 T2016: 95.66 108. 43 
EC CII Abies cic sictadvactoastnocacessieuse’ caxeneusnacven H&T 5. 87 Tene 8.56 29, 37 38.59 42.79 58. 73 77.18 85.58 
Pe io areata then conn deeb waoah wea koa naxe H Reign 9.93 10, 93 Bet 49,52 54.55 Nooo 99, 04 109.10 
Welland .. : H eat 9.39 10,39 36.07 46.97 52.01 72,14 93.95 104,02 
LING SOR cacti cece cose> Voasssspsandesanscveasstsnibeancasae H&T 8.39 10, 92 12.04 41.96 54.55 60. 10 83, 91 109.09 120.19 
WOU SUG Kids casuccavchasisantnenersecaacavonsveicanesaene H 6. 88 8.90 9.91 34.41 44.47 49,51 68. 80 88. 94 99.00 
Manitoba: 
PPI 5s Sansaneasacecenmcsasdvomyaustvashesteet onad H 6. 94 8.62 11.98 34. 60 42. 98 59. 76 69.43 86, 20 119.76 
GANG rencevatas crsnnXennknettopnearsvaconsssualebaes H 6. 94 8.62 11.98 34. 60 42.98 59. 76 69.43 86. 20 119.76 
Neepawa Seah H 6. 94 8.62 11.98 34. 60 42.98 59. 76 69. 43 86. 20 119.76 
POTtTACS 1A PTAIWIE ..ccssessvsescuseynevasaverecccers H 6.94 8.62 11.98 34. 60 42. 98 59. 76 69, 43 86. 20 119.76 
St. Boniface H 4. 96 8.70 13.64 24. 86 43.50 68.13 49.70 86. 30 130. 61 
MURR raters nia cshcksasgascicasavkeecacsdeNlaune ota H Te tk 9.58 13.31 ateal 45. 60 62. 38 71.93 88, 70 120. 61 
BERN TEAS retrace siavena cect ce ka'shatkeendudceoshesaepache ¥ iet2 22.39 38.11 58. 72 111.91 199.46 117.43 223.75 380.95 
Winnipeg’ ass H 5e20 8, 25 14.45 26.41 46. 22 72. 36 52. 81 91.69 138.77 
Saskatchewan!: 
oT 7.44 11.84 17.64 37.25 56. 75, 84,94 93,09 PLT IOL 173, 68 
si Teka 11 oD 17.42 38.81 67.49 101. 24 718,29 148. 93 251.10 
i i 7,85 15.05 28. 08 39. 33 65. 76 106.77 LSS) 120. 52 202. 55 
x 9,04 15.25 27.66 43. 34 10, 22 111.68 82.10 123. 56 186, 20 
Ab 9.44 14.91, 25. 54 40. 34 54. 59 81.15 63. 54 91.79 144.93 
J. 9.77 19, 58 39.17 48.93 97.86 188, 08 97.86 188. 08 329. 40 
T. 11.39 16.11 24.51 57.03 80, 51 122.45 107.35 154. 31 238, 21 
H 4015 5.07 10. 21 7s a ke) 29. 80 51.05 47.50 59. 60 102.11 
aS 8.08 13. 67 24.88 40. 46 68. 42 124. 34 80. 92 136. 84 248. 71 
Blt 4.49 6.63 10. 65 22.09 31. 83 49.67 43.70 61.54 94.63 
Lethbridge .. 5 T 7.83 12.23 20.61 29. 30 46.38 719.93 52.01 85. 56 152. 68 
INE CY GIO irrane dcvanedaane tant tevvaccesceseisauvacstrarekne H 10. 87 Ny Pe fe) 28.05 43.06 68, 23 118, 56 105.73 156. 06 256. 74 
BRCOICING HAG onc, cacrenncnsharsscctisaseysessckesenn uy 7.79 10. 60 14.96 38. 98 52.96 714.78 Won 96 105, 92 149, 57 
British Columbia: 
FPA MDEGO KES 5, teacefens Strasecst seine re vaceocia H 6.98 12.59] 23.78 29. 36 57.32 | 113.24 Hieg2 Paliseed. |) 22peLt 
Kamloops! ° scat dae hnite aun atin nto eoanpaies toa de oboe H 9.05 11.91 13.92 44,37 57. 84 66.99 88. 76 115.69 133.99 
NANAIAO oe ene ena H 9,05 11.91 13.92 44.37 57. 84 66.99 88. 76 115. 69 133,99 
ING IS Ole Ate ison ieee H 7.03 12.72 19,08 28.95 46.57 74,11 44.04 81. 23 138.01 
New Westminster!° . H 9.77 17.67] 27.46] 24.47] 48.93 | 97.86] 48.93] . 97.86 | 163.50 
North Vancouver! H 9.77 17.67 27.46 24.47 48.93 97. 86 48.93 97. 86 163. 50 
Brince Ripert 2 osccscatitecccesctoseccesksieosnccts H&T 8.20| 16.45| 19.35] 41.10] 82.20] 96.68] 82.20] 96.68] 193.40 
Tr aile uate siege ate a te H 4.46 7.18 12.25 19.69 | 22,82 | 40.43 | 39.38] 40.43] 175.67 
WSNG OUV.OF ae sere castccecins cect osttohacoueca H 6. 84 13.21 21.75 | 24.47 | 48.93 97.86 | 48.93] 97.86] 163.50 
Victoria!® H 9.77 17.67 | 27.46 | 32.34] 56.81 | 105.74] 48.93] 97.86] 195.75 
1, Power used in manufacturing exempt from sales tax, 7, Bills include municipal tax of 5 p.c. 
2. Bills include provincial tax of 2 p.c, 8, Bills include surcharge of 5 p.c. 
3. Bills include municipal tax of 2 p.c. 9, Bills include surcharge of 10 p.c. 
4, Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 10, Bills include provincial tax of 5 p.c. 
5, Bills include municipal tax of 25 cents. & 
6. Bills include municipal tax of 1 p.c. 
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ELECTRICITY BILLS FOR DOMESTIC, COMMERCIAL 
AND SMALL POWER SERVICE 
1956 


This report formerly called ‘‘Cost of Electricity 
for Domestic Service and Monthly Bills for 
Domestic Service, Commercial Light and Small 
Power’’ is based on rate tables supplied by the 
principal power companies and distributing systems 
in the country. It consists of the cost of definite 
quantities of electricity for specific uses and an 
annual index of electricity bills for domestic 
service. The monthly bills are computed to show 
the actual cost to consumers in the 131 municipal- 
ities covered by the report when selected quantities 
are used for specific purposes. The cost to the 
consumers includes not only the amounts accruing 
to the distributor, but also all federal, provincial 
and municipal taxes on such purchases. Discounts 
for prompt payment have been deducted from gross 
bills wherever granted. 


Monthly bills can not be used to obtain the 
average cost of electricity consumed in any one 
municipality or to compare municipalities as to cost 
of electricity, except in a very general way. The 
unit cost or cost per kilowatt hour of electric energy 
normally varies according to the nature of the use 
and the magnitude of the consumption; and, because 
these factors vary so greatly as between types of 
user and between municipalities, an average cost 
for all electricity consumed-in any municipality is 
of little value unless the nature of the uses and 
amount of consumption for each use is known. Fur- 
ther, industrial power costs vary as to whether the 
power used is primary or secondary (off-peak or 
interruptable power taken when available). Other 
important factors in determining costs of electricity 
are the relationship between the capacity of a 
System to produce and distribute electricity and 
the total consumption, and between the average 
rate of consumption per day and at different times 
of the day, and during the year. Becuuse of the 


difficulty of giving proper weight to these many 
factors, the Bureau of Statistics has not attempted 
to show average costs or to compare costs between 
municipalities. For these purposes the report should 
be used with the utmost caution. 


Any attempt to determine which municipality in 
Canada enjoys the lowest cost for electricity might 
be difficult for reasons referred to above, but the 
following tables show the municipalities in Canada 
having the lowest bills for selected quantities and 
uses. While the domestic service bills will probably 
show the average for most municipalities, it is 
probable that with larger loads and consumptions 
for commercial use and for power, other municipal- 
ities would have smaller bills. The fact that no one 
municipality had the smallest bill for all types of 
consumption in the three classes of service indi- 
cates that caution should be exercised when making 
comparisons as between municipalities. The lowest 
bill in each case is in italics. 


There is a possibility that some municipalities 
from which bills have not been collected may have 
as low or lower bills than those shown in the tables 
below, and consequently there is no certainty that 
these bills are the lowest of any municipality in 
Canada. Of the towns and cities shown, Jonquiere 
operates its own municipal hydro-electric plant and 
distribution system. Sault Ste. Marie operates its 
own municipal distribution system, buying power 
from a commercial hydro-electric plant. Belleville, 
Kingston, Ottawa, Niagara Falls, Trenton, Windsor 
and Westmount own and operate their own municipal 
distribution systems, buying power from the provin- 
cial hydro-electric systems. Commercial hydro- 
electric systems serve Cornwall and Pembroke, 
Ont, ands Trails. Ce 


Lowest Monthly Bills for Domestic Service, 1956! 


Monthly consumption in Kwh 


Cormwre ONG soc coe anscs cosases scot auc ce ctevaes ovsowenlaakce schan 
SAUL SLR Matle tOnt. cen steeabete cessed orentvertireess 
Beeville, Oneh... cet eres See ieacet ero Sere. 
FPRCHLOM, KONE, he... Messactetetetectccticastee otic ee ee cc eee 
OER WARIO Murrett rtccatreeccserec ction ass taasavoeenccron: stekersccens 


1. Lowest bill is shown in italics, 
2. Minimum bill. 


marge 


Lowest Monthly Bills for Commercial Service, 1956! 


50 


50 100 200 


Load — Kw. 
Hours use | 50 
Monthly consumption —Kwh 50 


Kingston, Ont.ic.mccccecscececssnc toes cstivecevsvstecs 
WINnGSOTr; Onts s-sceteescceccscowenecrneescretes eee 
SaultiSte; Marie; (OMtiyctescess-ccccteseestesncess 
Belleville, Onte x. .scccescctececttsceeseascsess sesso 
"TTOmCOMs ONG H iiiescccccs soeseve.ceecstececeovscrece sors 
Westmount? QUCls .cccesectcceecen teers 
Pembroke; Onto its saccserce-cretccscccaceesccderacss 


ee ee ee ee 
cr PF SMe sate, ureter 


1. Lowest bill is shown in italics. 


2,900 5,000 | 10,000 


Lowest Monthly Bills for Small Power Service, 1956! 


Load — H.P. 


Hours use 


Monthly consumption — Kwh 


Niagara Pall sOntveescn steers renee 
SaultsSte, Marie 1ONtas ek scascesereeeeseee 
JONQUICTE ) \QUC eee .e ten eeere sect. acor see 
Trail, BiG, Nee eee eeen ee cctaa et ceate 


1. Lowest bill is shown in italics. 


Domestic services include delivery of electric- 
ity to private residences for lighting, refrigeration, 
cooking, water heating and the operation of various 
electrical appliances. Commercial service includes 
delivery of electricity to stores, offices, factories, 
etc., mainly for lighting purposes. Outdoor sign 
lighting is generally in a separate category and 
the rates are different from those for commercial 
services. Street lighting is also in a Separate class. 
Power service includes the delivery of electricity 
for the operation of electric motors. 


The purpose of this presentation is to provide 
data for comparative purposes on the cost of 
electric service in the principal municipalities in 
Canada. Because of the various methods of comput- 
ing costs it was necessary to select some arbitrary 
conditions, especially for the fixed charges, and 
use the same basic conditions in each municipality. 
In the large majority of municipalities the use of 
these arbitrary conditions was not necessary, the 
rates containing a fixed charge and a block rate 
for all consumptions irrespective of appliances 


used. Due to the steady rise since this report was 
first issued in the consumption of electricity for 
domestic service, bills for some of the smaller 
consumptions were omitted from the report in 1954 
and a bill for 1,000 kilowatt hours has been added. 


Consumptions of 500 and 1,000 kilowatt hours 
include electricity used for water heating. Except 
where the entire water heater load was on a flat 
rate basis,metered rates were used in working out 
these bills. For a few municipalities, where all 
water heating is on a flat rate basis, an arbitrary 
division was made between water heating and the 
metered services. A 500 kwh consumption was 
divided to include a metered consumption of 250 
kwh plus an assumed 250 kwh consumed by a 
500 watt heater. A consumption of 1,000 kwh was 
divided between 400 kwh metered and 600 kwh 
consumption assumed for a heater of 1,000 watts. 
To show the effect of flat rate water heaters a bill 
for 1,000 kwh including a water heater of 1,000 
watts has been shown for all municipalities where 
such heaters are in general use. 


The consumption for cooking varies greatly 
even between customers in the same municipality 
and, where the unit costs vary in different 
municipalities, the consumption for cooking tends 
to vary inversely with unit costs. Consequently, a 
cooking consumption which may be fairly representa- 
tive for the majority of consumers in one munici- 
pality may be’ too large or too small for those in 
another municipality. This is also true of water 
heaters and other appliances, the consumption being 
governed largely by the unit price. Where service 
charges are based on two-wire or three-wire service, 
the higher charge was used only in calculating the 
bills for 300, 500 and 1,000 kilowatt hours. 


Provincial taxes are in effect in Newfoundland 
(3 p.c.), Quebec (2 p.c.) and Saskatchewan (3 p.c.). 
In British Columbia a sales tax of 3 p.c. was 
imposed on August 1, 1948, and subsequently in- 
creased to 5 p.c. on April 1, 1954. In the province 
of Quebec many municipalities also impose a 
municipal sales tax. In 1949 Montreal and environs 
added a 1 p.c. education tax which has since been 
extended to many other municipalities throughout 
the province. All such taxes are included in the 
bills and the tables show where the provincial and 
municipal taxes apply. 


The loads for which commercial and power 
bills were computed were the billed loads. In some 
municipalities the billed load was a percentage 
of the connected load. In other municipalities it 
was the peak reached over a period, often 30 
minutes, and had no direct relation to the connected 
load. In still other municipalities it was the con- 
nected load. A consumption of 200 hours per month 
would mean 100 per cent use of the load, for an 
average of 8 hours per day for 25 days, and 100 
hours use would mean 50 per cent use of the load 
for the same time. If the billed load were less than 
the connected load, the time or percentage use of 


the connected load would be correspondingly re- 
duced to produce the same result and the same 
consumption of electricity. In all cases the bills 
were computed for the consumption in kilowatt 
hours shown in the tables at rates in effect on 
December 31, 1956, 


In practically all cases commercial and power 
bills were computed for unrestricted 24-hour service. 
A service restricted to 10 hours, from 7 a.m. to 
6 p.m., is sold at a lower rate than the unrestricted 
24-hour service in many municipalities. No penalty 
was included for low power factors and no allow- 
ances were made for customers’ guarantee deposits 
with the distributor, or other miscellaneous factors 
which enter into the billing practice in some 
municipalities. 


In the column headed ‘‘Source of power’”* the 
letters ‘‘H’’ for hydraulic or water power and ‘‘T’’ 
for thermal, i.e., for fuel or steam, gas or oil 
engines, indicate the nature of the power used by 
the generating plant to produce the electricity sold 
in each municipality. In some cases hydro-electric 
plants have auxiliary or stand-by thermal engines 
used for peak loads or in emergencies. Such plants 
are classed as hydraulic. > 


The annual index is for the cost of electricity 
to consumers for domestic or residential use only 
and is not an index of the cost of power for indus- 
trial or other purposes. With this edition of the 
report the index has been revised from a 1935-39 
to a 1949 base. The index, by provinces, was 
produced by computing changes in the bills for 
typical monthly consumptions in each of the 131 
municipalities, weighted by the annual revenue 
received by power distributors in the year 1949. 
Weighted municipal indexes were combined to 
produce provincial indexes on the new base. 


Annual Index? of Electricity Bills for Domestic Service, by Province, 1950-1956 
(1949 = 100) 


Province 1950 1951 1952 | 1953 1954 1955 1956 


IC WEOUTICIA DIG .cssrsccovesssccrssnsee-escexsevcnacosoeteisestipocussens 100.0 
ETINCE MMO WOrd ISIANG Vo. ccseses.ceenctsonasascccnerencoeosecansens 100.0 
INO VAT SC OUL EN eter tenes cezsrnecretvnnerecaseapesescaupensantousssvaieston 111.6 
ING W, BYUNS WICK o22is.csccncosscssersscarcessonsccunsoeeUeveesssesennest 103.1 
GTC DE Clete ccteegcreccececcenasane-v-crecpuasiactesatscerstnenscaieeds caren 100. 3 
MOG ADU O terre ccs sur ch<nesseuuctens cssstvvassisesecevonsnsuasskessdésdssesean 114.7 
MIATNILODE Yc ieerccvecsesns socectourstaverssostacssscsroacipbinsrevcdes noise 99.3 
SASHALCDO WAN cecccnnsa tenssntst he seneserocsasssnenaarernrsssensxaeieed 101.0 
PRMISCULS er ree orasttsecessacraocashactccseesaaaepnacescssscdusenesensavevesevns 100. 0 
PATS ay OOM DIR Beseecteereteessresiearsasvoasaseararseeassessaca 100. 2 


106.1 


Prrrerrreerrrrrrt terete 


heed 


100.0 100.0 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 
109. 0 109.0 109. 0 109.0 105.4 105.4 
114.3 114.8 114.8 114.8 114.8 114.8 
103.4 103.4 103.4 103.4 103.4 103. 6 
100.4 100.4 100. 2 100.9 101.0 101.0 
115.0 117.0 131.3 131.6 131.9 130.8 


99.3 99.3 99.2 99. 2 99.2 99.1 


101.0 100.7 100.7 100.7 99. 1 96.5 
105.4 105.4 105. 4 105. 4 105. 4 
127.6 127.6 130. 2 130. 2 130.3 
110.7 115. 7 116.3 116.3 115. 8 


1. Based on electricity rates in effect December 31 each year, 


6 


Few rate changes were reported during 1956. 
In New Brunswick reductions were recorded in 
rates for domestic service in Chatham and St. 
Stephen and for power in the town of Bathurst. The 
lower rates for domestic service applied only to 
the larger consumptions. The bills for smaller 
consumptions indicate a slight rise which is re- 
flected in the index number. In Quebec domestic 
service rates for the city of Hull were revised 
tending to reduce the bill for the small consumer 
while increasing the cost of larger consumptions. 
Reduce rates for both light and power were re- 
ported by Windsor, Ontario, while Niagara Falls 
increased its rates for all services. In Manitoba 
reductions were reported for The Pas and, out of the 


seven municipalities shown for Saskatchewan, five 
reported reductions in both light and power rates, 
the index dropping from 99.1 in 1955 to 96.5 at 
December 31, 1956. In British Columbia, revised 
rates in Cranbrook reduced the cost of higher con- 
sumptions only, the bills for smaller consumptions 
showing increases. In Kamloops and Nanaimo in- 
creased rates were reported for both light and power, 
in Nelson rates for domestic service increased while 
commercial and power bills showed reductions. 
Lighting rates in New Westminster also showed 
reductions. Changes in rates for domestic service, 
changes in taxes and in discounts are all reflected 
in the index number for Canada which dropped to 
115.8 from 116.3 in 1955. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1956 


Province and 
municipality 


Newfoundland: 
St. Johns 2 


Prince Edward Island: 


GRATLOLECLOWN ....0cs2:<-000sensesee 
Summerside 


Nova Scotia: 


NEE RDS crag tansininiwanibs oteenacairs 
BEPUGE WAGED ccsccctesceciesemnsvonnses 
PLACE BBY socccscsssserea0 ; 
Halifax — Dartmouth. ............ 
New Glasgow ...........ccccvscecee 
New Waterford ........0....0:.0... 


Sydney 


New Brunswick: 


Bathurst ....... 
Campbellton 
ORAGNAM . <scasicsavdesiscesclsthvadsons 


Moncton ... 
St. John 
Bue Ee DREN teks atisescassdlevendbaes 
BCR WANES cle. fda suc. ccda tates 


Quebec: 


PIGEON VAIO? eset ira tists 
5,6 


Cap de la Madeleine*’ 
Chicoutimi 4" 5*® 
Coaticook 4756... 


Joliette45+6, 
Jonquiere**>* 


Megantic ope we waren Fx) oe 


Montreal *475+6 


4,5,6 


BPROUY DS oe ressceccssereecc or ageneeere 
Ste. Agathe des Monts 475"6 


* Metropolitan area. 


mm 
HHA RAP RPA RA 
eee 


4 


4 


Tote ee eee eee ante a 


Source of 


Thermal ‘‘T’’ 


Population 


52, 873 


15, 887 
6, 547 


9, 870 
4,010 
25, 586 
100, 626 
9,933 
10, 423 
4, 259 
7, 138 
31, 317 
10, 756 
3, 439 
8, 106 


4, 453 
7,754 
5, 223 
10, 753 
16,018 
27, 334 
50, 779, 
3, 769 
2, 873 
3, 224 
3,996 


3, 367 
18, 667 
23, 216 

6, 341 

1, 209 

4,926 
21, 989 
43, 483 
16, 064 
21, 618 

9, 538 
13, 163 

€, 164 

1, 395, 400* 

9,672 

164, 016 

11, 565 

9,425 
14, 633 

5, 169 


Number 
of 
domestic 
service 
custom- 
ers 1956 


13, 311 


4, 493 
2, 116 


5, 422 
1, 856 
5, 225 
40, 401 
8, 667 
2, 087 
1,051 
3, 103 
7, 196 
4, 679 
15, 727 
6, 353 


2, 280 

2, 746 

1, 225 

2, 450 

4,942 

11, 482 
19, 838 
845 

1, 406 

1, 026 

4, 607 


759 
4,947 
4, 758 
1, 683 

313 
1, 399 
6, 508 

12,811 
3,712 
5, 553° 
2, 249 
2, 836 
1,948 

400, 185 
2, 185 

40, 114 
3, 455 
2, 434° 
3, 529 
1,725 


175 
174 
170 
196 
228 
195 
165 
116 
159 
114 
138 


240 
263 
578 
121 
245 
296 
310 
454 
134 
507 
318 
328 

64 
272 
489 
303 
223 
408 
453 
208 


and 
small 


Lighting 


appliances 


1. 19 


2. 15 
2. 50 


2. 00 
1. 00 
1. 28 
1. 50 
1. 10 
1.53 
1.05 
2. 00 
1. 29 
1. 36 
1. 50 
1.83 


1.55 
2. 00 
2. 40 
2. 00 
1. 43 
1.61 
Le 
2. 40 
2. 00 
1. 20 
1.70 


1. 28 
1.05 
0. 93 
1. 39 
1.53 
1L 28 
1.05 
0. 76 
1. 50 
1. 58 
1.02 
0. 89 
2. 29 
0. 84 
0. 82 
0. 89 
1. 84 
2. 10 
0.82 
1. 43 


2. 22 


3. 20 
4. 40 


3. 53 
1. 80 
2. 13 
2. 25 
1. 80 
2. 45 
1. 80 
3.53 
2. 15 
2. 34 
2. 25 
3. 20 


2. 60 
3. 00 
3. 60 
3.75 
2. 30 
2. 97 
1.89 
3. 60 
3. 53 
2. 88 
3. 45 


2. 20 
1. 84 
1.84 
2. 29 
2. 45 
2. 20 
2. 00 
1. 39 
2. 78 
2. 32 
1. 90 
1. 58 
3. 94 
1. 58 
1. 53 
1. 58 
3. 47 
3. 89 
1.53 
2. 76 


small 
appli- 


Lighting, 


ances, 
and refrig- 


eration 


Lighting, etc. refrigeration, 
cooking and water heating 


Using 
flat rate 
water 
heater 


Metered rates 


Monthly consumptions in kilowatt hours 


3.05 


4. 40 
5. 60 


4.65 
2. 58 
293 
3. 25 
2. 60 
3. 37 
2. 60 
4. 65 
3. 20 
3. 44 
3. 25 
4. 20 


3. 30 
3. 80 
4. 80 
4.55 
3. 30 
3.95 
2.61 
4. 80 
4. 65 
4. 48 
4.70 


2.81 
2. 47 
2.16 
3. 24 
3.06 
2.81 
2. 63 
L 77 
3.91 
2. 88 
2. 55 
2. 11 
4.99 
2.12 
2.35 
2.11 
4.73 
4.94 
2. 35 
3.70 


4,71 


6. 80 
8.00 


6. 26 
4.05 
4. 53 
5. 25 
4. 20 
5. 21 
4. 20 
6. 26 
5. 00 
4.73 
5. 25 
6. 20 


4. 70 
5. 40 
7. 20 
6. 00 
5. 30 
5.83 
4.05 
7. 20 
6. 26 
7.04 
6. 30 


4.03 
3.73 
2. 19 
4. 50 
4. 29 
4.03 
3. 90 
2.51 
6. 18 
4. 20 
3. 86 
3. 16 
7.09 
3. 21 
3. 17 
3. 16 
7. 25 
7.04 
3. 17 
5. 21 


$ $ $ $ $ $ 


$ $ 


6. 31 8. 37 13.52 = 


9. 40 13. 40 23. 40 = 
11. 60 17. 60 33. 60 - 


9.04 12. 84 22. 34 16. 94 
5. 58 8. 58 16. 35 - 
7. 25 9. 25 14. 25 =< 
7. 35 9.55 15.05 = 
6. 50 9. 50 17.00 — 
7,97 9.99 LT. 12 = 
6. 60 10. 60 20. 60 =— 
9.04 12. 84 22. 34 = 
7.70 9.75 16. 80 =< 
6. 68 9.92 18.02 = 
7.35 9.55 15.05 == 
8. 50 11. 50 19.00 = 


6. 80 10. 30 19.05 - 
7. 80 11. 80 21. 80 - 
9.00 13. 00 23.00 = 
7. 80 10. 80 18. 30 ~ 
8.05 12. 05 22.05 = 
8. 65 13. 35 25. 10 = 
6. 21 9.81 18.81 - 
9. 00 13. 00 23. 00 — 
9.04 12.84 22. 34 16. 94 
10. 88 17. 28 33. 28 = 
8. 70 11. 70 19. 20 - 


5. 36 7. 40 12. 50 = 
5. 10 7. 20 12. 87 _ 
3. 73 5. 31 9. 24 - 
6. 39 9. 54 17.52 - 
5. 61 7.65 12.75 = 
5. 36 7. 40 12. 50 - 
5. 25 7. 35 12. 60 =_ 
3. 15 4.07 6. 36 = 
9. 58 12. 32 21.77 = 
5. 56 7. 67 12.92 11. 34 
5. 21 7. 25 12. 75 - 
4. 28 5. 98 10. 25 = 
8. 98 12. 13 20.01 = 
4. 33 6.01 10. 21 — 
4. 19 5. 82 9.90 - 
4, 28 5. 98 10. 25 = 
8. 93 11.03 16. 28 = 
8. 61 10.71 14.91 - 
4. 19 5. 82 9.90 = 
7. 03 9.52 15. 75 = 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1956 — Continued 


“as Lagi “ial Lighting One und water heating’ 
: Source of } "of _ aie a small ances, a fat eee 
Province and power Population |domestic| con- |Minimum| appliances and refrig- ; Metered rates 
municipality Hydraulic ‘‘H’’ 1951 service | sump- net eration cocking eee 
Thermal‘‘T’’ custom- tion bill ul 
ers 1956) 1956 Monthly consumptions in kilowatt hours 
(ee 60 100 | 180 300 500 1,000 1,000! 
kwh $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
Quebec — concluded: 
St. Hyacinthe#?O?7 oe. H 20, 236 4, 658 280 1.03 i Oe 2. 21 2. 83 4.07] 5.40 7.46 12. 61 = 
StuJetomeate came aeneaneen H 17, 685 4, 883 2280) Ou TI On98 1.78 D984) 93.48 4.61 6. 31 10. 56 = 
Sta vonnstee oie H 19, 305 5, 663 369| 0.79 1.04 1. 98 2.61 3. 86 5. 20 7. 28 12. 48 — 
Shawinigan Falls? oo... H 26, 903 6, 404 282 1.02 1.02 1.79 2. 40 3. 63 4.95 6.99 12. 50 = 
Sherbrooke 49° oases H 50, 543 17, 221 164] 0.78 1. 19 2 OH) 3. 29 se |) ah es 10. 69 19. 19 = 
Sore] oe eT eae H 14, 961 3, 679 281 1. 05 1. 05 1. 96 2. 63 3.97 5. 36 7. 46 13; 13 ~ 
Thetford Mines*#5"® 0... H 15, 095 4, 720 253 1. 05 1. 05 1. 96 2. 63 3. 97 5. 36 7. 46 13. 13 = 
Three Rivers 479" oo... H 46, 074 11, 304 319 1. 05 1.05 1.84 2. 47 2°73 5. 10 7. 20 12.87 = 
Val D’Or*.... H 8, 685 2, 079 450i Or lle S2 1.53 2.35 Spay 4. 19 5. 82 9.90 = 
Valleyfield* H 22, 414 6, 046 288 1.02 1.02 1.79 2. 40 3. 63 4.95 6. 99 12. 50 = 
Westmount 4?5"6 ona H 25, 222 6, 546 352] 0.63 0. 84 1.58 2. 13 RROa) ee 6.01 10. 21 = 
Ontario: 
Alexandria meet aes H 2, 204 643 311 1.00 1. 00 1. 40 1.76 2. 48 3. 56 5. 36 9.86 = 
Barrie ... sd H 12,514 4, 789 enki) dt Waa 1. 30 1. 66 2. 38 3. 46 5. 26 9.76 8. 06 
Belicvillemmemns 4 emer H&T 19, 519 5,903 542| 0.75| 0.75] 0.97 1. 26 1. 84 2. 70 4. 14 7.74 57 
Brantford yews ct ees H 36, 727 14, 383 400} 0.75] 0.75 1. 19 1. 62 2. 48 3. 78 5.94 11.34 8.82 
Brockvillowees eet. H 12, 301 4,058 418| 0.75| 0.75 1. 08 1. 44 2. 16 3. 24 5. 04 9. 84 = 
Chathamucneme mie eat H 21, 218 6, 157 185 1. 00 1. 00 2. 05 2. 56 3. 56 5. 08 7. 60 13.90 10. 66 
Cornwall wnnehenecnetees H 16, 899 10, 573 462] 0.50 0.74 1.78 2. 18 On OT limedel6 6. 14 11. 09 3. 65 
Fort William ....cc.csssssseseesees H 34, 947 10, 502 668 | 0.75 0.75 1.08 Be WORE) Bot 4, 25 7.85 6. 59 
Galtc. 06 ee eee H 19, 207 6, 890 399| 0.75] 0.75 1. 62 PROP — Gel 4.00 5. 98 10.93 59 
Goderich... Ss H 4,934 1,825 S86) mrOuy5) 1) Os 75 1. 78 2. 2 3. 29 4.81 W338 13. 43 10. 75 
Guelph? she aes ieee ae H 27, 386 9,313 456} 0.75| 0.75 1.35 1.75 2. 54 By 0 5.71 10. 66 8. 50 
Hamilton meey..ccs cates H 208, 321 62,954 B78. MORTS:| MeOn75 1. 40 1. 80 2. 59 3. 78 5. 76 10.71 8.91 
Kenora . H 8, 695 3, 313 599} 0.45] 0.90 1.89 2. 25 2.97 4.05 5.85° | 10.35° 7. 88 
Kingston H 33, 459 11, 998 552) SORTS! MO! 75) MOLT 1. 30 1.94 2.92 4.54 8. 59 7.15 
Kirkland Wakes, .....eeeee H 18,3921°| 4,520 306| 0.75] 0.80 1. 50 2. 30 3. 10 4. 60 6. 60 11. 60 = 
Eitchener see... eee if 44, 867 17, 043 487| 0.75] 0.75 1. 40 1.87 ist) eon 6. 55 12. 40 9. 16 
Lindsayi secet ce H 9, 603 3,015 400] 0.75| 0.75 1. 40 1.87 ORL) | ChE 6. 55 12. 40 9. 34 
LeONdON oye Man esoakeeeee H 95, 343 27, 284 364] 0.75] 0.75 1.51 1.94 2/81) S410 6. 26 11. 66 9. 14 
Midlandpce: can. us.. eee H 7, 206 2, 235 385 1. 00 1. 00 1.35 1.75 ORE) Shite) 5.71 10. 66 = 
New Toronto H 11, 194 2, 709 502) 0.75| 0.75] 1.41 1.84] 2.70 4. 00 6. 16 11.56 8. 86 
Niagara Falls .. 7 H 22, 874 6, 1133 423 1. 35 1. 35 1. 48 1.98 2. 99 4. 32 &, 12 10.62 8.82 
NorthsBay ina eee H 17, 944 5, 390 486 1. 00 1. 00 1.35 1.78 2. 65 3.94 6. 10 11.50 8. 80 
Orillia. peek etree H 12, 110 4, 139 Poe Onin, Gai! 1. 24 157 ool 3. 19 4.81 8. 86 = 
Oshawa tee ereot ie pee H 41, 545 13, 924 520) 0.75] 0.75 $062 SLO wail eae 5. 98 10.93 8.77 
Ottawaseee ee ee H 202, 045 63, 786 569| 0.75 1.05 1.87 2.03] 2.48 3.02 3. 92 6.17 = 
Owen Soundees.s)- ssseeer H 16, 423 4,994 388 1. 00 1. 00 1. 30 1. 69 2. 48 3. 67 5.65 10. 60 8. 44 
bem brokcmeentnts eee H 12, 704 4, 169 430] 0.75 0.75 1.57 2. 07 3. 08 4. 59 Tatil lanate 8. 44 
Peterborough .ccccstscssoccsosesoseoe H 38, 272 12,004 514] 0.75 0.75 1. 40 1. 87 2780 waded 6.55 12. 40 8. 98 
Port Arthur..... H 31, 161 10, 413 526i) nO 5 MnO 75 1. 08 1. 37 1.94 2.81 4, 25 7.85 = 
St. Catharines H 37, 984 11,819 236] 0.90 0. 90 1. 46 2.00] 3.08 4.70 7.40 14. 15 9. 83 
Suainioma sae eee ee H 18, 173 5,844 S75 meat) amlOnT5 173 2. 16 2502) 4,82 6. 48 11.88 9. 27 
Sarnia ...... H 34, 697 12, 112 319] 0.75] 0.75 1621) 2H05 ORO 2) uade Of) 6. 37 11.77 8.71 
Sault Ste. Marie. H 32, 452 13, 190 446] 0.75| 0.75) 0.81 al 1.89 2. 97 4.77 Oh OFF & 
Smiths Hallowen esse H 8,441 2, 705 428| 0.75] 0.75 1. 40 1.76 2. 48 3. 56 5. 36 9.86 7.98 
Strattordincmmaaseensesatt H 18, 785 5,909 470| 0.75] 0.75 1.57 2. 00 286] 4. 16 6. 32 TZ 9.11 
SUGDURY eer cacre eee ass H 42, 410 13,.355 490 1. 00 1.00 1. 40 1. 84 2. 70 4. 00 f.16 11. 564 8.95 
Timmins .. H 27,743 6, 955 310 0.75| 0.80 1.50 2. 30 3. 10 4. 60 6. 60 11. 60 = 
TT OnO NEO Meee et ee nae cis H&T 675,754 |164, 279 445] 0.75] 0.75 1.98 1.59 2. 60 4.11 6.63 12.93 9.31 
H&T 10, 085 3, 161 500] 0.75} 0.75] 0.97 1. 26 1. 84 2. 70 4, 14 1.74 6. 39 
H 11,991 4, 873 510] 0.75 0.75 1. 40 1. 80 2. 59 3. 78 5. 76 10. 71 8. 64 
H 15, 382 4, 278 267| 0.75! 0.75 1. 30 1. 69 2. 48 3. 67 5. 65 10. 60 8. 44 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1956 — Concluded 


Lighting Lighting, | Lighting, Gonking cadeaten ee 
Number | Average and appli- etc., re- f 
a Source of of monthly |x; nimum small ances, eres Be 
ovince and power Population | domestic | con- appliances and refrig- Metered rates wedge 
municipality Hydraulic‘'H’’| 1951 service | sump- Lt eration cooking water 
Thermal ‘‘T’’ custom- | tion We | heater 
ers 1956 | 1956 Monthly consumptions in kilowatt hours 
100 180 300 500 1,000 ] 1,000! 
$ $ 
Ontario — concluded: 
WVINWSOR ee eee 8 atta H&T 120,049 | 32,028 315 | 0.75 0.75 L2be) Aro 276 4.01 5.45 9.95 8.60 
Woodstock H 15,544 5,389 445 LicOO mrt 00m |meker Sale 2o2 3.08 4.37 | 6.53 11.93 9.32 
Manitoba: 
Paitin, See ee SR H 20,598 | 6,516 491 1.00 1.35 DSBs ee Se DOmie 4972 580) | e600 dt 10.95 
ANT ee oe H 6,007 1,827 434 100 |e tas || .83834) 4.056) 9 5.22 6.30 | 8.10 | 12.60 11.45 
ING ODA WAN esi H 2,895 915 362 100 Ne W280) | 3.78) 4.5001 5.67 6.75 8.55 13.05 11.90 
Portage la Prairie . t: H 8,511 2,599 468 | 1.00 | 1.35 25883] S600) | 4277 5.85 7.65 | 12.15 11.00 
Bumbonifacey see..c... ee H 26,342 woot 580 0.50 0.75 1.59 2.16 2.88 3.96 530071) 7.8612 7.86 
SNL) ae a, se H 6,218 1,665 461 0.75 1635) P2362) S240) 4532 55405 7.20 alehie 70 9.90 
Iii eS ee 7; 3,376 989 93 0.90 | 2.25 | 4.59) 6.03 8.91 13.23 | 20.43 38.43 = 
Wy La EDOG Boe it isspstechicees H&T 235,710 | 67,884 626 0.52 0.77 1.64 2.22 2.96 4,07 4.8412) qla7t2) 747 
Saskatche wan: 
MOOS eTAW 29 fn cescoscsseeeceenee T 24,355 | 9,795 281 0. 93 138) 82.65| 4.13 5.98 6.75 | 9.53 16.48 11.84 
North Battleford?3*27 7 1,473 2,250 168 1.62 2.00 | 3.32 4.19 5.91 8.51 | 11.53 19.09 15.05 
Prince Albert!3018 oo. ae 17,149 | 4,800 164 | 1.53 1, 86 3.05 | 3.91 5.63 SF Te Mae ss 18.49 - 
7 71,319 | 23,709 328 0.98 | 1.37 Oeraal 4300) 7.05 6.85 9278 “| Te13 ~_ 
7, 53,268 | 20,017 216 0.98 1547 (29.13''| Suot 5.48 7.58 | 10.52 17. 86 = 
ay 7,458 | 2,924 174 1255) |) 2232) i) e469 ||| Ses) 7.62 11.33 | 17.51 32. 96 _ 
ou 7,148 1,743 S20 ee lob 2.094 48200 | SiO, 6297 8.99 | 12.24 19.19 — 
Alberta: 
SMIBAEY, eat hcsssacteen H 129,060 | 49,992 192 0.81 1.19 ner DASH E Sats 4.99 | 7.08 12.30 = 
Pramabie) Ter i tccctecksscasasscssceseres at 2,601 852 210] 1.25 175) e269) «3463 5.08 6.88 | 9.88 | 17.38 13.37 
Edmonton... ks fe 159,631 | 52,437 182 0.95 0.95 1.90] 2.66 | 4.04 5.04 6.34 10. 26 = 
REOTADEIA SG sacescacvsscctccsctsecsscossis T 22,947 | 7,782 13850 81.08" | da53 2.93 | 4.01 5.45 6.65 | 9.80 | 17.67 - 
MO CIOO ore ec csiiec.cssccstwecete H 1,860 549° 69 1.50 Zeon 4.50 6.66 | 10.98 14 14 14 - 
Medicine Hato... rT 16,364 | 5,239 172 1.00 | 1.50] 2.25] 2.85 | 4.05 5.85 | 8.85 16.35 Es 
British Columbia: 
Cat) a H 3,621 1,479 240 | 1.05 1.85 | 3.10] 4.35 | 6.90 9.10 | 12.25 | 20.15 = 
Kamloops?°.. H 8,099 | 2,572 341 1.05 159451) 3.36 | 4:20) 5.67 8.82 | 10.92 16.70 = 
Nanaimo ects k sete tis H 7,196 | 3,921 347 1.05 1.84 3.36 | 4.20] 5.67 8.82 | 10.92 16.70 = 
Shes eee H 6,772 | 3,460 382 i231 tect 2.84 | 3.68 | 5.36 6.92 8.39 | 12.69 = 
New Westminster !°............. H 28,639 | 8,556 312 0.53 iat 3.15 | 4.20] 6.30 8.35 | 10.24 15.88 = 
North Vancouver? ®................ H 15,687 | 13,467 471 0.53 Teal 3.15 | 4.20 | 6.30 8.72 | 10.29 | 15.49 — 
Prince Rupert ?® ooo H&T 8,546 | 3,441 360 | 0.79] 1.73 | 2.94] 3.78 | 5.46 M98 ill ed2 e108) ale 22868 13. 86 
Rant, ae H 11,430 | 4,046 579 | 1.31 1.31 1.89 | 2.65 | 4.16 5.48 | 5.95 8.69 _ 
Vancouver !®, H 344,833 | 97,672 335 0.53 eu 3.15 | 4.20 | 6.30 8.72 | 10.29 | 15.49 2 
Victoria !® .... H 51,331 | 23,339 282 0.79 TRH 3.15 | 4.20] 6.30 8.78 | 10.67 [ 16.28 = 


Includes a metered consumption of 400 kw. hrs. for lighting, cooking and appliances plus a flat rate water heater of 1,000 watts. 
Bills include a provincial sales tax of 3 p.c. 

1955 data. 

Bills include provincial sales tax of 2 p.c. 

Bills include municipal sales tax of 2 p.c. 

Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 

Bills include a municipal tax of 25 cents. 

Bills include a municipal sales tax of 1 p.c. 

Computed on metered rate although most of water heater load is on a flat rate basis, 
Teck Township. 

Includes flat rate water heater of 500 watts. 

Includes flat rate water heater of 1,000 watts. 

13. Bills include provincial education and hospital tax of 3 p.c. 

14, No cooking or water heating service. 

15. Bills include municipal tax of 2%4p.c. 

16, Bills include provincial tax of 5 p.c. 

17. Bills include surcharge of 5 p.c. 

18. Bills include surcharge of 10 p.c. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1956 


——_——— nnn 


Province and municipality 


Source 

of 
power 
Hydraulic ‘‘H’’ 
Thermal ‘‘T’’ 


Newfoundland: 
Stee J Olli: See etens aes. et eater ey 


Prince Edward Island: 


Charlottetown 
Summerside 


Nova Scotia: 


A MNCS. cieeccie sssencwsscs 
Bridgewater 
Dartmouth ten c-swacveoeevdteen cae evensyeanere aera 


Ne WeiGIA 8 SO Wiis tere uiee « viegeesdg li tetasen cite 
New Waterford... sac. ceacs catiaastusncnrnenoiice 


Moncton 
Saint John .. 
St. Stephen.. 
Sackville 


Quebec: 


AGtOn Valocncea ne ee i een ere 
Cap de la Madeleine?*3+ 
Ghicoutimi2*3)4. ae en eee 
Coaticook23+4 


2,3,4 


Jonquiere 


Megantic 
Montrea 82752008 atone eee 


Came eo eee eee 


Billed load 
1 Kilowatt 10 Kilowatts 50 Kilowatts 
ee 
Hours use 
[ 50 100 | 200 | 50 100 200 50 100 200 
Kwh Consumption 
f ] 
50 100 200 500 1,000 2,000. 2,500 5,000 10,000 

$ $ <i as $ $ $ $ $ 
3.11 4.14 6.20 by Oe 41.35 61.95 139.80 191.30] 294.30 
3.10 4.10 6.10 36.00 46.00 66.00 180. 00 230. 00 | 330. 00 
5. 00 9.00 14.00 38. 00 63.00 113.00 178. 00 303.00 553.00 
Bigs! 6.25 10.15 37.50 62.50 101.50 187.50 312.50 507.50 
2.50 4.00 6.00 25. 00 40. 00 60. 00 125.00 200. 00 300. 00 
3.00 4.75 7.00 30.00 47.50 70.00 150. 00 237.50 350. 00 
eon 4.75 7,00 28.75 47.50 70.00 143.75 237.50 350. 00 
3.00 4.75 7.00 30. 00 47.50 70. 00 150.00 237.50 350.00 
2.00 3.00 5.00 20.00 30. 00 50. 00 100. 00 150.00 250. 00 
3,75: 6.35 8.65 37.00 63.50 86.50 187.50 317.50 432.50 
2.50 4.00 6.00 25.00 40.00 60. 00 125.00 200. 00 300. 00 
3. 75 6.25 10,15 37.50 62.50 101.50 187.50 312.50 507.50 
ay 15 5.20 7.45 31.50 52.00 74.50 157.50 260.00 372.50 
2.48 4.07 6.25 24, 84 40.68 62.46 124.20 203.40 312.30 
3.00 4.75 7.00 30.00 47.50 70. 00 150. 00 237.50 350. 00 
3.50 6.00 8.50 35.00 60.00 85. 00 175.00 300.00 425.00 
3.10 4.10 5.85 16.60 26.60 44.10 76.60 126.60 214.10 
3.50 7.00 12.00 25.00 45.00 85.00 105.00 205.00 405.00 
3.30 4.80 7.80 16.80 31.80 61.80 76.80 151.80 301.80 
3.50 6.00 10. 00 20.00 33.00 53.00 63.00 113.00 213.00 
3.00 4.80 7.80 25.80 40.80 60. 80 110.80 160.80 260.80 
3.31 5.46 9.76 22.66 39,16 63.66 75.91 137.16 259. 66 
2.20 2.88 4.23 18,99 25.74 39.24 94.95 128.70 196.20 
3.50 5.50 8.50 26.70 44.20 74.20 128.70 216.20 341.70 
3.15 6.25 10.15 31700 62.50 101.50 187.50 312.50 507.50 
2.40 4.80 9.60 24.00 48.00 96.00 120. 00 240. 00 480.00 
3.34 6.04 10, 04 22.04 32.04 52. 04 62.04 112. 04 212.04 
2.14 Pe | f 4.90 21.42 33.66 48.96 107.10 168.30 244.80 
1,68 3.05 4.62 16.80 30.45 46.20 84.00 152.25 231.00 
1.89 aK y! 6215 14.65 28. 83 36.70 71.35 142.23 181.60 
2.05 3.24 4.81 20.48 32.28 48. 03 - - - 
2.30 3252 5.05 22.95 35.19 50.49 114.75 175.95 252.45 
2.14 ERS! 4.90 21.42 33.66 48.96 107.10 168.30 244.80 
2.10 Boel! 4.95 21.00 33.60 49.35 105. 00 168.00 246.75 
1.42 2.39 2.85 14.23 23.87 28.46 ff eH) 119.34 142.30 
2.23 4.20 7.35 14.44 26.25 49.88 61.70 120.78 238.88 
2.33 6.47 8.67 21.28 42.28 84.28 105. 28 210.28 420, 28 
1.74 3.17 4.80 17.34 31.62 47.94 86.70 158.10 239.70 
1.63 2.78 4.25 16.28 27. 83 42.53 81.38 139.13 212.63 
3.68 5.62 8.24 29.66 49.09 69. 04 145.16 242.29 369. 08 
feos 2.33 4.33 15.75 26.25 43.05 78.75 131.25 215.20 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1956 — Continued 


Billed load 


1 Kilowatt ‘ 10 Kilowatts 50 Kilowatts 
ROME Hours use 
Province and municipality + power, ‘ 
ee aon 50 | 100 200 50 ii 100 | 200 
—— S 
Kwh Consumption 
1,000 5,000 10,000 
Quebec — concluded: 
Srntis Gyles Behe een» Ses 4.34 11. 48 21. 68 31.88 52. 28 103. 28 154. 28 
Quebec2,3,4 .. Ne 4, 25 16. 28 27. 83 42. 53 81. 38 139. 13 212. 63 
RMR ISN te ee ae ocseel Ss pvcecestoetensenons H&T 3.05 4. 62 6.72 30. 45 46. 20 67. 20 152. 25 231. 00 336. 00 
iy Sere vGaTsOUp 2229 oc. ascssutsscteousseees H&T 4. 20 5.52 8.14 42. 00 55.13 81. 38 210. 00 275. 63 406. 88 
TELS ZIE Soe heat Seile' MIRRS aiei ana, H 2. 30 S032 4. 34 11. 48 21. 68 31.88 52. 28 103. 28 154. 28 
Ste. Agathe de Monts2,3.4 oo... H 2.00 3.57 6.72 17.85 33. 60 48. 30 89. 25 168. 00 241. 50 
Ste. Hyacinthe??4°5 ooo ssssssessseeene H 2.31 3.55 5. 10 20. 85 33. 21 48. 66 103. 25 165.05 242. 30 
(Sis ASOT ee ee a aE H 1. 64 3.06 5. 89 15.54 29.72 44. 42 77.70 148. 58 222. 08 
‘Sind (AUT ial H 2. 08 3. 33 4.90 20. 80 33. 28 48.88 | 104.00 | 116.40 | 244.40 
Shawinigan Falls? ... i H 1.64 2.96 4. 49 16. 32 29. 58 44. 88 81. 60 147. 90 224. 40 
SHETDEOOK E39 teh os eaten H 2. 43 4. 84 9.68 24. 20 48. 38 96. 76 120.95 241. 89 483.79 
ORE ee Pe Rae sn a tc ade H 1.79 3. 26 4.94 17.85 32.55 49. 35 89. 25 162. 75 246.75 
Thetford Mines ?"3"4. H 1.79 3. 26 4.94 17. 85 32.55 49.35 89. 25 162.75 246.75 
Pires Rivers +220" =) seek. eae H 1. 68 3.05 4. 62 16. 80 30.45 46. 20 84.00 152. 25 231. 00 
HATCH apg ta PR Oo een I 2. 30 3.32 4. 34 11. 48 21. 68 31.88 52. 28 103. 28 154. 28 
alle yilold sh MOe.: eee ge lee H 1. 64 2.96 4. 49 16. 32 29. 58 44, 88 81. 60 147. 90 224. 40 
Westmount sy S74 oc, .ssccessesictesscocoesodteeoots H 1. 49 2. 69 5.11 11.09 21.07 41. 02 49. 94 94.57 162. 82 
Ontario: 

Alexandria H 1. 44 2. 43 3.15 14. 40 24. 30 31. 50 72. 00 121. 50 157. 50 
H 1.35 2. 25 2.97 13. 50 22. 50 29. 70 67. 50 112. 50 148. 50 

H&T 117 1.89 2. 43 11. 70 18. 90 24. 30 58. 50 94. 50 121. 50 

H 1. 26 2.07 2.70 12. 60 20. 70 27. 00 63. 00 103. 50 135. 00 

H 1. 22 1.98 2.70 12. 15 19. 80 27. 00 60.75 99.00 135. 00 

H 1.93 3.42 4. 50 19. 35 34. 20 45. 00 96.75 171. 00 225. 00 

H 1. 48 2.97 3.96 14.85 29. 70 39. 60 74. 25 138. 50 198. 00 

H 1. 30 2. 16 2.52 13.05 21. 60 25. 20 65. 25 108. 00 126. 00 

H 1. 58 2.70 3. 60 15.75 27. 00 36. 00 78.75 135.00 180. 00 

H 1.75 3.06 4.05 17.55 30. 60 40. 50 87.75 153.00 |. 202.50 

(CLC RG aR 6 ee RPE PRE H 1. 35 2. 25 3. 06 13. 50 22. 50 30. 60 67. 50 112. 50 153. 00 
Hamilton . H 1. 30 2. 16 2.79 13.05 21. 60 27. 90 65. 25 108. 00 139. 50 
RCROLA: +5 eM CR Oe eS ae H 2. 25 4.05 4. 50 22. 50 40. 50 45. 00 112. 50 202. 50 225. 00 
Kane ston sect ee ee H 1.13 1. 80 2.61 11. 25 18. 00 26. 10 56. 25 90. 00 130. 50 
Kirkland Lake . H 2. 50 3.50 4. 50 11. 50 21. 50 31. 50 51. 50 101. 50 151. 50 
RASCH ENC T es ete hl aek osetebatrae H 1.49 2.52 3.42 14. 85 25. 20 34. 20 74. 25 126. 00 171. 00 
MATIISAY: Bote eee once ens coet cei sccnsoheste H 1.44 2. 43 3. 60 14. 40 24. 30 36. 00 72.00 121. 50 180. 00 
LGC. eR Ao, Re a H 1.44 2.43 2.97 14. 40 24. 30 29. 70 72.00 121. 50 148. 50 
H 1.35 2.25 3. 24 13. 50 22. 50 32. 40 67. 50 112. 50 162. 00 

H 1.35 2.25 3. 15 13. 50 22. 50 31.50 67. 50 112. 50 157. 50 

H 1.35 1.98 3.24 14. 40 24. 30 44. 10 72.00 421. 50 157. 50 

H 1.35 2. 25 3.06 13. 50 22. 50 30. 60 67. 50 112. 50 153. 00 

H 1. 26 2.07 2.79 12. 60 20. 70 27.90 63. 00 103. 50 139. 50 

H 1.57 2aT0 3.42 15.75 27. 00 34. 20 18.75 135. 00 171. 00 

H 1. 39 2.34 2.79 13.95 23. 40 27. 90 69. 75 117. 00 139. 50 

H 1. 40 2. 34 3. 24 13.95 23. 40 32. 40 69.75 117. 00 162. 00 

H 1. 58 3.15 6. 30 12. 51 22.05 40.05 49.05 94. 05 184.05 

H 1. 40 2. 34 3.42 13.95 23. 40 34. 20 69.75 117. 00 171. 00 

H 1.31 2.16 2.52 13.05 21. 60 25. 20 65. 25 108. 00 126. 00 

StaCathatines we saared H 1. 48 2. 52 3.51 14. 85 25. 20 35. 10 14. 25 126. 00 175. 50 
STNOMAS He oe ier tat nee tay H 1, 49 2. 52 3.06 14. 85 25. 20 30. 60 74. 25 126. 00 153. 00 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1956 — Concluded 


Billed load 


1 Kilowatt | 10 Kilowatts 50 Kilowatts 


Source 
of Hours use 
DO ee Hydraulic “eae] 50 | 100 | 200 | 50 100 | 200 a 50 100 | 200 
Thermal ‘‘T’’ e. 
Kwh Consumption 
50 100 200 500 i 1,000 2,000 2,500 5,000 10,000 
$ $ $ $ $ $ $ $ $ 
Ontario — concluded: 
AEDT 5c. dacararecdvavctaevecupisanenusecesseneecwon sed H 1. 58 2.70 3.42 15.75 27. 00 34. 20 718.75 135. 00 171. 00 
Sault Ste. Marie . A H 1.14 1.74 2.94 11. 40 17. 40 29. 40 57. 00 87.00 147. 00 
Smithsr Bess vr -.ceccweccenesewetreeercsek H 1.35 25 20! 2. 88 13. 50 22. 50 28. 80 67. 50 112. 50 144. 00 
Stravlord Aisiy.sc.cscsss ceed essere ese H 1.53 2.61 3. 24 15. 30 26. 10 32. 40 76.50 130. 50 162. 00 
Sudbury H 1.53; 2.61 3. 69 15. 30 26. 10 36. 90 76. 50 130. 50 184. 50 
OUUTAVINS Yeccccsas cavsesneuccie he ven rventsseunngcesecete H 2. 50 3. 50 4.50 11. 50 21. 50 31. 50 51. 50 101. 50 151. 50 
PEP ONOG Soucy sca ceackera tnkaeontomnunerasaenaababts epee H& T bar | 2. 66 3. 29 17. 10 26. 55 32. 85 85. 50 132, 75 164. 25 
MEP EDUOR aie cecsvecne eee aur nenannacaessensenater ten H&T 5 ee ty f 1.89 2.43 11. 70 18.90 24. 30 58. 50 94. 50 121. 50 
Waterloo H 1. 44 2.43 3. 33 14. 40 24. 30 33. 30 72.00 121. 50 166. 50 
Welland .. H 1. 40 2. 34 3. 24 13.95 23. 40 32. 40 69. 75 117.00 162. 00 
WING SOR ao rivonsscesovnactsvnsranversesarevesunversasete H&T 1. 13 1. 76 3.02 15. 75 27. 00 34. 20 78.75 135. 00 171. 00 
WOOK CE oii io cvskss cqvaceccvesexananassesrsnirexersss H 1.63 2. 70 3. 60 15.75 27.00 36. 00 718.75 135. 00 180. 00 
Manitoba: 
BPS HOR 5. sep vusncevhvnveavbnndesuntettvurvevcucredenader H 2. 70 5. 40 8. 10 14. 40 23. 40 41. 40 50. 40 95. 40 185. 40 
DAUPHIN, (agstapcasaveceviessvabacrteecsetsswarsseessteeseay H 2.70 5. 40 8. 10 14. 40 23. 40 41. 40 50. 40 95. 40 185. 40 
Neepawa.... H 2. 70 5. 40 8. 10 14. 40 23. 40 41. 40 50. 40 95. 40 185. 40 
Portage: 1a PYAleie 5.25 co cscnvsttecssscereareusere H 2. 70 5. 40 8. 10 14. 40 23. 40 41. 40 50. 40 95. 40 185. 40 
SE. BODUUACe: epi acscevsepceesveusvovasuescevceneeeste H 1. 34 2. 66 5. 34 13. 34 25. 33 46. 00 56. 00 103. 34 177. 33 
SSO TRICE «iho retccee teach icncpns ee etuaasv cate iazasreeoive H 2.70 5. 40 8. 10 14. 40 23. 40 41. 40 - - - 
AMO SPAS 5 .coeas states create epee eho TREE ay 4.50 7.65 13.05 26. 55 49.05 94.05 116. 55 229.05 454. 05 
Winnipes rete. a eee kok ee H 1.42 2. 83 5. 68 14. 18 26. 81 48. 88 59. 50 109. 80 188. 43 
Saskatchewan: 
Mopsen Jaw incite eo ees 7 2. 28 4.13 6. 44 22. 71 41.25 64. 43 113. 56 206. 26 340. 67 
North Battleford ®’? .. i, 3. 24 5.95 9.72 31. 32 51. 84 80.73] 140.40] 224.11] 359.11 
Prince Alberto: a aatene nt cee ih 3. 29 5. 84 10.15 ch a 49. 29 73. 65 148. 42 205. 07 318. 37 
Revina:8.. kot ee ee r 2.45 4.41 7. 83 A | 39. 63 68. 99 103. 24 149. 71 235. 33 
Saskatoon® alg 3. 18 5.14 9.05 23. 00 42. 57 71. 92 96. 39 169.77 316. 55 
SwittiCurrent? soe ee eee aly 4. 64 9.27 17.51 40.17 73. 13 134. 93 165. 83 320. 33 629. 33 
Weyburn’), A eee ee vy 4.17 7.42 11.59 24. 10 44.96 86. 67 107. 53 211. 82 420. 39 
Alberta: 
STG ALY is ecinnnn savas n vues ounces nteimep ace cerns H 2. 37 4.75 9.50 21.85 33. 20 52. 29 61.75 109. 25 204. 25 
Drumheller 5. 127. jccctenecoreseoh co sevsees eee “itp 3. 00 5. 00 8.50 22.00 37.00 67. 00 102. 00 177. 00 327. 00 
TEQMODEON oc uichiscanciavduarenticceneeasnuonst otters i 1.90 3. 80 Pe 17. 10 28.03 47.03 56. 53 104.03 199. 03 
EVOCRDTIG SO eee cs acs steenn otaterestavesateenior T 3.15 5. 40 9.90 25. 65 39.15 61. 65 90. 90 147.15 259. 65 
Macleod ....... H 4. 86 9. 36 14. 85 31.05 58.05 112.05 139.05 274.05 543. 87 
Medicine sat 202..\.;.ieseasseemsvaresseperre T 2. 00 4.00 7.00 15.00 25. 00 45. 00 55. 00 105. 00 205. 00 
British Columbia: 
Cranbrook?! ..., H 3.41 6. 56 9.71 19. 16 34.91 66. 41 76.91) 129.41] 234.41 
EOS EL SIRT Dee P25 H 4.20" 6.72 10.29/ 33.60] 51.45| 61.95| 168.00] 257.25| 309.75 
NAMA On ster cater heme Cee ea H 4. au 6.72 10. 29 33. 60 51.45 61.95 168. 00 257. 20 309. 75 
NetSON es eta ae ee ee H 2.63 Ds 20 10. 50 24.15 43. 58 69. 56 80. 06 132. 56 237. 56 
New Westminster! ? .oooo..cssesssesseeseeesees H 2. 63 4.52 7.67 26. 25 43.58 nf a 3 105. 00 181. 78 331. 40 
North Vancouver  ) ooo cccsecscesessseseeese H 3.02 4.78 1.19 30. 19 47. 70 71. 85 138. 08 214.99 335. 74 
Prince Rupert! Li ve ee oes H&T 4. 20 8. 40 10. 35 42.00 84. 00 103. 53 210. 00 420. 00 517. 65 
Rey Ns a AO ele: 2 Og Oe RN tA H 2. 84 5. 67 8.51 15. 59 27.41 51. 03 62. 84 121.91 240. 03 
Vancouver H 2.42 3.99 6.41 24.15 39.85 64. 00 108. 68 176. 66 297. 41 
Victoria !! H 2.42 4. 83 9. 66 24, 15 39. 11 69. 04 84. 00 158. 81 241. 50 
1. Bills include provincial sales tax of 3 p.c. 7. Bills include municipal tax of 5 p.c. 
2. Bills include provincial tax of 2 p.c. 8. Bills include provincial education and hospital tax of 3 p.c. 
3. Bills include municipal tax of 2 p.c. 9. Bills include surcharge of 5 p.c. 
4, Bills include special tax of 1p.c. for educational purposes. 10. Bills include surcharge of 10 p.c. 
5. Bills include municipal tax of 25 cents. 11. Bills include provincial tax of 5 p.c. 
6. Bills include municipal tax of 1p.c. 12. Minimum bill. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Power Service in Canada as at December 31, 1956 


5 Horse power 25 Horse power | 50 Horse power 
oe Hours use 
Province and = 
municipality Hydraulic us "” 
Thermal “Tr”? 50 100 200 50 100 200 50 100 200 
Kwh Consumption 
iy ae 1 
186 373 746 932 1,864 3,728 1,864 3,728 7,457 
NG ees or i, a $ $ $ $ $ deme 
Newfoundland !: 
Sigg SOUS Ein a A a H 9. 53 14. 21 18. 90 47. 70 71. 00 97. 44 95. 40 142. 00 188. 89 
Prince Edward Island: 
MANLOLLOCOWM. « soyceacacsssencsesevaivesssccssetaxeves a8 13. 41 17. 15 24. 61 67. 10 85. 74 123. 02 134. 20 171. 48 246. 06 
Summerside a 11. 66 19. 15 37. 80 47. 10 68. 42 124. 34 68. 42 124. 34 236. 21 
Nova Scotia: 
Amherst ... ; a. me 10. 58 16. 19 26. 40 52. 96 80. 92 131.93 105. 92 161. 84 263. 88 
rid Bewate# o,.hictevsascssstelsncbsbvssscsasesle docs H 6. 54 9. 35 1ST 32. 73 46. 71 68. 53 65. 46 93. 42 137. 07 
Marmont Mes. 3 ROR, cd PRs H&T 8. 26 11. 53 16. 83 41. 31 57. 62 84. 11 82. 62 115. .24 168. 21 
GIGS SSN 3 Sees PR eo c 7.93 12.14 18. 68 39. 72 60. 69 93. 37 79. 45 121. 38 186. 74 
Pia KW ees, AEM sch eR PMs ecctihe Seed H&T 8. 26 11. 53 16. 83 41. 31 57. 62 84. 11 82. 62 115. 24 168. 21 
ER? GIRECON Re ee Ae Aone ee H&T 6. 54 9, 35 14. 33 30.73 46. 71 ily Gee 65. 46 93. 42 143. 21 
ING WEWAUOT ONG! xsraceansseavscvsentrassoéasstecarevsse 7 8. 63 12. 93 19. 65 43. 19 64. 62 98. 24 86. 37 129. 24 196. 48 
Pictou H 7.47 ity 16. 82 37. 39 56. 03 84.05 74. 18 112. 06 168. 11 
Springhill z ay 10. 58 16. 19 26. 40 52. 96 80. 92 131. 93 105. 92 161. 84 263. 88 
Sydney T 8. 34 12. 54 18. 89 41. 72 62. 69 94. 44 83. 44 125. 38 188. 89 
38 6. 14 13.418 14. 71 31.21 47. 33 73. 52 64. 21 94. 64 147. 04 
H&T 8. 26 11. 53 16. 83 41. 31 57. 62 84. 11 82.62 115. 24 168. 21 
H&T 8. 40 13. 08 19. 94 42. 05 65. 35 99. 67 84. 10 130. 70 199. 36 
New Brunswick: 
Bathurst ... 4 H&T 10. 36 14. 14 19. 17 51. 86 10. 73 95. 90 10s 72 141. 46 191. 80 
Wamppellvon we waihch aetha cee eke es H&T 9. 53 12. 36 14. 61 47. 67 61. 78 73. 03 50. 33 123. 56 146. 16 
CIEV EAST. Ao SAO RR cee mn oe H&T 10. 36 14. 14 19. 17 51. 86 70. 73 95. 90 103. 72 141. 46 191. 80 
Edmundston ... 2 H&T 6. 71 9. 22 12. 57 33. 56 46. 14 62. 92 67. 12 92. 29 125. 83 
Rice hela: ee eee Seen a H&T 14. 30 22. 92 35. 38 60. 96 88. 92 127. 56 113. 92 152. 56 227. 14 
MOC UOM Me cy ss cash. Sttay Pec aaae cas aacewelststesaises H&T 10. 30 18. 19 27. 78 32. 15 54.05 97. 86 54. 05 97. 86 185. 49 
SOLS oer ee H&T 10. 30 14, 00 19.03 30. 50 43. 06 68. 24 60. 49 86. 15 136. 49 
Si, Sige a a. a ores ees H&T 11. 16 20. 92 33. 38 38. 96 58. 28 95. 56 58. 28 95. 56 170. 14 
Sackville . ks Tt 10. 58 16. 19 26. 40 52. 96 80. 92 131. 93 105. 92 161. 84 263. 88 
SU a ee oe H&T 5.95 11.94 23. 87 29. 82 59. 65 119. 30 59. 65 119. 30 238. 62 
WOO LOCK mee co tetctescericane ccc sicri caval as H 8. 44 15. 92 29. 38 34. 96 61. 60 108. 20 61. 60 108. 20 201. 42 
Quebec: 
FACLONVALS OA esse concoct wcivecpudhlaadh H 10. 37 12. 29 14. 03 46. 75 56. 19 64. 82 93. 50 112. 62 129. 86 
Cap de la Madeleine 34 ou, H 9, 16 11.27 13. 19 45. 83 56. 33 65. 92 91. 65 112. 65 131. 84 
Chicoutimi?» 3» 4 .,, H Tah3 9.11 10, 29 35. 42 45, 22 51.11 69. 79 89. 37 101. 13 
Coaticook?» 3» 4 H 8. 86 10. 83 13. 25 44. 35 54. 12 66. 37 = = - 
CHOTA J eee Oe 5 i ae H 10. 37 12. 29 14. 03 46. 75 56. 19 64. 82 93. 50 112. 62 129. 86 
Farnham? ........... H 10. 37 12. 29 14. 03 46. 75 56. 19 64. 82 93. 50 112. 62 129. 86 
Granby2 3» 4 H 10. 68 12. 65 14. 45 48. 13 57. 84 66. 74 96. 26 115. 93 133. 68 
iS Ue ee a H 7.15 8. 88 10, 02 35. 79 44. 34 49. 99 71. 56 88. 69 100. 00 
DOCS Cee ae, ,,.8 eet sca oe H 8. 30 9. 82 12. 84 41. 00 48. 64 63. 68 81. 06 96. 10 126. 19 
Jonquiere** 3+ 4 H 4. 92 8. 80 16. 56 16. 12 22. 52 41. 90 29. 12 41. 90 80. 69 
La Tuque2 .. H 8. 90. 10. 95 12. 82 44. 52 54, 72 64. 04 89. 03 109. 43 128. 08 
Levis» 3 4 H 8. 38 10. 26 11. 59 41.91 51. 23 57.93 83. 82 102. 43 115. 89 
Mecantictmsris «tee, te eae A H 12. 76 17. 30 Dy 22 64. 24 86. 51 106. 08 127. 68 173. 02 ee fit 
Montreal] 2+ 3+ 4 ssssssssssseesesserseereesreneentennes H 8. 02 9. 40 11. 35 40. 14 46. 99 56. 77 80. 27 93. 98 113. 55 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Power Service in Canada as at December 31, 1956 — Continued 


Billed load 
5 Horse power 25 Horse power 50 Horse power 
Source : 
of Hours use - 
Province and tact 


municipality arr 
‘sta | so [ico [moo [se [co [mo 
Thermal ‘T’’ 50 100 200 50 100 200 50 100 200 


Kwh Consumption 


| es | ara | tas | ose | nase | s.nze | 06s | 720 | 2457 
$ $ $ $ $ ES $ $ 


Quebec — concluded: 


NOLSNGA ar eee eee et ee H 7.95 9. 93 12. 48 39. 76 49. 62 62. 37 79. 52 99. 23 124. 74 
Quebec?» 3+ 4 ., H 8. 38 10. 26 11. 59 41.91 51. 23 57. 93 83. 82 102. 43 115. 89 
Rimouski?’ > 4... H&T eisstal 13. 37 15. 47 55. 61 66. 83 Thee ties 133. 65 154. 66 
Riviere dudoupe? 2 tee. on..c-cuh cece H&T 5. 25 7. 84 15. 67 26. 25 39. 15 78. 29 52. 50 78. 29 156. 60 
Rouyn? H 7.95 9. 93 12. 48 39. 76 49. 62 62. 37 79. 52 99. 23 124. 74 
Ste- Agathe des Monts?" 3) 4 oo H 8.77 10. 67 12. 00 43. 87 53. 32 60. 04 87. 73 106. 63 120. 09 
St. Hyacinthe?’ 4:5, H 10. 72 12. 66 14, 42 47. 46 56. 99 65. 71 94. 67 113. 97 131. 38 
GUMUGLOIle (uel kin scr ntact ter emer H 8.77 10. 67 12.02 43. 87 53. 32 60. 04 87. 73 106. 63 120. 09 
STUONNS OS eh Ons, Ler em me et eee H 10. 57 12. 53 14. 31 47. 67 57. 29 66. 10 95. 34 114. 82 132. 44 
Shawinigan Falls? . H 8. 90 10. 95 12, 82 44. 52 54. 72 64. 04 89. 03 109. 43 128. 08 
GHENDrOOKe 280 Miceerpracesonrctsteanver teers H 12. 73* 12. 73* 12. 73* 58. 57* 58. 57* 58.57%) 117. 13%| 1172134)" iiss 
Borelch oe Aaie Se I cc eee H 9. 16 37 13. 19 45. 83 56. 33 65. 92 91. 65 112. 65 131. 84 
Thetford Mines?» 3 4 H 9. 16 TieOT 13. 19 45. 83 56. 33 65. 92 91. 65 112. 65 131. 84 
Mhree Rivers enc go veimetr cannons H 9. 16 DoT 13, 19 45. 83 56. 33 65. 92 91.65 112. 65 131. 84 
Valle’ Or + ee eke ce chime me H 7.95 9. 93 12. 48 39. 76 49. 62 62. 37 19. 52 99. 22 124. 74 
Walleyiield eet. can cetera grace H 8. 90 10. 95 12. 82 44. 52 54. 72 64, 04 89. 03 109. 43 128. 08 
WESERO UNE Po! acct tetris contactors H 4.77 8.55 15.94 42. 89 54, 37 66. 83 66. 21 108. 82 133. 66 
Ontario: 
Alexandria s..Amt.c. ott ener H 8. 39 10. 92 12.01 41. 96 54. 54 60. 08 83. 94 109. 09 120. 16 
H 5. 70 7, 21 8.05 28, 52 36. 07 40. 27 57. 06 72. 16 80. 55 
H&T 5. 53 6. 88 Vue 27. 69 34. 41 38. 60 55. 38 68. 80 T1318 
Brantford H 6. 37 7. 88 8. 88 31. 89 39. 44 44. 47 63. 77 78. 87 88. 94 
Brockville H 6. 36 7. 88 8. 87 31. 88 39. 43 44. 49 63. 76 78. 88 88. 95 
Chatham .. H 7. 90 0. 09 11. 43 39. 46 50. 37 57. 09 78. 89 100. 71 114. 15 
GON Wall sc.kssescereerat ey Ona e iar oe H 15. 50* 15. 50* 15. 50* 49. 41 73. 64 95. 09 98. 82 147. 29 190. 19 
TRO AN CLLDUE Ny epee concer rere eee e ree H 5. 70 7129 8.06 28, 53 36. 08 40. 28 57. 06 72. 16 80. 56 
(CoN hi eee SOO) OE Le Se ah oc AR as H 8. 29 9.97 10. 96 35. 14 43. 52 48. 56 68. 70 85. 47 95. 54 
GOdSHiGh < sscitre coined eens H 9. 39 12. 59 TAF 46. 99 62. 94 68. 50 93. 95 124. 92 135. 99 
Guelph .... H 5. 87 raya 8.72 29. 36 38. 58 43. 61 58. 72 Test 87. 24 
Paras toh cataccasca soeeeemttestontnare H 5. 67 ay 8. 51 28. 57 36. 10 42. 84 57. 06 72. 16 85. 00 
COMON A ste cc vsencsssviestttaee comer eretcort hats H 10. 05 12. 29 14. 15 49. 18 60. 36 69. 68 96. 10 118. 47 137. 11 
RNS SPOR vcnsansnccey tae CEE acters H 6. 37 7. 88 8. 88 31. 89 39. 44 44, 47 63. 77 78. 88 88.95 
Rirkland lake iasinosntecacicotn eerste H Sia 8. 96 12. 69 20. 14 38. 78 57. 42 87. 28 124. 56 161. 85 
KAGCHONOT aa) sconce aoe aut rete te emt H 7. 55 9, 89 10.91 37. 75 49. 49 54. 52 75. 49 98. 98 109. 05 
EANGSAV cats eiaes ae unin eons H 6. 88 8. 89 9. 89 34. 40 44. 46 49. 49 68. 80 88. 94 99. 01 
TONG | Avecec scans neste essere acer oS H 6. 37 71, 88 8.89 31. 89 39. 45 44. 48 63. 77 78. 88 88.95 
Midland....... sf H 5. 87 ue 8. 72 29. 36 38. 58 43. 61 58. 72 ATL 87. 24 
ING WMTOLON 6060: sansssstrerachesioeadrsreeecnseent H 6. 71 8. 39 9. 40 33. 55 41. 94 46. 97 67. 11 83. 88 93. 95 
Wisigara: Wallis: y..cccacssapeciascene eer: H 3. 06 4. 98 8. 33 29. 37 41. 95 50. 35 58. 73 83. 90 100. 70 
North Bay 2 H 7.55 9. 90 10. 90 37. 76 49. 50 54. 53 75. 51 99. 00 109. 06 
OMS. sh eretretteccns.shmet cae H 5. 70 veel 8, 22 28. 52 36. 07 41. 10 57. 04 72. 14 82. 21 
OSH W 8 a7.f eect isaiesias Diet otenas sate me ee H 6. 88 8. 90 9.92 34. 40 44. 47 49. 53 68. 80 88. 94 99. 03 
Gila wares tastes cicerkisccutie te H 5. 74 7. 29 7. 67 28. 76 36. 46 38. 39 57. 52 72. 94 76. 80 
OWEN ISOUNG NG... ccc eerie ee H 5. 87 Woe 8. 72 29. 37 38. 59 43. 62 58. 73 77. 18 87. 26 
Pembroke ... 3 H 8.90 11, 14 12. 37 44. 68 55. 86 62. 01 89. 50 111. 87 124. 18 
Peterborough secsnveccusttestettiseesascorstesssctes H 6. 37 1. 88 8. 88 31. 89 39. 44 44. 47 63. 77 78. 87 88. 94 
Or tmAr thin, fees: sameeren termes H 5, 70 ihe 8. 06 28. 53 36. 08 40. 28 57. 06 72. 16 80. 55 
Sty Cathiarinesasxccsaenneene H 7.17 9. 34 10. 35 36. 13 47. 06 52. 07 72. 16 93. 98 104. 07 
Shr Thomas. foicsccancimctaneeeae H 6. 71 8. 40 9. 40 33. 56 41. 95 46. 98 67. 12 83. 90 93.97 
Sarnia ...... e H 8. 39 10. 92 12.02 41. 96 54. 54 60. 08 83. 93 109. 11 120. 19 
Sail by Stew Marl ehsatsseitsstiessoscenennnsone H 5. 23 6. 35 6.91 26. 18 31. 78 34.57 52. 37 63. 55 69. 14 
Smiths, Mall Seer cretnrtae emotes H 5, 87 he 8.55 29. 36 38. 58 42. 78 58. 72 TAT 85. 55 


* Minimum bill. 


oe 
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Billed load 


5 Horse power 25 Horse power 7 50 Horse power 


Hours use 


50 | 100 | 200 | 50 [ 100 200 


Province and 


municipality Power 


Hydraulic ‘‘H’’ 


Thermal ‘‘T’’ 
Kwh Consumption 
(eam. aa 
932 1,864 3,728 1,864 3,728 7,457 
$ $ $ $ $ $ 

Ontario — concluded: 
Stratford H 6. 88 8. 89 9. 90 34. 40 44, 47 49. 50 68. 80 88. 94 99.01 
Sudbury . H 7. 88 10, 08 11. 20 39. 44 50. 35 55. 90 78. 38 100. 69 111. 79 
Timmins H 5. 22 8. 96 12. 69 20, 14 38. 78 57. 42 87. 28 124. 56 161. 85 
PEPE SSMEWOD 5s csta cuivnwansixsennde (xaxensydtieavescgsesone\avwds H&T 7.19 B.D 10, 79 36. 02 47. 73 54. 10 72. 16 95. 66 108. 43 
PRLEAORSAT cdi nerasenntcnsses iueaiecacedcleceswevadvetsSansae¥ H&T 5. 87 4, 92 8. 56 29.37 38. 59 42.79 58. 73 Mens 85. 58 
VARIN OO) ec scse nua bray <usk sas eitsahauntsceocvaveaceoaré H (Pens 9. 93 10. 93 ot, 17 49, 52 54, 55 15, 55 99. 04 109. 10 
PRUE AINA eat saeehiswnexsxcacsspuxstatensvannbogsnessiass H Nek 9. 39 10. 39 36. 07 46. 97 52. 01 72. 14 93.95 104. 02 
DRESIRES Ob ete orc sre osacerfasea senasteke visicececsacaen rch tyve H&T 6. 37 9. 40 11. 08 31, 89 46. 98 Las | 63,77 93. 96 110. 75 
PRE SHORE Aaa rss covanvnsisssniparecusanenvcibavesiiieus H 6. 88 8. 90 9,91 34. 41 44, 47 49. 51 68. 80 88. 94 99. 00 

Manitoba: 
Brandon H 6. 94 8. 62 11. 98 34. 60 42. 98 59. 76 69. 43 86. 20 119. 76 
Dauphin H 6, 94 8. 62 11. 98 34. 60 42. 98 59. 76 69. 43 86. 20 119. 76 
Neepawa H 6. 94 8. 62 11. 98 34. 60 42. 98 59. 76 69. 43 86. 20 119. 76 
PPORUASS AA PTAC saci cncsutsnsewiensnviversstonsed H 6. 94 8. 62 11. 98 34. 60 42. 98 59. 76 69. 43 86. 20 119. 76 
SPREE SOS den yews cnrts veciedecusieniwcansvstecn H 4. 96 8. 70 13. 64 24. 86 43. 50 68. 13 49. 70 86. 30 130. 61 
Pea EC Me Saye tas sive uve vs cov eveutetnusvevnseudieasyui H weak 9. 58 13. 31 ot, 24 45. 60 62. 38 nie.93, 88. 70 120. 61 
SERS SS Ste SUDEP okt tain ic secnvavaaicecacsencovesertsais Alig 10. 04 19. 04 33. 61 50. 33 95. 13 151. 16 90. 57 Pao 285. 56 
Winnipeg 7 eavenaeaiste aan sash Gain aar bas iecsvaveevankaie H 5. 27 8. 25 14. 45 26. 41 46. 22 Tacoo 52. 81 91. 69 138. 77 

Saskatciewan!: 
MIRREN OENID: 5 csct ep straahpiad eave iesns snaussvanvebbaesva'e 7 7.00 11. 26 16. 33 35. 29 56. 29 81. 56 70. 58 112727 162. 81 
North Battleford ® oT eke 11, 55 17. 42 38. 81 67. 49 101. 24 78. 29 139.4811] 216. 681! 
Prince Albert?.. He 7. 85 15. 08 28. 08 $9, 33 65. 76 106. 77 hie oo 120. 52 202. 55 
Nast AL GL ales seis ae aattod an tsaspa ves wihstecsirkstesedbreiasere T 9. 04 15. 25 27. 66 43. 34 10, 223 111. 68 82. 10 123. 56 186. 20 
BSG UOIO essay aedanaaaav'gssansanicdioias siGabetuvPeve iy 9. 44 14.91 25. 54 40. 34 54. 59 81. 15 63. 54 91. 79 144. 93 
PAGO ULE CIID: csapiassyacaovecainyaudaopadcvsnatevoaarats Tr 9. 30 18. 65 37. 30 46. 60 93. 20 179. 12 93. 20 179. 12 323, TL 
AUER EL W expaayanirsnioireyuates vaisxasenvacenvanmenserans T 10. 39 14. 44 21 ek5 52. 00 72. 13 105. 68 104. 00 144. 25 211. 37 

Alberta: 
MEAN i SE eee dv asin ip cassis de pmaniroatnas tens saves es H 4. 75 5.97 10. 21 23.15: 29. 80 51.05 47. 50 59. 60 102.°9 
Drumheller .. gy 8. 08 13.67 24. 88 40. 46 68. 42 124. 34 80. 92 136. 84 248. 71 
PEPUMERINC ON van c'ic tvs, or esverensvnsiiosteaeesacarebeniv x 4. 49 6, 63 10. 65 22. 09 aL 83 49. 67 43. 70 61. 54 94. 63 
RSE UAVS Oy cau casa ep asucresenseessanevaeiwesGanevoes T 7.83 12,23 20. 61 29. 30 46. 38 79.93 52. 01 85. 56 152. 68 
BENEM ENO Mees cea is seiith visa e @uguviosuaaiven cexeouabspsavr H 10. 87 17. 73 28.05 43. 06 68. 23 118. 56 105. 73 156. 06 256. 74 
Pe teo NM ASE jcc csiessavarbancabheswaphedvevaenspactes T a 10. 60 14. 96 38. 98 52. 96 74. 78 771..96 105. 92 149. 57 

British Columbia: 
ST AMIDEO OIE esc es Sov aasescacere absacrsavatinsnevis H 5. 53 15. 43 Pa Bit 33. 03 62. 39 102. 96 100. 23 124. 70 144. 27 
Kamloops !° H 9. 08 12. 18 152083 44. 42 59. 28 74. 25 88. 83 | 118.57 148. 50 
STG TOR TSE) Be a SR ee H 9. 08 12; 18 15.33 44. 42 59. 28 74. 25 88. 83 118. 57 148. 50 
ia salle ce ete oo H 6. 84 12. 40 18. 61 21.20 47. 57 78. 59 44, 04 81. 23 134. 98 
New Westminster!°, H 9.77 17. 67 27. 46 24. 47 48, 93 97. 86 48. 93 97. 86 163. 50 
INGHELY VANCOUVER © satss cccssssessceoveseverssorss: H 9. 77 17. 67 27. 46 24. 47 48. 93 97. 86 48.93 | 97.86 163. 50 
Prince Rupert?® .. ee H&T 8. 20 16. 45 19, 35 41, 10 82. 20 96. 68 82.20 | 96.68 193. 40 
BIA a eae iereTerr ns oor cena eae H 4. 46 ede 125/25 19. 69 22. 82 40, 43 39.38 | 40. 43 75. 67 
Vancouver!°® H 6, 84 13,20 21. 75 24. 47 48. 93 97. 86 48.93 | 97. 86 163. 50 
Victoria!® ... H Lae if | 17. 67 27. 46 32. 34 56. 81 105. 74 48, 93 97. 86 | 195.75 

1 

1. Power used in manufacturing exempt from sales tax of 3 p.c. 7. Bills include municipal tax of 5 p.c. 

2. Bills include provincial tax of 2 p.c. 8. Bills include surcharge of 5 p.c. 

3. Bills include municipal tax of 2 p.c. 9. Bills include surcharge of 10 p.c. 

4. Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 10. Bills include provincial tax of 5 p.c. 

5. Bills include municipal] tax of 25 cents. 1l. Revised. 

6. Bills include municipal] tax of 1 p.c. 
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ELECTRICITY BILLS FOR DOMESTIC, COMMERCIAL 
AND SMALL POWER SERVICE 
1957 


This report is based on rate tables supplied by 
the principal power companies and distributing sys- 
tems in the country. It consists of the cost of de- 
finite quantities of electricity for specific uses and 
an annual index of electricity bills for domestic 
service. The monthly bills are computed to show 
the actual cost to consumers in the 131 municipal- 
ities covered by the report when selected quantities 
are used for specific purposes. The cost to the 
consumers includes not only the amounts accruing 
to the distributor, but also all federal, provincial 
and municipal taxes on such purchases. Discounts 
for prompt payment have been deducted from gross 
bills wherever granted. 


Monthly bills can not be used to obtain the 
average cost of electricity consumed in any one 
municipality or to compare municipalities as to cost 
of electricity, except in a very general way. The 
unit cost or cost per kilowatt hour of electric energy 
normally varies according to the nature of the use 
and the magnitude of the consumption; and, because 
these factors vary so greatly as between types of 
user and between municipalities, an average cost 
for all electricity consumed in any municipality is 
of little value unless the nature of the uses and 
amount of consumption for each use is known. Fur- 
ther, industrial power costs: vary as to whether the 
power used is primary or secondary (off-peak or 
interruptable power taken when available). Other 
important factors in determining costs of electricity 
are the relationship between the capacity of a 
system to produce and distribute electricity and 
the total consumption, and between the average 
rate of consumption per day and at different times 
of the day, and during the year. Because of the 
difficulty of giving proper weight to these many 


factors, the Bureau of Statistics has not attempted 
to show average costs or to compare costs between 
municipalities. For these purposes the report should 
be used with the utmost caution. 


Any attempt to determine which municipality in 
Canada enjoys the lowest cost for electricity might 
be difficult for reasons referred to above, but the 
following tables show the municipalities in Canada 
having the lowest bills for selected quantities and 
uses. While the domestic service bills will probably 
show the average for most municipalities, it is 
probable that with larger loads and consumptions 
for commercial use and for power, other municipal- 
ities would have smaller bills. The fact that no one 
municipality had the smallest bill for all types of 
consumption in the three classes of service indi- 
cates that caution should be exercised when making 
comparisons as between municipalities. The lowest 
bill in each case is in italics. 


There is a possibility that some municipalities 
from which bills have not been collected may have 
as low or lower bills than those shown in the tables 
below, and consequently there iis no certainty that 
these hills are the lowest of any municipality in 
Canada. Of the towns and cities shown, Jonquiere 
operates its own municipal hydro-electric plant and 
distribution system. Sault Ste. Marie operates its 
own municipal distribution system, buying power 
from a commercial hydro-electric plant. Belleville, 
Kingston, Ottawa, Niagara Falls, Trenton, Windsor 
and Westmount own and operate their own municipal 
distribution systems, buying power from the provin- 
cial hydro-electric systems. Commercial hydro- 
electric systems serve Cornwall, Ont., and 
‘Trail: BCs 


Lowest Monthly Bills for Domestic Service, 1957! 


Monthly consumption in kwh 
tht : =i 
cE PITTS LL OLE SPs aces foes se seeaec octane bs cablatduek -anaeaccbenaes 0. 74 
Sail iuore ma Maric Ont. mee. arent, eee eee e.. 0.752 
BavlevillewOnt-tesiek-~.. dentate set... least ke te, 0.752 
Mirentoned Ontsyi 7 ste tec ens een nn eee 2 0.752 
UPA WIA ONG <r eee ew deb aac an dua Se datades dpetlonees 1/05 


Sar bans Pare TEC 
1.78 2.18 2.97 4.16 6.14 11.09 
0. 81 G17 1,89 2.97 4.77 OF 2K 
0.97 1-26 1, 84 2. 70 4.14 7.74 
0.97 he26: 1. 84 270 4,14 7.74 
P67 2.03 2.48 S02 3. 92 6.17 


1, Lowest bill is shown in italics. 
2. Minimum bill, 


eae 


Lowest Monthly Bills for Commercial Service, 1957! 


Load — kwe aL 10 50 
Hours use 50 100 200 50 100 200 50 100 200 
itp 
Monthly consumption — kwh 50 100 200 500 1,000 2,000 2,500 5,000 | 10,000 
an iia: $ § $ aire bare $ $ 
Kingston, Ont. c.c.cccee eee tensors Td3 1.80 2.61 | 11.25 | 18.68 | 26.10 | 56.25 | 90,00 | 130.50 
Windsor /Onteitaccstn ieee 7G} 1.76 3.02 | 15.75 | 27.00 | 34.20 | 78.75 | 135.00 | 171.00 
Saultastes Maries Ont serwe-scceseeeeescoree tes 1.14 1, 74 2.94 | 11.40 | 17.40 | 29.40 | 57.00) 87.00 | 147.00 
BellevilleOnts c..cxctcwcceccece tater es LET) 1.89 2,43 | 1170") 18. 901)" 24, 30" | 58.50) | 94°50) | 127-50 
MrentoneOnt eee rc acrtan seca keee neater, ae eee 1.89 2.43 | 11.70 | 18.90 | 24,30 | 58.50 | 94.50 | 121.50 
Westmount, Que sm. ssnstesesscusea cesar eee 1.49 L 2.69 Sold | 11,09 | 21.07 | 41.02 | 49,94 | 94.57 | 162.82 


1. Lowest bill is shown in italics. 


Lowest Monthly Bills fo 


r Small Power Service, 1957! 


Load “3 hepe 5 25 ou 

Hours use 50 100 200 50 100 200 50 100 200 
Monthly consumption — kwh 186 Be 746 932 1,864 3,728 1,864 3,728 7,457 

$ $ “3s 18 age: ieee $ $ $ 
NiagaraiWallis,. Ontieatescneetior teen 3. 06 4, 98 8.337 29.3716 41,95. |) 50.35 19 58. 73 1) 832908) 100570 
Sault Ste Maric .Ont ec... -son eee ee Dao 65.00 6. 91 26.18 31.78 34,57 Darou 63.55 69. 14 
JONGUICTC, QUC, ic aimee es terre 4.97 8.89 16.72 16. 28 22. 74. 42,30 | 29,40 | 42.30 81. 47 
SEPALS TB Gy) eee oe. eee ee 4.46 7.18 | 12, 25) |), 19.169 | 22.82 | 40.43 | 39,38 eee 43 | 75.67 

1 =I 


1. Lowest bill is shown in italics. 


Domestic services include delivery of electric- 
ity to private residences for lighting, refrigeration, 
cooking, water heating and the operation of various 
electrical appliances. Commercial service includes 
delivery of electricity to stores, offices, factories, 
etc., mainly for lighting purposes. Outdoor sign 
lighting is generally in a separate category and 
the rates are different from those for commercial 
services. Street lighting is also in a separate class. 
Power service includes the delivery of electricity 
for the operation of electric motors. 


The purpose of this presentation is to provide 
data for comparative purposes on the cost of 
electric service in the principal municipalities in 
Canada. Because of the various methods of comput- 
ing costs it was necessary to select some arbitrary 
conditions, especially for the fixed charges, and 
use the same basic conditions in each municipality. 
In the large majority of municipalities the use of 


these arbitrary conditions was not necessary, the 
rates containing a fixed charge and a block rate 
for all consumptions irrespective of appliances. 


Consumptions of 500 and 1,000 kilowatt hours 
include electricity used for water heating. Except 
where the entire water heater load was on a flat 
rate basis, metered rates were used in working out 
these bills. For a few municipalities, where all 
water heating is on a flat rate basis, an arbitrary 
division was made between water heating and the 
metered services. A 500 kwh consumption was 
divided to include a metered consumption of 250 
kwh plus an assumed 250 kwh consumed by a 
500 watt heater. A consumption of 1,000 kwh was 
divided between 400 kwh metered and 600 kwh 
consumption assumed for a heater of 1,000 watts. 
To show the effect of flat rate water heaters a bill 
for 1,000 kwh including a water heater of 1,000 
watts has been shown for all municipalities where 
such heaters are in general use. 


The consumption for cooking varies greatly 
even between customers in the same municipality 
and, where the unit costs vary in different mu- 
nicipalities, the consumption for cooking tends 
to vary inversely with unit costs. Consequently, a 
cooking consumption which may be fairly representa- 
tive for the majority of consumers in one munici- 
pality may be too large or too small for those in 
another municipality. This is also true of water 
heaters and other appliances, the consumption being 
governed largely by the unit price. Where service 
charges are based on two-wire or three-wire service, 
the higher charge was used only in calculating the 
bills for 300, 500 and 1,000 kilowatt hours. 


Provincial taxes are in effect in Newfoundland 
(3 p.c.), Quebec (2 p.c.) and Saskatchewan (3 Dp.c.). 
In British Columbia a sales tax of 3 p.c. was 
imposed on August 1, 1948, and subsequently in- 
creased to 5 p.c. on April 1, 1954. In the province 
of Quebec many municipalities also impose a 
municipal sales tax. In 1949 Montreal and environs 
added a 1 p.c. education tax which has since been 
extended to many other municipalities throughout 
the province. All such taxes are included in the 
bills and the tables show where the provincial and 
municipal taxes apply. 


The loads for which commercial and power 
bills were computed were the hilled loads. In some 
municipalities the billed load was a percentage 
of the connected load. In other municipalities it 
was the peak reached over a period, often 30 
minutes, and had no direct relation to the connected 
load. In still other municipalities it was the con- 
nected load. A consumption of 200 hours per month 
would mean 100 per cent use of the load, for an 
average of 8 hours per day for 25 days; and 100 
hours use would mean 50 per cent use of the load 
for the same time. If the billed load were less than 
the connected load, the time or percentage use of 


a Ses 


the connected load would be correspondingly re- 
duced to produce the same result and the same 
consumption of electricity. In all cases the bills 
were computed for the consumption in kilowatt 
hours shown in the tables at rates in effect on 
December 31, 1957. 


In practically all cases commercial and power 
bills were computed for unrestricted 24-hour service. 
A service restricted to 10 hours, from 7 a.m. to 
6 p.m., is sold at a lower rate than the unrestricted 
24-hour service in many municipalities. No penalty 
was included for low power factors and no allow- 
ances were made for customers’ guarantee deposits 
with the distributor, or other miscellaneous factors 
which enter into the billing practice in some 
municipalities. 


In the column headed, ‘‘Source of power’’, the 
letters ‘‘H’’ for hydraulic or water power and ‘‘T’’ 
for thermal, i.e., for fuel or steam, gas or oil 
engines, indicate the nature of the power used by 
the generating plant to produce the electricity sold 
in each municipality. In some cases hydro-electric 
plants have auxiliary or stand-by thermal engines 
used for peak loads or in emergencies. Such plants 
are classed as hydraulic. 


The annual index is for the cost of electricity 
to consumers for domestic or residential use only 
and is not an index of the cost of power for indus- 
trial or other purposes. In the 1956 report the index 
was revised from a 1935-39 to a 1949 base. The in- 
dex, by provinces, was produced by computing 
changes in the bills for typical monthly consump- 
tions in each of the 131 municipalities, weighted by 
the annual revenue received by power distributors 
in the year 1949. Weighted municipal indexes were 
combined to produce provincial indexes on the 
new base. 


Annual Index! of Electricity Bills for Domestic Service, by Province, 1950-1957 
(1949 = 100) 


Province 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 
| HS 1 ae: 25) pM), een | £ 

ING WLOUMGUAI Go -0sczcccsstccscsescsicccsavanscnoncer™|| 100.0 | 100.0 100.0 100.0 100, 0 100.0 100.0 100.0 
EcinCesmdward [SIAN | .u<<.chsec-<sesere--a-c0nee 100.0 109.0 109.0 109.0 109.0 105.4 105. 4 105.4 
POM ES COULD wrcccectteces aise ssandcssvasess:decunssssctes 111.6 114.3 114.8 114.8 114.8 114.8 114.8 114.3 
ING WOESTMIS WiC Kissepesesacsnsseneoncnarsnecexeseostes | 10354 103.4 103.4 103.4 103.4 103.4 103.6 103.6 
SIOD D Giawe spucvensectevsccnasedcttescesueree eet oseeree sean 100.3 100.4 | 100. 4 100. 2 100.9 101.0 101.0 100.8 
OEATIO te s-7--.srcecwessesecsssvesacseunates-aseseeeiansaze 114.7 115.0 bre) sla 3) 131.6 131.9 130.8 130.1 
IN ANT OS ans cncepaansteceensacecesessettenssavceosesencoese "99.3 99.3 99.3 99.2 74 99.2 ehysal 98.4 
BASWALCHE WAM cccscdestss.ctsacussenercosunnatsecens-aoe 101.0 101.0 100.7 100.7 100.7 Qh a. 96.5 96.5 
PUD ONGR a isese she ctecssenpudcertsgessseonnosSaesitvasstvardene 100.0 100.0 105. 4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 
SRLS My COMM DIA ..cect-csatoce- asslncerenpaceasty=r 100, 2 115.6 127.6 127.6 130. 2 130. 2 130.3 130.3 

CATIA a Gear e one coptesnectesenctnaoeestvencetsarse | 106.1 108.3 110.7 115.7 116.3 116.3 [ 115.8 115.4 


1 


——! 


1. Based on electricity rates in effect December 31 each year. 


Only four provincial indexes were affected by 
changes in domestic service rates during 1957. In 
each case the index was lower than in the previous 
year. The Nova Scotia index declined to 114.3 from 
114.8 reflecting a general reduction of rates in 
Yarmouth which more than offset increases in the 
under 500 kwh consumption categories in Bridge- 
water. Higher consumptions in Bridgewater, not af- 
fecting the index, were granted lower rates. In 
Quebec, the index dropped to 100.8 from 101.1 as a 
result of reductions in Joliette and Jonquiere. High- 
er bills in Pembroke were offset by reductions in 
Midland, Oshawa, Sarnia and Woodstock and the 
index for Ontario dropped to 130.1 from 130.8. In 
Manitoba, domestic service rates were reduced in 
St. Boniface and The Pas, bringing the index down 
to 98.4 from 99.1. The index for Canada declined 
to 115.4 from 115.8 in 1956. 


Rate changes were also reflected in the bills 
for commercial and power services. In the Maritime 
Provinces, rates for commercial service were re- 
duced in Amherst, Bridgewater and Sussex, but in- 
creased in Edmundston. Power rates also were in- 


Gi 


creased in Edmundston and in Bridgewater. Al- 
though no rate changes for commercial service were 
recorded in the province of Quebec, a revision in 
power rates for Joliette reduced the cost to the 
large consumer while increasing bills for the smaller 
consumptions. In Ontario, rates for both commercial 
and power services were reduced in Midland, Oshawa 
and Sarnia and for commercial service only in Owen 
Sound. In Woodstock, revised rates reduced the 
bills for commercial service and for lower power 
consumptions but increased the bills for higher con- 
sumptions. In New Toronto, revised commercial 
rates produced increases in some bills but reduc- 
tions for the large consumer. Revisions in power 
rates were just the reverse with the large consumer 
paying more in 1957. In Ottawa, bills for commercial 
service showed reductions in the lower categories 
of consumption and increases in the higher; ad- 
justments in power rates produced higher bills for 
anything over 50 hours use of load. Commercial 
bills in Pembroke were up over the previous year. 
In Manitoba, rates for both services were reduced 
in The Pas and increased in St. Boniface except for 
some categories of commercial services which show- 
ed reductions. 


TABLF 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1957 


. oe ; 
ey Bee OE eee 
Number | Average | and appli- ete., Te- ? 
: Source of , of monthly | yi nimum' small ances, pea ries 
Province and power 3 Population domestic con- ase appliances and refrig- cooking Metered rates gates 
municipality Hydraulic * A’) 19 service | sump- bill eration heater 
Thermal ‘‘T custom- | tion Lull 
ers 1957} 1957 Monthly consumptions in kilowatt hours 
25 60 100 180 300 | 500 1,000 | 1,000! 
] Pueta) se; as. | S$ $ $ $ ia al 
Newfoundland: 
REP OODN TS A455 -.cc<tecdsassciecess H&T 57, 078 13, 596 371 1,04 119 2.20 3.05 4.71 6.31 8.37 13. 52 - 
>rince Edward Island: 
Charlottetown ..........ccceeees T 16, 707 4,580 169 2.00 2.15 3, 20 4.40 6. 80 9,40 13, 40 23. 40 - 
FSUMIMOTSLAG Sos.csscssseveverenacues T T, 242 1,684 130 1,00 2.50 4.40 5. 60 8.00 11. 60 17, 60 33, 60 = 
Nova Scotia: 
BRRNOESSD, 5 hee cooe cs onvanvasseras avsee < 10, 301 5,476 156 1.50 2.00 3.53 4.65 6, 26 9.04 12, 84 22. 34 16,94 
BSPVASCWRUOT .csacaic on snasdscossescrs H 4,445 1, 856 239 1,25 1.25 1,95 2, 75 4.35 6,25 8, 25 13,25 =- 
BEIHCO, SE Vii oreo cccscvcctsopestioxess ig 24,416 5, 212 137 1,00 1, 28 2.33 2.93 4.53 7,25 9,25 14, 25 - 
Halifax — Dartmouth ............ | H&T 114, 394 41,689 309 1, 50 1.50 2,25 3, 25 5, 25 7, 35 9,55 15.05 - 
New Glasgow... x H&T 9,998 8,684 170 1,00 1.410 1.80 2, 60 4, 20 6. 50 9,50 17, 00 - 
New Waterford .........cccccseeee | T 10, 381 2,138 140 1.15 1,53 2.45 3, 37 appeal i Aa 9,99 17,12 - 
TCE UN pea RS H 4,564 1,066 159 1.00 1,05 1. 80 2,60 4, 20 6,60 10.60 20. 60 - 
BPE ODT oS Pcavacasicessashacssvnaneea Sy 7, 348 3,007 119 1, 50 2.00 3.53 4.65 6, 26 9.04 12.84 22, 34 _ 
RELIED We coaee rin te cv cesiaviaphtessaconkone i 32,162 7,292 239 1,10 | 1,29 2.15 3, 20 5.00 7.70 O75 16, 80 - 
oy Ue oe ee See ee 7; 12, 250 4,729 259 LOOMbs 1°, 36 2. 34 3.44 4.713 6.68 92 18.02 - 
BUAMOS OF scscces sess ccosccsanasesuscbioues H&T 3,651 5, 2943 155 1,50 j; 1.50 aan 3, 25 5. 25 7,35 . 55 15.05 - 
BOATINGOUUD Sessecssvevsvevenetsesvdeseess H&T 8,095 6,523 88 1,00 1,82 3.10 3.70 4.90 7.00 10.00 17. 50 = 
lew Brunswick: 
BRAUUTS 6 iisccecssciccdsanacdansvesvense H&T 5, 267 2,396 207 1,00 i, 3o 2.60 3.30 4.70 6,80 10. 30 19.05 _ 
amp bell ton ...2.....<sscsserceaverers H&T 8,389 Prihrp 185 0.75 2,00 3.00 3. 80 5. 40 7,80 11.80 21. 80 - 
BPAY SR CH AN i cey re ncvshoceesvocsnseonetorase H&T 6, 332 1, 180 212 1.50 2. 40 3. 60 4.80 7, 20 9,00 13,00 23.00 - 
Edmundston ..... iE H&T 11, 997 2,671 212 1.00 2.00 3.75 4.55 6,00 7.80 10.80 18, 30 - 
BULB OCTICUCON siren. nccesnshouestnsaess H&T 18, 303 5,035 247 1,00" 1 t'..43 2. 30 3, 30 5, 30 8.05 12.05 22.05 - 
BN CLON «ae E, ccscsckesdeondadence H&T 36,003 11,681 216 0: 50" ee '61 2.97 3.95 5.83 8.65 13, 35 25, 10 - 
Re TG I ORI 55 SesvndteasteQastiasees H&T 52,491 20,054 172 0.54 Oe Ee 1.89 2.61 4.05 6.21 9,81 18,81 - 
SS EESUGT I sae H&T 3,491 1,650 130 1.50 2.40 3.60 4.80 7, 20 9.00 13,00 23.00 - 
Ng 07 nee eae | T 2,849 1,421 182 1.50 2.00 3.53 4.65 6, 26 9.04 12, 84 22, 34 16, 94 
ES, ssscttbsnayaeassneenstter cadens | H&T 3,403 1,939 100 1.60 2.08 3, 20 4. 48 7.04 10. 88 17, 28 33, 28 - 
BOOS COCK? 5. ithescesucesutetea deities | H 4, 308 1,346 244 1.00 1.70 3.45 4.70 6. 30 8.70 11570 19, 20 = 
juebec: 
BCLON VAIO. (occ bd, axareveeocceenthacess H 3,547 800 263 0.77 1, 28 2, 20 2.81 4.03 5. 36 7. 40 12.50 - 
Cap de la Madeleine*»>:®.... H 22,943 | 5,138 297 1,05 1.05 164 pare | Sese73 ian 5,10 7, 20 12.87 - 
Chicoutimi4.5+ ........ cso H 24, 878 5, 136 613 0.79 0.93 1, 84 2.16 2. 79 3. 73 5. 31 9.24 = 
Coaticook4,5.6 .. H 6, 492 1, 608 200 1.05 1, 39 2.29 3.24 4, 50 6.39 9,54 17, 52 - 
BOG GSNAT O20 2.084. cscescceonesthensae H 1,315 324 281 0.92 1,53 2.45 3.06 4,29 5,61 7.65 L225) - 
RBATAR GI” (ness ctcsacesvsttsasscattocese H 5, 843 117 325 0.77 1, 28 2, 20 2.81 4,03 5. 36 7, 40 12. 50 - 
Granby4,5,6 . H 27,095 6,745 339 0. 80 2. OF 2.00 2.63 3.90 5, 25 7.35 12. 60 - 
LT DICH eit Iieasraereee ones are H 49, 243 11,811 538 0.76 0.76 1.39 1a it 2,51 3,15 4.07 6. 36 - 
MT ELLOS 190° So caccsccsdbastsacee H 16, 940 3, 766 150 1.05 1. 38 2. 52 3,55 5. 59 iar 4 Lit 19. 62 - 
Monqguleress5 +6), ccsescsssesesore H 25, 550 5, 741 619 1.05 1,39 1.95 2, 58 3.83 4.93 6.51 11.18 10.45 
BRAY TUUGS Fos os oscssacethcsanteasyse H 11,096 2,505 351 1,02 1.02 1.90 2..55 3.86 5, 21 7.25 12.75 - 
Levis4,5,6 |. H 13,644 2,916 367 0.63 0.89 1.58 Zag 3.16 4, 28 5.98 10. 25 ~ 
Megantic4 516 ooo seesesen H 6, 864 2,008 88 1. 58 2, 29 3.94 4.99 7.09 8.98 12, I3 20.01 _ 
Montreal* 415+, ........esssssesessee H 1,620,758 |427,654 293 0.63 0.84 1.58 2.12 3.21 4,33 6,01 10. 21 = 
eaorand aa et, wee H 10, 323 2, 384 488 0.77 0.82 1.53 2.35 soll 4.19 5. 82 9,90 - 
HeDEC S97 ttn. an ee H 170, 703 40, 738 328 0.63 0.89 1. 58 ag a 3,16 4, 28 5, 98 10. 25 - 
Rimouski4,5,6 oo... ok H&T 14, 630 3,605 251 1,32 1,84 3.47 4.73 Tago 8.93 11,03 16, 28 - 
| Riviere du Loup*:>)® 0... H&T 9,964 2,631 189 1.05 2.10 3.89 4,94 7.04 8.61 10. 71 14,91 - 
ENTE tl se er H 17,076 3,616 482 On TM 0.82 1.53 2. 35 3.17 4.19 5.82 9,90 - 
Ste, Agathe des Monts4/5/6 H 5,173 1,801 276 1,05 1, 43 2276 3, 70 5. 21 7.03 52 15.75 - 


* Metropolitan area. 
See footnotes page 9. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada 


as at December 31, 1957 — Continued 


7.  —— 


Lighting, ee pees ae 
Lighting small ae eae ing and water neating 
: Number |Average and appli- frigera- Using — 

. ource of ; of __| monthly |x; nimum small ances, eta and k flat rate 

Province and pepower 5° Population |domestic | con- aa appliances and refrig- cooking Metered rates water 
municipality Hydraulic’ it 1956 service | sump- | 551) eration ‘tL heater 

Thermal “‘T custom- tion 
ers 1957 | 1957 Monthly consumptions in kilowatt hours 
25 | 69 100 180 300 500 1,000 | 1,000 
| | | kwh | $ as ie Saar ea $ $ $ $ $ 
Cuebec— concluded: 
St. Hyacinthe 49979. H 20,439 | 4,805 308 | 1.03 15-28) ee 2,83 4.07 5.40 7.46 12.61 = 
Stawetonie yee eee tienes H 20,645 5,173 | 248 0.79 0. 93 f.78 2.34 3.48 4.61 6.31 2.56 = 
Spots nctee eee es H 24, 367 6, 040 387 0. 79 1.04} 1.98 2.61 3.86 5. 20 ie 28 12. 48 = 
Shawinigan Falls* .000.......... 4 28,597 | 6,567 306 1.02 1. 02 1.79 2.40 3.63 | 4.95 6.99 12. 50 = 
Sherbrooke 4576 oo H 58,668 | 17,444 176 0.78 1.19 237 3.29 5.12 7.28 10.69 19.19 = 
BORGL 220, tence erate 4 16,476) 8,78) 20S 1.05 |) 1/05 | tegen)  2)6au, 8. Ovo! 5.36 7.46 | 13.13 — 
Thetford Mines#75*® 0... H | 19,511 4,647 304 | 1.05 1.05 1.96 | 2.63 3.97 5.36 7.46 13.13 a= 
Three Rivers479*6 oo. 4 50,433 | 11,716 335 1.05 1. 05 1. 84 2.47 2278 5. 10 7. 20 12. 87 = 
ATE VIB BCS) Gab ok a ade meen hee H 9, 876 2,157 493 0.77 0.82 1.53 es Sua 4.19 5. 82 9. 90 = 
Valleyticldsmene.c et ee 4 23,584 | 6,240 322 1.02 1.02 1.79 2. 40 3.63 4.95 8.99 12.50 = 
Westmount 47996 ees H 24,800 | 6,890 366 | 0.63 0. 84 1.58 Dts ‘So o2eeeares 6.01 10.21 = 
| | | 
Ontario: | | 

Alexandriamee a eee H 2,487 | 671 333 1. 00 1.00 1.40 1.76 2.48 3.56 5.36 | 9.86 = 
Ca egy eee cee ROMA a Abroad td H 16, 851 5, 012 547 0.75 0.75 1. 30 1.66 || 2.38 |= 3.46 5.26 | 9.76 8. 06 
BEUE VILE ee acre eee eros: H&T 20,605 5, 962 562 0.75 0.75 | 0.97 1.26 1. 84 2.70 4.14 7.74 57 
Bianitord teh ate tees. H | 51,869 | 14,709 SATO, 75 0.75 1.19 1.62 2.48 3.78 5.94 11. 34 8. 82 
Bipck villcveee. ce H | 13,885 | 4,190 434 |" 0.75 |) 0.75 1.08 1.44 | 2.16 3.24 5. 04 9. 84 = 
Chattiaiiee act eet ees. H |, 29) sep | 6,229 292/00 1.00 een 05. ||) nse 3. 56 5.08 7.60 13.90 | 10.66 
Cornwall Pee eee core sc: 4 18, 158 9, 544 546 0. 50 0. 74 17s 2S ee. OT | aes 6.14 | 11.09 8.65 
Fort William 4 39,464 | 10, 868 691 0.75 0.75 1.08 137 1.94 | 9.91 4.25 7.85 6.59 
CIC een eatin ecremeeee H 23, 1a8 Wl M7, 149 413 0.75 0.75 1.62 2.02 2.81 4.00 5.98 | 10,93 8.59 
Gidericl; Meee. ate ee: 4H 5, 886 1, 842 402 0.75 0.75 Ras 2220" 3,290 mea 81 7.33 | 1368) "10895 
Guelph ........ 4H | 33,860 9,478 424 0.75 0.75 1.35 1.75 2.54 3.73 5.71 | 10.66 | 8.50 
Piataiiton: seca a eee H | 239,625 | 63,642 411 | 0.75 0.75 1. 40 £80 |. 2.59 3.78 5.76 | 10.71 8.91 
RENOta eich Moreh eters H 1 20,2789) are B1LB | PO 45nN 0; OOM eBOUe a2 | 2. OTee 4.105 5.859, 10.35°| 7.88 
Kingston ....... H&T 48,618 | 13,513 472) 0575 || 0. 75 0.97 1.30 1.94 2.92 4.54 8.59 | 7.15 
Hairkland Qwakes ..4.eet ce H 15,203 | 4,493 323 0.75 0. 80 1.50 | “2680 3.10") 4.60 6.60 11.60 = 
Kibeherter es: sek.1 eee ee j 59,562 | 17,734 508 0.75 0.75 1.40 1.87 2.81 4.21 6.55 12. 40 9.16 
Lindsay ... 1 | 10,110 | 3,042 425 0.75 0.75 1.40 1.87 2.81 4.21 6.55 12.40 . 34 
IOnOB ete sis: 3 Se ak H | 101,693 _-27,718 360 0.75 0.75 1.51 W294) 228 4.10 6.26 11.66 9.14 
Mid land tee ety... eee: H 8,250 | 2,282 413 1.00 1. 00 1. 09 Tx@9i)) 92598 ES 99 4.55 8.37 = 
New Toronto .... H | 11,560] 3,159 411 0.75 0.75 1.41 1.84 2.70 | 4.00 6.16 | 11.56 8.86 
Niagara Falls H 23,563 | 6,863 390 1.35 1.35 1.48 P2980 nO oma maeae 6.12 10.62 | 8.82 
North ayer siacs ce ca H 21, 020 5,637 507 1. 00 1.00 1.35 1.78 2.65 | 3.94 6.10 11.50 | 8.80 
Orillia H 13, 857 4,265 445, 0.75 0.75 1.24 1.57 el 3.19 4.81 8. 86 = 
Oshawa H | 50,412 | 14,760 539 0.75 | 0.75 1.09 148) Oo. 28 mens. O8 4.54 8.37 7.33 
CHAWA ee e.ee H | 222,129 | 66,471 602 0.75 1.05 1.67 2.03 2.48 | 3.02 3.92 6.17 = 
Owen Sound H 16, 976 5,458 401 1. 00 1.00 1.30 1.69:|) 2:48 |e S267 5.65 10.60 | 8.44 
Pein broke See sinc. teens q 15,434 3,783 441 OL Sal N0s TS 178 ||| (2236 3.51 4.95 8.129] 15.329} 9.65 

PéterborOuet i:..cccseceoeet-oeees H 42,698 | 12,301 540 | 0.75 0.75 1,40 1. 87 2.81 4.21 6.55 12.40 | 8.98 
Port Arthurs: oe ee H 38,136 | 10,773 559 0.75 | 0.75 1. 08 Por 1.94 281 4.25 7.85 = 
St! Catharines: ......02505..0 H 39,708 | 11,933 400 | 0.90 0.90 1.46 2.00] 3.08] 4.70 7.40 14.15 9. 83 
Ste iiomas) slen...:ceron. x H 19,129 | 5,959 384 0.75 | 0.75 1.73 2.16 3.02 4,32 6.48 11. 88 9.27 
SARA gc See acces H 43,447 | 12,931 313 0.75 0.75 1.39 189), 20.90) |e 4414 5.58 9.85 | 8.82 
Sault Ste. Marie ........2<.-... H 37,329 | 14,000 472 0.75 0.75 0.81 Lai 1.89 | #2. 97 4.77 9.27 = 
Siniths| Palla... ee ace H 8, 967 2,716 450 0.75 0.75 1.40 1.76 2.48 | 3.56 5. 36 9.86 | 7.98 
Strartordu es MN wcume a. H 19,972 | 5,993 495 0.75 0.75 1.57 2.00). W286) eed, 16 6.32 fire 9.11 
Sudburys ae eee H 46,482 | 13,671 483 1.00 | 1.00 1.40 1.84] 2.70 | 4.00 6.16 11.56 | 8.95 
TUiiniitis ee a eee H 27,551 7,065 309 0.75 0.80 1250/4982. 30") ~3510:.|"S4ay60 6.60 11. 60 = 
Torontoss enh... H&T 667,706 |167,355 444 0.75 0.75 1. 08 1.59| 2.60] 4.11 6.63 12. 93 9.31 
Trenton eee et...cara Sakon H&T 11,492 | 3,226 520 | 0.75 0.75 0. 97 1.26 1.84 | 2.70 4.14 7.74 | 6.39 
Wat orl od) oom en.can lets H 16,373 4,914 543 0.75 0.75 1.40 Pe80 |) 2.59) sn76 5.76 10.71 8.64 
Welland eae te:.- oe, H 16,405 | 4,428 268 0.75 0.75 11301 WWE69! | - 2248" 3.67 5.65 10.60 | 8,44 


See footnotes page 9. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1957 — Concluded 


i fair a cit on tte ec nde SS Ten |e Gar ee 
Lighting wy Lighting, etc.,refrigeration, 
| Lighting Senta Lighting,| cooking and water heating 
Number | Average and appli- etc., re- + eae 
‘ Source of of —|monthly |i nimum small ances, frigera- Using 
Province and power Population | domestic] con- mat appliances and refrig- tion and} — Metered rates flat rate 
municipality Hydraulic'‘H’" 1956 service | sump- bill eration cooking water 
Thermal ‘‘T’’ custom- tion heater 
ers 1957 | 1957 Monthly consumptions in kilowatt hours 
25 60 100 180 300 500 1,000 ] 1,000! 
ih 4 | 
kwh $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
| Ontario — concluded: 

MR EREEL SS OE eee set owe pS citvsee xsadnsncesp H&T 121,980} 32,240 321 0.75 0.75 1.25 13,75 2.76 4.01 5.45 9.95 8. 60 
PRS COR cs ccveveanesacavanssccascaass H 18, 347 SP | 449 1.00 1.00 1,58 2. 16 3.31 4.72 6.34 11, 29: 9.04 
| | 

H 24,796 6,650 530 | 1.00 1.35 2. 84 3. 56 4.72 5. 80 7.60 12.10 10.95 
H 6, 190 1,835 471 1.00 1. 57 3. 33 4.05 eos 6.30 8.10 12. 60 11.45 
H 3, 109 910 396 1.00 1.80 3.78 4.50 5.67 6.75 8.55 13.05 11.90 
H 10, 525 2,642 507 1.00 1.35 2. 88 3.60 4.77 5.85 7.65 LWAex lt) 11.00 
H 28, 851 7,672 600 0.50 0.75 1. 80 2. 16 2. 88 3.96 4.71) 7.262) 7.26 
| H 7,413 1,680 471 De%5 130 re OD 3. 24 4.32 5. 40 7.20 11. 70 9. 90 
ay 3,971 1,034 110 0.90 2,03 4.05 5. 49 8.37 12. 69 19.89 37. 89 - 
PRAT DE SS fa careers eneeocvecesensses H&T 255,093 | 68,861 629} 0.52) 0.77 1.64) 2222) 2.96) 4.07] 4.844) laq2) To 47 
| 
Saskatchewan: 

MOOSE: TOW! csnsccceecseasssecstenes ig 29,603 8,924 314 0. 93 1. 38 2.65 4.13 5.98 Goto 9.53 16.48 11. 84 

North Battleford!3 +17 0.00... T 8,924 2,423 188 1.62 2.00 3:32 4.19 5.90 8.154 pei, '53 19.09 15.05 

Prince Albert!3+18 ... zh 20, 366 5,176 185 15.53 1.86 3.05 3.91 5.63 So 21i\p 1145 18. 49 - 

SST ere a 89,755 | 24,723 353) 0.98 1.37 2.74 4. 30 7.05 6. 85 9.78 LTas13 - 

BSS ROOMS desc cass cassie svediues Si 72,858] 20,950 225 0.98 1.47 S308 3.91 5.48 Tie SS 10s 52 17. 86 = 

Swift Current! .................. T 10, 612 3,107 181 1.55 2. 32 4. 69 55 To 62y Al 334i welt Sh 32.96 _ 

PERG UCR See ie sts cetiatts T 1,684 1,810 306 eats 2.09 3. 80 5.10 6.77 8.99} 12.24 19.19 - 

Alberta: 

EDLC foe app eee H 181,780 | 49,282 210 0.81 16.19 Lae ff 2.43 3.18 4.99 7.08 12.30 - 

BAT MNO PICT Cckccestnsttersaecsavsseons il 2,632 849 200 1.25 ¥. 75 2. 63 3.63 5.08 6.88 9. 88 Wm: 13537 

Edmonton ... Be si 226,002| 55,979 188 0.95 0.95 1.90 2. 66 4.04 5. 04 6.34 10. 26 ~ 

PC MAATM AC BO" oc ocacctadcsh cavcoutecatsces yt 29,462 7,854 10 1.08 £.53 2.93 4.01 5.45 6.65 9.80 17. 67 - 

MARS cstas nysicecatereseasdivesevesere H 2,103 646 80 1750 2. 25 4.50 6. 66 10. 98 14 14 14 - 

PACOLCING TAGs seccesccccssosscssivace 7 20, 826 5,062 168 1.00 1,50 2525 2.85 4.05 5.85 8.85 16.35 - 

_ British Columbia: 

BEMETEOOR SO nce ccarsanssnsasriesvonras H 4,562 1,820 237 1.05 1.85 3; 10 4.35 6.90 92 10'| 12.25 20. 15 _ 

ESTE H 9,096 2,607 381 1.05 1.84 3.36 4. 20 5.67 8.82] 10.92 16.70 - 

BEAMEIINS = O secssnsispesiisscicnnr sane H 12,705 4,073 365 1.05 1.84 3.36 4. 20 5.67 8.82] 10.92 16.70 = 

Gi ee ee H 7,226 2,096 441 13t 1.31 2.84 3,68 5.36 6.92 8.39 12.69 - 

New Westminster! © .............. H 31, 665 8, 693 335 0. 53 i Nate at 3245 4, 20 6.30 8.35] 10.24 15. 88 - 

North Vancouver!® 0.00000... H 19,951| 14,407 500 0.53 158 3.15 4. 20 6. 30 8.72| 10.29 15. 49 = 

Prince Rupert! ®.., ex H&T 10, 498 3,434 405 0.79 ee) 2.94 3.78 5.46 R598). 12.18 22. 68 13. 86 

LC eee crasst ess ritceayonian H 11,395 4,122 610 iE toad 1.89 2, 65 4.16 5.48 5.95 8.69 - 

BARC OUV ET Oi iss copasscscecsraneesvarns H 365, 844 | 100,142 350 0.53 1,31 3615 4. 20 6.30 6.72) 10:29 15. 49 _- 

GI ee ae H 54,584 | 24,020 300 0.79 13h. Fa Ge, 4.20 6.30 8.78} 10.67 16. 28 - 

a .. | eee ee | J 

1. Includes a metered consumption of 400 kw. hrs. for lighting, cooking and appliances plus a flat rate water heater of 1,000 watts. 
2. Bills include a provincial sales tax of 3 p.c. 

3. Includes surrounding area. 

4. Bills include provincial sales tax of 2 p.c. 

5. Bills include municipal sales tax of 2 p.c. 

6. Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes, 

7. Bills include a municipal tax of 25 cents, 

8. Bills include a municipal sales tax of 1 p.c. : 

9. Computed on metered rate although most of water heater load is on a flat rate basis. 
10. Consumption not available. 
11. Includes flat rate water heater of 500 watts. 
12. Includes flat rate water heater of 1,000 watts. 

13. Bills include provincial education and hospital tax of 3 p,c. 

14. No cooking or water heating service. 


15. Bills include municipal] tax of M%p.c. 
16. Bills include provincia] tax of 5 p.c. 
17. Bills include surcharge of 5 p.c. 

18. Bills include surcharge of 10 p.c. 


= Oia 


TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1957 


Billed load 


1 Kilowatt 10 Kilowatts 50 Kilowatts 
Province and municipality Stee ee ag 
power |e 
iiydraulic “"H1"") 50 100 200 50 100 i 200 50 100 | 200 
Thermal ‘T { 
Kwh Consumption 
af 
50 100 200 500 1,000 2,000 2,500 5,000 10,000 
$ $ $ $ Ges $ $ $ $ 
Newfoundland: 
Sie dons s ooo ee ee eee H&T au iit 4.14 6. 20 31.05 41.35 61.95 139.80 191.30} 294.30 
Prince Edward Island: 
Charlottetown .tcstesssscasatetcttacesecs ae ay 3. 10 4.10 6. 10 36.00 46.00 66.00 180.00] 230.00} 330.00 
Suimmersides...ctestreecis eee ek ab 5.00 9.00 14.00 38.00 63.00 113.00 178.00! 303.00] 553.00 
Nova Scotia: 
WARNE TSE Sis Acai ote eee p 3.75 6.25 10.15 37.50 62. 50 101. 50 192.50 310.90 450. 90 
Bridgewater cesar nonsense H 2.00 3.00 4. 00 25.00 35. 00 45. 00 125.00 175.00] 225. 00 
Glace Bay a 2.87 4.75 7.00 28.75 47.50 70.00 143.75| 237.50 350.00 
Halifax and Dartmouth H&T 3.00 4.75 7.00 30. 00 47.50 70. 00 150. 00 237. 50 350. 00 
New Glaseow nen tte. coc ee corset H&T 2.00 3.00 5.00 20. 00 30.00 50. 00 100. 00 150.00] 250.00 
Weav: Watertonds:..08 eat. an 3.75 6.35 8.65 37.50 63. 50 86.50 187. 50 317.50| 432.50 
H 2.50 4. 00 6.00 25.00 40.00 60. 00 125.00 200.00} 300.00 
7 3.75 6. 25 10.15 37.50 62. 50 101. 50 187.50] 312.50) 507.50 
r 3.15 5. 20 1.45 31. 50 52.00 14. 50 157.50 260.00] 372.50 
au 2. 48 4.07 6.25 24.84 40. 68 62. 46 124. 20 203.40| 312.30 
Wiis Onemeeetet ee, ore arene e er et ee H&T 3.00 4.75 7.00 30.00 47.50 70.00 150.00] 237.50} 350.00 
BV AMUN OU EL eee ree sconces csadeecseee aieioes een cass H&T 3.50 6.00 8. 50 35.00 60.00 85.00 175.00}  300.00| 425.00 
New Brunswick: 
Bath wr st sia. ss Bieecreciantee tee H&T 3. 10 4. 10 5.85 16.60 26.60 44. 10 76. 60 126.60} 214.10 
Campbellton Meek.scimeo eee cree ese H&T 3.50 7.00 12.00 25.00 45.00 85.00 105.00! 205.00] 405.00 
Chia tian pets 2..cee cena eee H&T 3.30 4. 80 7. 80 16.80 31.80 61. 80 76.80 151. 80 301. 80 
Edmundston H&T 3.50 6.00 10.00 20.00 33.00 53.00 96.00} 161.00) 261.00 
Fredericton H& T 3.00 4.80 7.80 25.80 40. 80 60.80] 110.380 160.80} 260.80 
Moncton ... H&T 3.31 5.46 9.76 22.66 39. 16 63. 66 15.91 137.16| 259.66 
Saint John H &T 2.20 2. 88 4. 23 18.99 25.74 39. 24 94.95 128.70 196. 20 
StS be plier caussdecocssssccuteaoen srcenssissetrese ove H&T 3.50 5. 50 8.50 26.70 44. 20 74. 20 128.70 216. 20 341.70 
SAC RVI caeteetrie cesetaet es sretereree i 3.75 6.25 10.15 37. 50 62.50 101.50 187. 50 312.50 507. 50 
SUSSEX 6 toes shi sacs ot eco es H&T 2.88 4.48 7.68 17.28 33.28 65. 28 81. 28 161.28] 321.28 
Woodstock .. H 3.34 6.04 10.04 22.04 32.04 52.04 62.04 112.04) 212.04 
Quebec: 
(SCLONVALGs weet ene Pir tee eects H 2.14 3.37 4.90 21.42 33. 66 48.96 107. 10 168.30} 244.80 
Cap de la Madeleine 273 "4 ooo eeseseesene H 1. 68 3.05 4. 62 16.80 30. 45 46. 20 84.00 152.25} 231.00 
Chicoutimi?’ *# H 1.89 3591 6.15 14.65 28. 83 36. 70 71.35 142. 23 181.60 
Coaticook?’34 H 2.05 3. 24 4.81 20.48 32. 28 48.03 = = = 
H 2. 30 3.52 5.05 22.95 35. 19 50. 49 114.75 175.95) 252.45 
H 2.14 3.37 4.90 21.42 33.664 48. 96 107.10 168.30 244.80 
H 2. 10 3.37 4.95 21.00 33. 60 49.35 105.00 168.00) 246.75 
H 1.42 2. 39 2.85 14. 23 23. 87 28. 46 71.15 119.34 142. 30 
H 2. 23 4. 20 1.35 14.44 26. 25 49. 88 61.70 120.78] 238.88 
Onguicne sts ok en teint ae H 2.33 6.47 8.67 21. 28 42. 28 84. 28 105.28] 210.28] 420.28 
Mew lidue tine Re | tee S H 1.74 3.17 4.80 17.34 31.62 47.94 86.70 158.10] 239.70 
His is cues ak eae eee, H 1.63 2.78 4.25 16. 28 27. 83 42.53 81.38 139.13) aay 212563 
Megantic?/3"4 ... H 3. 68 5.62 8. 24 29. 66 49.09 69. 04 145.16| 242.29] 369.08 
Montreal *2+3+4 H 1.33 2032 4. 33 15.75 26.25 43.05 78.75| 131.25] 215.25 


* Metropolitan area, 
See footnotes page 12. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1957— Continued 


a a aaa a aaa a 
Billed load 
1 Kilowatt 10 Kilowatts | 50 Kilowatts 
Source : 
of Hours use 
Province and municipality power eet 
rhea aie 50 100 200 50 [ 100 200 | 50 | 100 200 
Kwh Consumption 
= 
50 100 200 500 1,000 2,000 2,500 5,000 10,000 
$ $ $ $ $ $ $ $ $ 
Quebec — concluded: 
BS ORT GGLG Maree Cot cenc pee ee rancn co seasons H 2. 30 Sag 4, 34 11, 48 21. 68 31. 88 52. 28 103. 28 154, 28 
EVA DAC RUES «cae ny ae Sh oR H 1. 63 218 4, 25 16. 28 27. 83 42.53 81. 38 139,13 212. 63 
MOUSE 26554 ek ene ee Rs H&T 3.05 4, 62 6.72 30. 45 46. 20 67. 20 152. 25 231. 00 336. 00 
LVEF E A LGhp PO maxcctecsavevesnecomecenr H&T 4, 20 5. 52 8.14 42. 00 55. 13 81, 38 210. 00 275, 63 406, 88 
FPN Tho a ees eat ccs Ruse ee AEN casas K 2. 30 2038 4. 34 11. 48 21. 68 31. 88 52. 28 103, 28 154, 28 
Ste. Agathe des Monts?*364 ou. H 2. 00 3. 57 6. 72 17.85 33. 60 48. 30 89. 25 168, 00 241. 50 
tem Vyac inthe 2946 Sie cde lecscncscitetaee H DM 3.55 5.10 20. 85 33. 21 48. 66 103. 25 165.05 242. 30 
Sth, C/O, eee ee ne ae H 1. 64 3. 06 5. 89 15. 54 29.72 44, 42 77,70 148. 58 222. 08 
St. Johns2,4,6 ..... H 2.08 3.33 4, 90 20. 80 33. 28 48, 88 104. 00 116. 40 244, 40 
Sip wilh ory ells ees eerascncaccacscecetuscanvacess H 1. 64 2.96 4. 49 16. 32 29. 58 44, 88 81. 60 147. 90 224. 40 
SHETDROOKE Groen custo aise H 2. 43 4.84 9. 68 24, 20 48. 38 96, 76 120.95 241. 89 483. 79 
OVOP ale, cla See A ee H 1.79 3. 26 4.94 17. 85 32.55 49.35 89. 25 162, 75 246.75 
Thetford Mines 2.3.4 H 1.79 3. 26 4.94 17.85 32. 55 49,35 89, 25 162.75 246. 75 
Three Rivers?,3,4 rf. H 1. 68 3.05 4.62 16, 80 30. 45 46. 20 84, 00 152. 25 231. 00 
AL SO geeky Ree ee eee es SR, Ee A 2. 30 3, 32 4. 34 11. 48 21. 68 31. 88 52. 28 103, 28 154, 28 
ESTIICS SG ae te coher H 1. 64 2.96 4. 49 16. 32 29. 58 44, 88 81. 60 147. 90 224. 40 
Westmount?34 ... H 1.49 2. 69 5.11 11.09 21.07 41.02 49.94 94.57 162. 82 
Ontario: 
INTEC TgTA LS eo ek oa H 1. 44 2. 43 3.15 14. 40 24. 30 31. 50 72. 00 121.50 157. 50 
Vee a ns ee ee. H 1.35 2. 25 2.97 13. 50 22. 50 29. '70 67. 50 112. 50 148. 50 
Belleville ... sh H&T 117 1. 89 2. 43 11.70 18. 90 24. 30 58. 50 94. 50 121.50 
PSpTCL OLA Set ok eR icc kc Ae, H 1. 26 2.07 2. 70 12. 60 20. 70 27. 00 63. 00 103. 50 135. 00 
GOR ULIES nares bh etenssivaleetute H i, 22 1.98 2.70 12.15 19. 80 27. 00 60.75 99. 00 135. 00 
STAC Sy ge; 2a eee eae ieee H 1.93 3. 42 4. 50 19.35 34. 20 45. 00 96.75 171. 00 225. 00 
Remora LY erie eter cas os Bos cats ts cas cacmaaterestee H 1. 48 2.97 3.96 14. 85 29.70 39. 60 14,25 138. 50 198. 00 
Fort William .. H 1.30 2.16 2. 52 13.05 21. 60 25. 20 65. 25 108. 00 126. 00 
Cae CO OS ee 5 eee H 1.58 2.70 3. 60 15.75 27. 00 36. 00 718.75 135. 00 180. 00 
Chen aes ee ee Ee H 1.75 3.06 4,05 17.55 30. 60 40. 50 87.75 153. 00 202. 50 
SRYSITNNS is se ne ero ee er ee H 1.35 PAS 3. 06 13.50 22. 50 30. 60 67. 50 112. 50 153. 00 
HEN UG Oa oop Soe Oe a ie 8 Bee H 1.30 2.16 2.79 13.05 21. 60 27. 90 65. 25 108. 00 139.50 
SEN we eet eee te H 2.25 4.05 4, 50 22.50 40. 50 45. 00 112. 50 202. 50 225. 00 
KANG SEOUL Mek ae oy ia eee ete ssncscchaste tere H&T A 13 1. 80 2. 61 11.25 18, 00 26. 10 56. 25 90. 00 130. 50 
Kar iienid Waker y.s1c.areetescsnuccteeae H 2. 50 3.50 4. 50 11.50 21. 50 31.50 51. 50 101.50 151. 50 
Kitchener H 1.49 2.52 3. 42 14. 85 25. 20 34. 20 74. 25 126.00 171. 00 
LESTE Ftp ac) Bopeepipey + See ere cere ee H 1.44 2. 43 3. 60 14. 40 24. 30 36. 00 72. 00 121. 50 180. 00 
TLS TO) Ah cate a A oc PO H 1.44 2. 43 2.97 14. 40 24. 30 29. 70 72. 00 121. 50 148. 50 
Midinnd thee ets ...caet ete coe H 1.44 1.94 2.93 12.15 19. 80 27, 00 60.75 99. 00 135. 00 
ING AVE TOTORCOS teers scassiaah iieseidie aS H 1.40 2. 34 3.15 13,95 23. 40 30. 60 69.75 117. 00 153. 00 
Niagara Falls ... H 1.35 1.98 3. 24 14. 40 24, 30 44,10 72. 00 121. 50 157. 50 
H 1.35 2.25 3.06 13.50 22. 50 30. 60 67. 50 112.50 153, 00 
H 1. 26 2.07 2.79 12. 60 20. 70 27.90 63. 00 103. 50 139. 50 
H 1. 26 2.07 2.79 12. 60 20. 70 27. 90 63. 00 103. 50 139. 50 
H 1,35 2. 25 2.97 13. 50 22. 50 29.70 67. 50 112. 50 148. 50 
H 1.35 2.25 2.97 13. 50 22. 50 29. 70 67. 50 112. 50 148, 50 
H 1. 80 3. 60 7. 20 14, 22 25.11 45. 81 56. 16 107. 91 211. 41 
H 1. 40 2. 34 3. 42 13.95 23. 40 34, 20 69.75 117, 00 171. 00 
H 1.31 2.16 2. 52 13.05 21. 60 25. 20 65. 25 108. 00 126. 00 
era Catharinest assess. ere eee H 1. 48 2.52 3.51 14. 85 25. 20 35. 10 74, 25 126, 00 175. 50 
SUM RNGOMES. cacateerceein eee aces H 1.49 2. 52 3. 06 14.85 25. 20 30. 60 74. 25 126, 00 153, 00 


See footnotes page 12. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1957 — Concluded 


oe 1 Kilowatt jive 10 Kilowatts | 50 Kilowatts | 
of Hours use. 
RA ca elas so Hydric. ae? 50 gee 100 [ 200 ] 50 100 ] 200 | 50 | 100 | 200 | 
Thermal ‘‘T’’ : 
Kwh Consumption 
50 ie 190 200 500 1,000 2,000 2,500 ie 5,000 10,000 
$ $ $ $ $ $ $ $ $ 
Ontario — concluded: : 
Sea Nail Arp rarer eee stsciskseh tassvosccessbaesaasecevaenes scene H 1.26 1.89 aye lis) D5o0 26.10 33. 3C 76. 50 130.50 166. 50 
AILICISESS MATIC... .ccnsececncsasctacssacsnewersnsre® H 1.14 1.74 2.94 11. 40 17. 40 29. 40 57.00 87.00 147.00 
SIMIEHS mE A Slee ceczcecacecssscenducassvoavaisacspaaneve H 17.35 PAs es} 2.88 13.50 22. 50 28.80 67.50 112.50 144.00 
SERA ONG Metes .-scce rare cactsocesceqcanncansdestaccaccacsse H Ge! 2. 61 3.24 15. 30 26.10 32.40 76.50 130.50 162.00 
SUG DUN Y tpacessasestccsessaseeieacsttensaceascos sodansver H 1353 2.61 3. 69 15. 30 26.10 36.90 76.50 130. 50 184.50 
Timmins H 2.50 SU 4.50 11.50 21.50 31.50 51.50 101.50 151.50 
Toronto H&T abet (a 2. 66 3.29 17...10 26.55 32.85 85. 50 132.75 164. 25 
Trenton H&T Lea? 1.89 2.43 11.70 18.90 24. 30 58.50 94. 50 121.50 
Waterloo . H 1.44 2. 43 3.33 14. 40 24. 30 33. 30 72. 00 121.50 166. 50 
Welland H 1.40 2. 34 3.24 13.95 23. 40 32.40 69.75 117. 00 162.00 
WED OSOF. a -cecsctiecccenssceccdctrasactetisciacccoms Reuse H&T Tos 1.76 3. 02 P5o5 27.00 34. 20 78.75 135.00 171.00 
WGOdStOCK Pre iets srcassassancsnaphsecsshacoseuatetnectes A 1.48 2.02 3. 24 14.85 25. 20 32. 40 74,25 126.00 162. 00 
Manitoba: 
PSTANG OW Geccsteuscsthccscesusscoscsesceatecnnsaseesabpestyey H 2.70 5. 40 8.10 14. 40 23.40 41.40 50. 40 95.40 185. 40 
Dauphine o..ccccececosecss dau'sscical sSUovecbagesanenseeds H 2.70 5. 40 8.10 14.40 23.40 41.40 50. 40 95.40 185. 40 
I@@PA Wal coo, cctrevscscensscnteen Eorvocasevecssarseinent H 2.70 5. 40 8.10 14. 40 23.40 41. 40 50. 40 95. 40 185. 40 
ODAC TA UP TAINICD <.cascccvecesveccksuacnsepnasstess H 2.70 5. 40 8.10 14.40 23. 40 41.40 50. 40 95.40 185. 40 
St. Boniface . H 14:50 3.00 6.00 14. 40 23. 40 41.40 50. 40 95.40 185.40 
ISQUKATE: mr cocestanctonccevsacncesendves céacetstesssvetapassnd H 2.70 5. 40 8.10 14.40 23.40 41.40 - - - 
PEG WP AS Wipnrausee isis vecestan senate cesgnenk=saasssnenene mc T: 4.05 6.75 11.70 25. 20 47.70 92.70 115.20 227.70 452.70 
Winnipeg” .....sseecse ehavoasestecssabecsecsdevnasdeiaass H&T 1.42 2.83 5. 68 14. 18 26.81 48.88 59.50 109. 80 188. 43 
Saskatchewan: 
MOOS ov JA Wok co dicassscsas teeter cectsarreeetce es 7 2.28 4.13 6. 44 pi Mer ies 41.25 64. 43 113.56 206. 26 340. 67 
North Battleford’? ose stecscescescssncenccess a 3.24 5.95 9.72 $1.32 51.84 80.73 140. 40 224.11 359.11 
Prince Albertiee . nAgbetee cco ah 3. 29 5.84 10.15 Shale 49.29 73.65 148. 42 205. 07 318. 37 
Ree pido) ee Sek cores cs. spevaasieececeleeseeeeeet 7 2.45 4.41 783 22,5) 39, 63 68.99 103. 24 149.71 235.33 
Saskatoon® ...... eae 48 3.18 5. 14 9.05 23.00 42.57 71.92 96. 39 169.77 316.55 
Swift Current® ............ cathe Vox exounexcsescesacte 2 4. 64 9.27 17.51 40.17 T3213 134.93 165. 83 320. 33 629. 33 
Wey DIED Sic, eee ese cos nececte aeuetvausacsssnsctearsvaee T 4.17 7.42 11.59 24.10 44.96 86. 67 107. 53 211.82 420.39 
Alberta: 
Calgary H rae | 4.75 9.50 21.85 33,25 52. 25 61.75 109. 25 204. 25 
Drumheller Je 3.00 5. 00 8.50 22.00 37.00 67. 00 102.00 177. 00 327.00 
RUCMAOMLON Seesacc-sattaas ogaeserencatstoseace sensseseeiese® T 1.90 3.80 Wipe} 17.10 28. 03 47.03 56. 53 104.03 199. 03 
Heth brid Pelee. .iics..soceacashcensedesonavcsenassteceucans T 3.15 5. 40 9.90 25. 65 39.15 61.65 90.90 147.15 259. 65 
IMBC COIS: Lcerececssacccotndeadsrapsodecessescatns'agneeasto™ H 4.86 9.36 14.85 31.05 58.05 112.05 139. 05 274.05 543. 87 
Medicine Hat 3) 2.00 4.00 7. 00 15.00 25.00 45.00 55. 00 105.00 205. 00 
British Columbia: 
Granbrook 25; ea, coho. eee ihonnnseactieees H 3.41 6. 56 9.71 19.16 34.91 66. 41 76.91 129.41 234. 41 
H 4.2012 6. 72 10. 29 33. 60 51.45 61.95 168. 00 257. 25 309. 75 
H 4. 2012 6.72 10. 29 33. 60 51.45 61.95 168. 00 2572-25 309.75 
H 2. 63 Saco 10. 50 24.15 43.58 69. 56 80. 06 132.56 237. 56 
New Westminster?! ......... PP secicarei ees H 2. 63 4. 52 7. 67 26. 25 43. 58 73.73 105. 00 181.78 331.40 
North Vancouver?! q..,.....cccscessessescssses re H 3.02 4.78 7.19 30.19 47.70 71.85 138.08 214.99 335.74 
Prince Rupert! H&T 4.20 8. 40 10. 35 42.00 84.00 103. 53 210. 00 420. 00 517. 65 
Traitt2. «ct H 2.84 5. 67 8.51 15. 59 27.41 51. 03 62.84 121.91 240. 03 
Vancouver #2 . H 2.42 3.99 6. 41 24.15 39.85 64.00 108. 68 176. 66 297. 41 
Wietoria tps ek. nae, cree ae H 2.42 4.83 9. 66 24.15 aoa 69. 04 84.00 158.81 241.50 
1 aes 
1. Bills include provincial sales tax of 3 p.c. 7. Bills include municipal tax of 5 p.c. 
2, Bills include provincial tax of 2 p.c. 8. Bills include provincial education and hospital tax of 3p.c. 
3. Bills include municipal tax of 2 p.c. 9. Bills include surcharge of 5 p.c. 
4. Bills include special tax of 1p.c. for educational purposes. 10. Bills include surcharge of 10 p.c. 
5. Bills include municipal tax of 25 cents. 11. Bills include provincial tax of 5 p.c. 
6. Bills include municipal tax of 1 p.c. 12, Minimum bill. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Power Service in Canada as at December 31, 1957 


aa ee NE as sa tad eugene 
Billed load 
5 Horse power 25 Horse power 50 Horse power 
Source 
Province and aie Hours use 
eae ene: Hydraulic “"H’’| 59 100 200 50 100 
Thermal “T"? | 200 50 100 200 
Kwh Consumption 
186 373, | 746 | (932 ] 1,864 3,728 1,864 3,728 7,457 
$ $ $ $ <1 te 7) ee ee $ 
Newfoundland!: 
Gis cho SE Ae eee ae ene es H&T 9, 53 14.21 18. 90 47. 70 71. 00 97.44 95. 40 142. 00 188. 89 
Prince Edward Island: 
RSMAROLLEUO WIE © tcscctacdtesnecsecexscascsstncesenst T 13.41 17.15 24,61 67. 10 85.74 123. 02 134. 20 171.48 246, 06 
SUAS Ga Se eee ia ee eR eer Be 11. 66 19. 15 37. 80 47. 10 68.42 124, 34 68. 42 124, 34 236.21 
Nova Scotia: 
AOE Se a eee See EA a5 10.58 16. 19 26.40 52.96 80.92 131.93 105.92 161.84 263. 88 
PRIS WAUEE vaccnsacesss cs sexecsscesyescasstscssatvares H 9,32 13.06 16.79 46.60 65. 24 83. 88 93.20 130. 48 167.77 
GIRO BAY ce nsceseene be iy 7.93 12.14 18.68 39.72 60. 69 93.37 79.45 121.38 186. 74 
Halifax and Dartmouth, ........-c.cece-scer-cece H&T 8. 26 11.53 16. 83 41.31 57.62 84.11 82.62 115, 24 168, 21 
ISP CIOS ee ee aS ees H&T 6. 54 9.35 14, 33 32.73 46.71 71. 62 65.46 93.42 143.21 
News Watt OK LORD oy .5.ccccicedscasnscroestusvantteivses KE 8. 63 12.93 19.65 43.19 64. 62 98. 24 86.37 129. 24 196. 48 
PRO LO a a os tone ccre iccaycanscaseaeaeuclsicees H 1.47 (1:22 16. 82 37. 39 56.03 84.05 74.78 112. 06 168.11 
Springhil) cease A ee eee T 10. 58 16.19 26. 40 52. 96 80.92 131.93 105. 92 161.84 263,88 
SiC? Sates eee ee T 8.34 12.54 18.89 41.72 62. 69 94.44 83.44 125. 38 188.89 
Th Speier eee en 7 6.14 13.18 14.71 SH EvAl 47.33 73.52 64,21 94, 64 147.04 
Windsor .... H&T 8. 26 11,53 16,83 41.31 57.62 84. 11 82. 62 115. 24 168.21 
Yarmouth H&T 8. 40 13. 08 19.94 42. 05 65.35 99. 67 84. 10 130.70 199. 36 
New Brunswick: 
Bathurst ..... ‘ H&T 10. 36 14.14 19.17 51. 86 70. 73 95. 90 103.72 141.46 191. 80 
Gap ell GON ta aierak ec nee caresccs eee H&T 9.53 12.36 14. 61 47.67 61. 78 73.03 50. 33 123. 56 146. 16 
mn Eha nue we ese le Rasta, H&T 10. 36 14.14 19.17 51. 86 10.73 95.90 103. 72 141.46 191. 80 
HBR TRUTHS EON e.eceeeasckesantersessutsatedssecsseetee H&T 7. 30 10.05 13470 36.54 50. 24 68.51 73.09 100. 49 137.03 
ERGO CSG LPs pes poe ah ee oe H&T 14. 30 22.92 35.38 60. 96 88.92 127. 56 113.92 152.56 227. 14 
Moncton ..... eer 10.30 18. 19 27,78 32. 15 54.05 97.86 54.05 97.86 185. 49 
Saint John H&T 10. 30 14.00 19.03 30. 50 43. 06 68. 24 60.49 86.15 136. 49 
SEM SLED Seiten. te utereracissisrectrees H&T 11.16 20.92 33.38 38. 96 58. 28 95.56 58. 28 95.56 170. 14 
Sic kipt homme secese tne Seen, eee te Al, 10. 58 16. 19 26. 40 52.96 80.92 131.93 105.92 161. 84 263. 88 
ity Rtas oe San H&T 5.95 11.94 23.87 29.82 59. 65 119. 30 59. 65 119. 30 238.62 
WOOGSEOCK arte: cacti tac ce eer one, H 8. 44 15,92 29.38 34.96 61.60 108. 20 61. 60 108. 20 201.42 
Quebec: 
FAG LGUVIRL Gar ee ee once aaa ce Rescate H 10. 37 12, 29 14.03 46.75 56.19 64.82 93.50 112.62 129.86 
Cap de la Madeleine?’ 3) 4 wu H 9.16 11.27 13. 19 45.83 56. 33 65.92 91.65 112.65 131.84 
FEM CONT Cleats ot ee H 7.13 9.11 10, 29 35. 42 45, 22 51.11 69.79 89.37 101.13 
CLS EN LON 0) ZO ie ea ie a H 8.86 10. 83 130-25 44.35 54, 12 66.37 = - - 
Cookshire? . H 10. 37 12.29 14,03 46.75 56. 19 64. 82 93.50 112.62 129.86 
BARI Gi cuee Ne ster ath Se H 10. 37 12. 29 14.03 46.75 56.19 64.82 93. 50 112. 62 129. 86 
SEAM DY Be) ert tae eats H 10. 68 12.65 14.45 48.13 57.84 66.74 96. 26 115.93 133. 68 
TEICSUID ie coli. ace a ane pe erro Pet fe H 7.15 8. 88 10. 02 35.79 44,34 49,99 71.56 88.69 100. 00 
PIOUROULO Samoa ae 2 ., hes ceuoss ie eisoeataSpccacas H 8. 72 10. 61 12.51 41, 24 50.70 60. 15 82. 48 101, 38 120. 28 
Jonquiere?: 3 4 H 4.9711 8.8911] 46.721} 16.2811} 922.7424 42.3011} 29,4011/ 42.3011} 81,4711 
TSE DY OT YS es epee es pa orem eer Perse H 8.90 10.95 12.82 44,52 54.72 64.04 89.03 109.43 128. 08 
RNC LISTS prorat ee reer eee H 8. 38 10, 26 11.59 41.91 51. 23 57.93 83. 82 102.43 115.89 
Mee Anitic aero ans 2 St oe ort dcscasice H 12. 76 17. 30 Dao? 64. 24 86.51 106. 08 127. 68 173.02 POO! 
MIGHT G Alu th ik a ecucnaceaccapiesaliereasinctens H 8.02 9.40 11.35 40. 14 46.99 56.77 80. 27 93. 98 113.55 
INorandager ca... trave ier etiae H 7.95 9.93 12. 48 39.76 49.62 62.37 79.52 99. 23 124.74 
Quebec nti Mars ok ist betes H 8.38 10. 26 11.59 41.91 51. 23 57.93 83, 82 102. 43 115. 89 
IUINCUSK cei see eee te eee H&T T1501 13.37 15.47 55.61 66.83 771. 33 fii 22 133. 65 154. 66 


See footnotes page 15. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Power Service in Canada as at December 31, 1957 — Continued 


(ED, 


Billed load 
5 Horse power 25 Horse power 50 Horse power 
Source : 
Province and oe Hourssuse 
municipality Hydraulic “HW”? es ae GeO Pe i= 
Thermal” | {100 | 200 50 100 | 200 
Kwh Consumption 
186 | 373 146 932 1,864 3,728 1,864 3,728 7,457 
i. ee $ $ $ $ $ $ $ $ 
Quebec — concluded: 
Riviere duiMioupe’ °” sate. H&T 5. 25 7.84 15.67 |. 26.25 39. 15 78.29 52. 50 78. 29 156. 60 
EVOULVON © fac ere tee accesso escne hee estee ce H 7.95 9.93 12. 48 39.76 49.62 62.37 79.52 99.23 124, 74 
Ste, Agathe des Monts?» 3) 4 Wow. H 8.77 10. 67 12.00 43. 87 53. 32 60, 04 87.73 106. 63 120.09 
SiHyacinthe st 2 ..te.teessccsc.cstieeee H 10.72 12. 66 14. 42 47.46 56. 99 65.71 94, 67 113.97 131.38 
St. Jerome?’ 3, 4 .. H 8.77 10. 67 12.02 43.87 53.32 60.04 87. 73 106. 63 120.09 
St. Johns2. 4, 6 H 10.57 12.53 14,31 47, 67 57. 29 66. 10 95.34 114. 82 132.44 
Shawinigan Walle ~)..u +e asthe H 8.90 10.95 12.82 44,52 54.72 64.04 89.03 109. 43 128.08 
UCIBTOOK G2 % n= ceextnt cca enc cee H 12. 73* 12. 73* 12.73*| 58. 57* 58.57* 58.57") d1taie* |) ds") twos 
Or le eat ia parece Mh a aeasae tects H 9.16 P1227 13. 19 45, 83 56.33 65.92 91.65 112. 65 131.84 
Thetford Mines?’ 3 4. ’ H 9.16 OT 13.19 45. 83 56. 33 65.92 91.65 112.65 131. 84 
RBROE RAVersei 0 escent ee ees H 9.16 1. 27 13.19 45. 83 56. 33 65.92 91.65 112.65 | 131.84 
SES IM st OT cen sete vee coat ee ee ee H 7.95 9.93 12.48 39.76 49.62 62.37 19.52 99.23 124. 74 
VETER TAT Vy be aan ee GE Re H 8.90 10.95 12.82 44,52 54.72 64.04 89.03 109. 43 128. 08 
Westmount chow acc ss= Necteasevesicassactataccees H 4,77 8.55 15.94 42. 89 54.37 66. 83 66.21 108.82 133. 66 
Ontario: 

AVON ATION A eet oe ans tes cient ovebas weasdeieooven H 8. 39 10. 92 12.01 41,96 54.54 60. 08 83.94 109. 09 120. 16 
Barrie ....... : H 5.70 Oe 8.05 28.52 36.07 40.27 57.06 72, 16 80.55 @ 
Belleville H&T 5. 53 6.88 isk 27, 69 34, 41 38. 60 55. 38 68. 80 77.18 
Brantford | H 6.37 7. 88 8. 88 31.89 39.44 44.47 63.77 78.87 88.94 | 
TOCK WAIT © Stace sa5 es cas ets couca tee erewea eee ces H 6. 36 7, 88 8. 87 31, 88 39.43 44, 49 63.76 78. 88 88.95 
Chatham H 7.90 10. 09 11.43 39.46 50. 37 57.09 78.89 100. 71 114.15 
Cornwall ; H 15, 50* 15. 50* 15. 50* 49.41 73. 64 95.09 98, 82 147, 29 190.19 
Fort William H 5.70 We 22 8.06 28. 53 36.08 40. 28 57.06 72. 16 80.56 
(O(N (3, RR = My S ENEE R= Ber, Pa RR H 8. 29 9.97 10.96 35.14 43.52 48.56 68.70 85. 47 95.54 
Goderich H 9.39 12, 59 13.72 46.99 62.94 68. 50 93.95 124,92 135.99 
Ge NF --ccce esse i weasel H 5.87 Wert 8.72 29.36 38.58 43.61 58. 72 Te lt 87.24 
Hamilton H 5.67 m7 8.51 28.57 36. 10 42,84 57.06 72.16 85.00 | 
GOT a yatta ttc. cee a ee H 10,05 12. 29 14.15 49.18 60. 36 69.68 96.10 118. 47 137. 11 
MANGSEOM < 2k Pt. tate t Meese tennant H&T 6.37 7. 88 8. 88 31.89 39.44 44.47 63.77 78.88 88.95 
Kirkland Li@ke wen scccsscscbescchaetessasanexoneureas H 5.22 8.96 12. 69 20. 14 38.78 57.42 87, 28 124.56 161.85 | 
Reltchener sfants8h,.cccessesaeee eee H 7.55 9.89 10.91 37.75 49.49 54,52 75.49 98. 98 109.05 
Lindsay H 6. 88 8.89 9.89 34.40 44,46 49.49 68, 80 88.94 99.01 
London H 6.37 7.88 8.89 31. 89 39.45 44, 48 63.77 78. 88 88.95 
Midland H 5.03 6.71 8.39 25.16 33.55 41.94 50. 33 67.10 83. 88 
New Toronto... H 5.70 8.06 9.73 28.52 40.27 48.65 57.04 80.52 97.30 
Niagara Mall suas oscar ee H 3.06 4.98 8.33 29.37 41.95 50.35 58.73 83.90 100. 70 
INGREHUB AY: -.c:steaeemeconkescoces er teeast weer H 1,55 9. 90 10.90 37.76 49.50 54,53 75.51 99.00 109.06 
OSS VU i: See AE Cras eB dB H 5.70 Te 28 8.22 28.52 36.07 41.10 57.04 72.14 82.21 
OSHA WE toca siipeuccs reheat cease etna H 5. 36 7. 39 9.06 26. 84 36.91 45.30 53. 68 73.82 90. 59 
PETA ETE 5 aR Np BN = a PS H 5.70 8.06 9.73 28. 52 40. 27 48.65 57.04 80.52 97.30 
OWEN SOUNG ee orto cour caeien H 5.87 To 12 8.72 29,37 38.59 43.62 58.73 TTo18 87. 26 
ESTAS a ey a ees « ee ae H 8.90 11. 14 12.37 44, 68 55.86 62.01 89.50 111.87 124, 18 
BP OLETH OFOUSH or.ss0csscscives alta ae erences H 6.37 7. 88 8. 88 31.89 39.44 44,47 63.77 78.87 88. 94 
ONbLAGEDURE. case ate rces eye eee a H 5.70 Tene 8.06 28.53 36.08 40. 28 57. 06 72.16 80.55 
Sta CAtnarine sues occas ketene cnt creeps H Te 1d 9,34 10.35 36. 13 47.06 52.07 72.16 93.98 104.07 
SEU DOMAS wate ean aecn cast cre eee H 6.71 8.40 9.40 33.56 41.95 46.98 67.12 83.90 93.97 
Sarnia H 6. 20 9.06 10.75 31.04 45.31 53.70 62.09 90. 61 107.41 
Sault Ste. Marie H 5,23 6.35 6.91 26. 18 31.78 34.57 52.37 63. 55 69.14 
SIIbhSUR All shoe tte eterna es H 5.87 Gee 8.55 29.36 38.58 42.78 58.72 rhe ite 85.55 


* Minimum bill. 
See footnotes page 15. 


BS [se 


TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Power Service in Canada as at December 31, 1957 — Concluded 


Billed load 
5 Horse power 25 Horse power | 50 Horse power 
Province and ivers wee 
oo 50 [ 100 i) 200 i 50 Ie 100 200 50 100 200 
Thermal ‘‘T”’ 
Kwh Consumption 
186 373 ae 7146 | 932 1,864 | 3,728 1,864 3,728 7,457 
tp $ $ $ $ i es $ $ $ 
Ontario — concluded: 
RRTRRUEOOPER cet eS Sa ccs pikes coud casas dieses aseiaes H 6. 88 8.89 9.90 34.40 44.47 49.50 68. 80 88, 94 99. 01 
H 7.88 10. 08 11,20 39.44 50.35 55. 90 78. 88 100.69 111.79 
H 5.22 8. 96 12.69 20. 14 38.78 57.42 87. 28 124. 56 161. 85 
H&T eee. 9,51 10.79 36.02 47.73 54.10 72.16 95. 66 108. 43 
H&T 5. 87 1.72 8.56 29. 37 38.59 42.79 58.73 77.18 85.58 
H 7.57 9.93 10. 93 37.77 49,52 54.55 15.55 99. 04 109.10 
H 7.21 9.39 10.39 36. 07 46.97 52. 01 72,14 93.95 104. 02 
H&T 6.37 9.40 11. 08 31. 89 46.98 55.37 63.77 93.96 110.75 
H 6. 05 8.74 10.41 30, 21 43.63 52.05 60.39 87, 24 104, 01 
Manitoba: 
TUTTE 2 ee ar Pe oe Oo H 6. 94 8.62 11. 98 34. 60 42. 98 59.76 69.43 86.20 119. 76 
MPP VRPIRAN tere cee oN acca syebaane geo vanadecsstaaiveer H 6.94 8.62 11. 98 34.60 42.98 59.76 69. 43 86. 20 119.76 
| PMIAN Alri onc tA Soca gchssitdasa ten versnnauccsdseen H 6. 94 8.62 11. 98 34.60 42.98 59. 76 69.43 86.20 119.76 
| BPOrace 3A. PIAITIC .acci.ccsscsesaccvonceovceveovsve H 6. 94 8.62 11. 98 34.60 42.98 59.76 69. 43 86.20 119. 76 
| BPE CES o drepasaiciecasskoassucapsedacewadekvonssane H 5.58 9.79 15.33 27. 96 48.93 76.62 55. 92 97. 07 146.91 
Selkirk ......... H ue 9.58 vis aS Sh SHE AL 45.60 62.38 71. 93 88.70 120.61 
BEAN BEE wae ets eee osc cpuge aves esaiaguduyneuenyaass yi 9,72 17.48 30.91 48.69 87.35 139.01 87. 64 157. 24 262.61 
Winnipeg’ dcatbucdieuis Th disiniehnssnicshtvaacucsnbandien H&T 5.27 8.25 14, 45 26,41 46,22 12.36 52. 81 91.69 138.77 
st 7.05 11. 26 16.33 35. 29 56.29 81,56 70. 58 112. 27 162.81 
ile 7.12 11.55 17. 42 38. 81 67.49 101. 24 718. 29 139.48 216.68 
sig 7.85 15.05 28.08 39. 33 65.76 106.77 17.39 120. 52 202.55 
if 9. 04 15. 25 27.66 43. 34 70,22 111.68 82.10 123. 56 186. 20 
3 9.44 14,91 25. 54 40, 34 54.59 81.15 63. 54 91.79 144, 93 
fi 9.30 18.65 37.30 46.60 93.20 179. 12 93, 20 £79.32 313.71 
sty 10. 39 14.44 21.15 52. 00 72.13 105. 68 104. 00 144, 25 211.37 
H 4.75 5. 97 10.21 23.75 29.80 51.05 47.50 59.60 102.11 
bg 8. 08 13.67 24.88 40.46 68.42 124. 34 80. 92 136, 84 248.71 
si 4.49 6.63 10. 65 22.09 31.83 49.67 43.70 61.54 94.63 
BBOUDOLIG Oooo so cite sv ncesevavevaniéeisnpncsennveansies’ Ai 7.83 12, 23 20.61 29.30 46.38 19. 93 52.01 85. 56 152. 68 
GE oO IO es Oe oe oe a H 10. 87 17.73 28.05 43.06 68, 23 118.56 105. 73 156. 06 256.74 
BREN AG peo acceuacestrseancaveckincesneaseeek sy 7.79 10.60 14, 96 38.98 52. 96 714.78 17. 96 105, 92 149.57 
| British Columbia: 
RIARDTOOK So pet ics ree icc hessiscves H 9.53 15.43 2.17 33.03 62.39 102. 96 100. 23 124.70 144.27 
H 9. 08 12.18 15.33 44.42 59.28 14,25 
H 9.08 12.18 15. 33 44.42 59. 28 74.25 
H 6. 84 12.40 18.61 21.2 47.57 78.59 
H 9.77 17.67 27.46 24.47 48.93 97.86 
H aM if LG 27.46 24.47 48.93 97.86 
Daanpeanniraceentdigss aes penhge ail aes H&T 8, 20 16.45 19.35 41.10 82. 20 96.68 
beeen sreseavks H 4.46 7.18 12525 19.69 22.82 40.43 
Vancouver !° H 6. 84 13521 21.75 24.47 48, 93 97. 86 
“ALR ead a ee a eng Oe H 9.77 Ou 27.46 32. 34 56.81 105. val 
jt Sis Secs, ear 


1, Power used in manufacturing exempt from sales tax of 3 p.c. 
2. Bills include provincial tax of 2 p.c. 

3. Bills include municipal tax of 2 p.c. 

4. Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 
5. Bills include municipal tax of 25 cents. 

6. Bills include municipal tax of 1 p.c. 


as 


FSpes 


Bills include municipal tax of 5 p.c. 


. Bills include surcharge of 5 p.c. 
. Bills include surcharge of 10 p.c. 


Bills include provincial tax of 5 p.c. 


. Revised. 
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ELECTRICITY BILLS FOR DOMESTIC, COMMERCIAL 
) AND SMALL POWER SERVICE 


1958 


This report is based on rate tables supplied by 
the principal power companies and distributing sys- 
tems in the country. It consists of the cost of de- 
finite quantities of electricity for specific uses and 
an annual index of electricity bills for domestic 
service. The monthly bills are computed to show 
the actual cost to consumers in the 13] municipal- 
ities covered by the report when selected quantities 
are used for specific purposes. The cost to the 
consumers includes not only the amounts accruing 
to the distributor, but also all federal, provincial 
and municipal taxes on such purchases. Discounts 
for prompt payment have been deducted from gross 
bills wherever granted. 


Monthly bills can not be used to obtain the 
average cost of electricity consumed in any one 
municipality or to compare municipalities as to cost 
of electricity, except in a very general way. The 
unit cost or cost per kilowatt hour of electric energy 
normally varies according to the nature of the use 
and the magnitude of the consumption; and, because 
these factors vary so greatly as between types of 
user and between municipalities, an average cost 
for all electricity consumed in any municipality is 
of little value unless the nature of the uses and 
amount of consumption for each use is known. Fur- 
ther, industrial power costs vary as to whether the 
power used is primary or secondary (off-peak or 
interruptable power taken when available). Other 
important factors in determining costs of electricity 
are the relationship between the capacity of a 
system to produce and distribute electricity and 
the total consumption, and between the average 
rate of consumption per day and at different times 
of the day, and during the year. Because of the 
difficulty of giving proper weight to these many 
factors, the Bureau of Statistics has not attempted 


Municipality 


OrMW ALE, (Ont. FE ecctecieecenssucexvs-actavous avvevscenesseresenaces 0. 74 
Sault Ste Marie A Ont. ar. nie.. sty. cet sees On75* 
Belleville Ones haxses-.cpewssy.. 24ers. tea eae cae Onyp? 
ferentony Ont 5.:seganceese such ett A conde Bk nese Fees O35? 
OGG a Wie! Ob orec ercares «.caseogiesh obbgaets »x+ Ain sateaeeSossgreh times <s 1.05 


Lowest Monthly Bills for Domestic Service, 1958' 


to show average costs or to compare costs between 
municipalities, For these purposes the report should 
be used with the utmost caution. 


Any attempt to determine which municipality in 
Canada enjoys the lowest cost of electricity might 
be difficult for reasons mentioned above. From the 
selected list of municipalities, which comprise this 
report, those having the lowest bills for selected 
quantities and uses are shown in the following ta- 
bles, the lowest bill in each case being in italics. 


While the domestic service bills will probably 
show the average for most municipalities, it is 
probable that with larger loads and consumptions 
for commercial use and for power, other municipal- 
ities would have smaller bills. The fact that no one 
municipality had the smallest bill for all types of 
consumption in the three classes of service indi- 
cates that caution should be exercised when making 
comparisons as between municipalities. 


There is a possibility that some municipalities 
from which bills have not been collected may have 
as low or lower bills than those shown in the tables 
below, and consequently there is no certainty that 
these bills are the lowest of any municipality in 
Canada. Of the towns and cities shown, Jonquiére 
operates its own municipal hydro-electric plant and 
distribution system. Sault Ste. Marie operates its 
own municipal distribution system, buying power 
from a commercial hydro-electric plant. Belleville, 
Kingston, Ottawa, Niagara Falls, Trenton, Windsor 
and Westmount own and operate their own municipal 
distribution systems, buying power from the provin- 
cial hydro-electric systems. Commercial hydro- 
electric systems serve Cornwall, Ont. and Trail, 
Bice 


Monthly consumption — kwh. 


dollars 


1.78 2.18 anon 
0. 81 TEM Gi 1.89 
0.97 1. 26 I, 84 
0.97 1. 26 1. 84 


1 Lowest bill is shown in italics. 
? Minimum bill. 


Be es 


Lowest Monthly Bills for Commercial Service, 1958' 


a ee gah a ; 
Billed load 
He 1 kw. 10 kw. 50 kw. 
Municipalit ta 
ies Le 50 100 200 | 50 100 200 | 50 | 100 | 200 


Hours use 
Monthly consumption — kwh. 
1 50 | 100 | 200 1,000 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 


dollars 


KingstonjvOnt;). ssntists.scsecteensesar rate 18. 00 130. 50 
WIndSOry ONUy Setsuvsectievevstesess.stecaes scdeens 27. 00 171. 00 
Saulvste- Marley Ont s w.scrcer-sseseeecsse= 17. 40 147. 00 
Belleville; Ones fe.ccescsssectescectwessecaceccrs 18.90 L250 
FERONtON ; OMe ceseceng sreestiesecaseehs ast capeseacee. 18.90 121.050 
WeStmount a Que.bi recive. pasos scene apes 21.07 162. 82 


1 Lowest bill is shown in italics. 


Lowest Monthly Bills for Small Power Service, 1958! 


Billed load 


5 hp. [ 25 hp. 50 hp. 
Hours use 
Municipality 
50 lh 100 l 200 ‘e 50 | 100 | 200 50 100 200 
Monthly consumption — kwh. 
186 373 | 746 | 932 | 1,864 Spas: 1,864 3,728 7,457 
dollars 

Niegara- Pia lls s.Onta ai stsns coset» 3. 06 4. 98 8o35 29.37 41,95 50. 35 58. 73 83.90 | 100. 70 
Sanlt.Stew Marie, Ont sane. eer 5.28 6.35 6. 91 26.18 31. 78 34500 | banat 
JONAUISTE MQUC Hee ee 4.97 8. 89 16772 16.28 | 22.74 | 42.30 29, 40 
ET ALIOU EB Oy. oscemta cies aticccs aaveenerweterecesce 4.46 th As} 12725 19.69 22. 82 40. 43 39.38 


1 Lowest bill is shown in italics. 


Domestic services include delivery of electric- 
ity to private residences for lighting, refrigeration, 
cooking, water heating and the operation of various 
electrical appliances. Commercial service includes 
delivery of electricity to stores, offices, factories, 
etc., mainly for lighting purposes. Outdoor sign 
lighting is generally in a separate category and 
the rates are different from those for commercial 
services. Street lighting is also in a separate class. 
Power service includes the delivery of electricity 
for the operation of electric motors. 


The purpose of this presentation is to provide 
data for comparative purposes on the cost of 
electric services in Canada. Because of the various 
methods of computing costs it was necessary to 
select some arbitrary conditions, especially for the 
fixed charges, and use the same basic conditions 


in each municipality. In the large majority of muni- 
cipalities the use of these arbitrary conditions was 
not necessary, the rates containing a fixed charge 
and a block rate for all consumptions irrespective 
of appliances. 


Consumptions of 500 and 1,000 kilowatt hours 
include electricity used for water heating. Except 
where the entire water heater load was on a flat 
rate basis, metered rates were used in working out 
these bills. For a few municipalities, where all 
water heating is on a flat rate basis, an arbitrary 
division was made between water heating and the 
metered services. A 500 kwh. consumption was 
divided to include a metered consumption of 250 
kwh. plus an assumed 250 kwh. consumed by a 
500 watt heater. A consumption of 1,000 kwh. was 


divided between 400 kwh. metered and 600 kwh. 
consumption assumed for a heater of 1,000 watts. 
To show the effect of flat rate water heaters, a bill 
for 1,000 kwh. including a water heater of 1,000 
watts has been shown for all municipalities where 
such heaters are in general use. 


The consumption for cooking varies greatly 
even between customers in the same municipality 
and, where the unit costs vary in different muni- 
cipalities, the consumption for cooking tends to 
vary inversely with unit costs. Consequently, a 
cooking consumption which may be fairly representa- 
tive for the majority of consumers in one munici- 
pality may be too large or too small for those in 
another municipality. This is also true of water 
heaters and other appliances, the consumption being 
governed largely by the unit price. Where service 
charges are based on two-wire or three-wire service, 
the higher charge was used only in calculating the 
bills for 300, 500 and 1,000 kilowatt hours. 


Provincial taxes are in effect in Newfoundland 
(3 p.c.), Quebec (2 p.c.) and Saskatchewan (3 p.c.). 
In British Columbia a sales tax of 3 p.c. was 
imposed on August 1, 1948, and subsequently in- 
creased to 5 p.c. on April 1, 1954. In the province 
of Quebec many municipalities also impose a 
municipal sales tax. In 1949 Montreal and environs 
added a 1 p.c. education tax which has since been 
extended to many other municipalities throughout 
the province. In 1958 this education tax was raised 
to 2 p.c. in Montreal, Quebec and Lévis. All such 
taxes are included in the bills and the tables show 
where the provincial and municipal taxes apply. 


The loads for which commercial and power 
bills were computed were the billed loads. In some 
municipalities the billed load was a percentage 
of the connected load. In other municipalities it 
was the peak reached over a period, often 30 
minutes, and had no direct relation to the connected 
load. In still other municipalities it was the con- 
nected load. A consumption of 200 hours per month 
would mean 100 per cent use of the load, for an 


average of 8 hours per day for 25 days; and 100 
hours use would mean 50 per cent use of the load 
for the same time. If the billed load were less.than 
the connected load, the time or percentage use of 
the connected load would be correspondingly re- 
duced to produce the same result and the same 
consumption of electricity. In all cases the bills 
were computed for the consumption in kilowatt 
hours shown in the tables at rates in effect on 
December 31, 1958. 


In practically all cases commercial and power 
bills were computed for unrestricted 24-hour service. 
A service restricted to 10 hours, from 7 a.m. to 
6 p.m., is sold at a lower rate than the unrestricted 
24-hour service in many municipalities. No penalty 
was included for low power factors and no allow- 
ances were made for customers’ guarantee deposits 
with the distributor, or other miscellaneous factors 
which enter into the billing practice in some 
municipalities. 


In the column headed, ‘‘Source of power’’, the 
letters ‘‘H’’ for hydraulic or water power and ‘‘T”’ 
for thermal, i.e., for fuel or steam, gas or oil 
engines, indicate the nature of the power used by 
the generating plant to produce the electricity sold 
in each municipality. In some cases hydro-electric 
plants have auxiliary or stand-by thermal engines 
used for peak loads or in emergencies. Such plants 
are Classed as hydraulic. 


The annual index is for the cost of electricity 
to consumers for domestic or residential use only 
and is not an index of the cost of power for indus- 
trial or other purposes. In the 1956 report the index 
was revised from a 1935-39 to a 1949 base. The in- 
dex, by provinces, was produced by computing 
changes in the bills for typical monthly consump- 
tions in each of the 131 municipalities, weighted by 
the annual revenue received by power distributors 
in the year 1949. Weighted municipal indexes were 
combined to produce provincial indexes on the 
new base. 


Annual Index! of Electricity Bills for Domestic Service, by Province, 1950-1958 


(1949 = 100) 
Province 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
7 ae Pimiaei ol saiieat Ger 

Newfoundland aria: scegcancehtecserssns oes rss oh 100.0] 100.0] 100.0] 100.0] 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 
Prince Hdward Island: ....0...-....s.:ss0-00s 100.0] 109.0] 109.0} 109.0] 109.0 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 
INOWASCOLLGS eee «eee ssacsesrseuccsetesancscnseeceee il eGhieelt4) Sa Vidas |) 4 Sa tase S48) ae Was | elo 
ING WAISEUNS WAC Kear ce ceeee sss ccsanevent snus tondhwens 103.1 103.4 | 103.4] 103.4] 103.4 | 103.4 | 103.6 | 103.6 | 103.6 
QCD EC Treo. srreec teresa aro new cesasesesesaenisiaan 100.3), 100:4 |) 100.4) 100%2) | 100) 9) |), 10L. 0 |) 1Ol30)} Ho0rs | Lotra 
ORUATIO eeeateeeacceecccenvaccssercsechsocearssatoors Lee SORT OLlioleor lol GO lets Om L380; onlet30.. 112959 
MATIV ODA waren aarti neaeaanasersttictessvsavaescrscss 9953 99.3 99.3 99. 2 OoR2 hs), 2 990 98. 4 98. 3 
SASKALCIO WAN Ss vscsvecssreeteetadeneictesesntis LOL, Os SeLOL-O8 |) 100872) 1005 73) FL 0087, eal 96.5 96.5 96.1 
PAID ORUG saris nite ton tee cecen er seen ee costener aod 100.0} 100.0] 105.4] 105.4] 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 107.2 
BritisheC QuiImbi a wee ster 1.4.0 tse ssee 100) 2) elt 5260)) 127.60) lee OumelsOncaielsO. 2.) 3053) |) 30.3 - | 143%5 

CANA Be rey ag ator atecsncimacasonsonasesnssss> 106.1| 108.3 | 110.7 | 115.7] 116.3 | 116.3 | 115.8 | 115.4) 117.5 


1 Based on electricity rates in effect December 31 each year. 


etre 


Only three provincial indexes remained un- 
changed at the end of 1958: Newfoundland, Prince 
Edward Island and New Brunswick. Reductions in 
domestic service rates in Alexandria, Goderich, 
Guelph and Lindsay resulted in a drop in Ontario’s 
index to 129.9 from 130.1 in the previous year. A 
reduction in rates at The Pas was reflected in the 
Manitoba index, off by one-tenth of a point. Saskat- 
chewan also registered a small drop to 96.1 from 
96.5 due to a rate reduction in Swift Current. 
Counteracting these reductions, however, were in- 
creases in four provinces. The Nova Scotia index 
rose to 121.5 from 114.3 in 1957. Although rates in 
Truro were reduced, increases were reported for 
Halifax, Dartmouth, New Glasgow and Windsor. In 
Quebec a reduction in Riviére du Loup was offset 
by the additional 1 p.c. tax added in Montreal, Lévis 
and Quebec which raised the provincial index to 
101.4 from 100.8. Due to an increase in Edmonton 
rates, the index for Alberta rose to 107.2 from 105.4, 
while in British Columbia increases in Vancouver, 
North Vancouver, Victoria and Prince Rupert raised 
the index to 143.5 from 130.3. These increases more 
than offset the reductions and the index for Canada 
rose to 117.5 at the end of 1958 from 115.4 a year 
earlier. 


Rate changes were also reflected in the bills 
for commercial and power services. In Nova Scotia 
rates for these services were reduced in Truro but 
increased in Halifax, Dartmouth and Windsor. Power 
rates in New Glasgow were increased but a revision 
in commercial rates reduced the cost to the large 
consumer while increasing the bills for smaller 
consumptions. Riviere du Loup, the only munici- 


pality in Quebec to report a rate change during 1958, 
reported a reduction in commercial service rates. 
The increased bills for Montreal, Lévis and Quebec 
in all services were due to the increase of 1 p.c. in | 
the tax for educational purposes. In Ontario rates 
for both commercial and power services were re- 
duced in Goderich while in Alexandria rates for 
power were reduced but rates for commercial serv- 
ices were increased. In Guelph and Lindsay, bills 
for commercial services show some reductions, 
more particularly for the large consumptions, while 
the power bills show reductions in the lower cate- 
gories but increases in all over 100 hours use of 
load. Few changes were reported from the Prairie 
Provinces. Rates for all services were reduced in 
The Pas, Manitoba. In Regina, revised rates prod- 
uced lower bills for power and for all commercial 
consumptions under 5000 kwh. Bills for higher 
consumptions showed increases. Commercial bills 
for Swift Current were reduced while power bills 
showed increases ‘in the lower categories with re- 
ductions for higher consumptions. 


In Alberta, the City of Edmonton reported in- 
creased rates for both commercial and power 
services. In British Columbia rate changes were 
reported for Vancouver, Victoria, North Vancouver, 
New Westminster and Prince Rupert. Power bills 
for all five municipalities showed increases, and 
bills for commercial service with a few exceptions 
also moved upward. In Prince Rupert bills for com- 
mercial service show reductions for all over 50 
hours use of load and in Victoria bills for 2500 kwh. 
and under were reduced. 


May 5, 1959. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31,1958 


See footnotes page 9. 


Rates TSE es. Widghtin eg, [Ne ae rere ins hers ; 
Number |Average and appli- ee” Using 
Province and Sek Population store gieced Minimum Sairece: nee Hon and Metered rates flat rate 
pee 3 ; kin water 
municipality Hydraulic nips held 1956 service | sump- at eration cece Beaten 
Thermal ‘‘T’’ custom- tion Miles 
ers 1958 | 1958 Monthly consumptions in kilowatt hours 
£8 7 1 
4 25 60 jis 100 | 180 I 300 500 1,000 1,000? 
kwh, dollars 
Newfoundland: 
SSUMOD IS F coe Seiuesccktanchnines H&T 57, 078 13, 894 377 1.04 a 2. 22 3. 05 4.71 6, 31 8.37 13. 52 - 
Prince Edward Island: 
Charlottetown) s..s6s: fibers cL 16, 707 4,700 176 2. 00 2.15 3, 20 4. 40 6. 80 9. 40 13. 40 23. 40 - 
SHUM RS IGG). Silcc. ches -teacessvecnes vi T, 242 1,774 124 1.00 | 2.50 | 4.40] 5.60] 8.00 11.60 17. 60 33. 60 - 
Nova Scotia: 
Amherst ... at 10, 301 5, 618 165 12508) 2. On|) 3, 53) 4.655) 6.26 9. 04 12. 84 22.34 | 16.94 
Brid CEWALtET .......cccccerersesterers H 4, 445 1, 926 251 1.25 1..25 1.95 2.75 4. 35 6.25 8.25 13.25 - 
TACO BAYER idk ncansuncvesanttacens ily 24, 416 5, 263 149 1.00 1. 28 2. 13 2. 93 4. 53 Te 25 9, 25 14, 25 _ 
Halifax —Dartmouth ............ H&T 114,394 | 42, 650° 323 25 008h, 2. 00g) atte! BaBOel Gal 7.90 10. 30 16. 30 - 
NGW GIAS BOW <ccccssssissisarcceses H&T 9, 998 8, 868 177 1.50 1, 50 2.07 2.95 4.71 7.35 10. 75 19. 25 - 
New Waterford ......sssccccccessene ¥ 10, 381 2, 160 155 1,168 1. 53 2. 45 3.37 5. 21 1.97 9.99 17. 12 - 
PIGLOU. bana cdtiayetvssceatoistbvsdacsncs H 4, 564 1, 082 159 1.000; 1.05.4) 1..80°|} 2.60 | 4.20 6.60 10. 60 20. 60 - 
Springhill ........... ly 7, 348 2, 966° 105 1.50 | 2.00] 3.53 | 4.65] 6.26 9. 04 12. 84 22. 34 _ 
Sydney ... ile 32, 162 7, 383 255 Lo kOg) 1.296 2.16. |63..20) | 5400 Wait. 9.75 16. 80 _ 
Truro iy 12, 250 4, 764 267 1. 00 1. 33 Qe 2d 3. 30 4. 50 6. 30 9, 30 16, 80 - 
Windsor H&T KPaopope 5, 4615 165 2. 00 2. 00 ea 3. 85 6.13 7.90 10. 30 16. 30 - 
Yarmouth H&T 8,095 6, 879 97 1.00 1. 82 3,0 3. 70 4.90 7.00 10. 00 17, 50 - 
New Brunswick: 
PBSENUPSE seiebesteseecwanvssdvennsatarnes H&T 5, 267 2, 416 194 1. 00 1. 55 2, 60 3. 30 4.70 6. 80 10. 30 19.05 - 
amp belltan Boxcsesscseicedissyis H&T 8, 389 2, 805 197 0.75 2. 00 3. 00 3. 80 5. 40 7. 80 11. 80 21. 80 — 
Chatham .......... H&T 6, 332 1, 267 188 1,50 | 2.40 | 3.60) 4.80 | 7.20 9. 00 13. 00 23. 00 - 
Edmundston H&T 11, 997 3, 040 208 1,005) 2.004) 3,754, 55.) 6.00 7. 80 10. 80 18. 30 - 
PPLSASTICEOMM icfhcansnevesvayasercyerscs H& T 18, 303 5, 182 263 1.00.) 1.48 2aOele aes) |, 5.30 8.05 12.05 22. 05 - 
MMONCHOD, sitekenGstcvcsssscardtoscdorass H&T 36, 003 12, 240 226 0. 50 1.61 2. 97 3. 95 5. 83 8.65 13.35 2000 - 
Saint John H&T 52, 491 20, 448 182 0. 54 dL. 22 1.89 2. 61 4, 05 6. 21 9. 81 18. 81 - 
St. Stephen .... H&T 3, 491 1,642 134 1550), 2.40.) 3.60. |, 4.80 || 7.20 9.00 13. 00 23. 00 _ 
SACK VIVE: fzscesi facies scsstigardiasars ss 2, 849 1, 456 198 1. 50 2. 00 3..53 4.65 6. 26 9. 04 12. 84 22. 34 16.94 
RUSHES OGD. v7 gate sp ahconnnhap nit ates axsnans Hat 3, 403 1, 047 138 1.60 2. 08 3. 20 4. 48 7.04 10. 88 17. 28 33. 28 - 
MO GOUSLOC Kir. at osisacnvaesiogrocayvexe H 4, 308 1, 243 248 1. 00 1.70 3.45 4,70 6. 30 8. 70 11. 70 19. 20 - 
Quebec: 
PICTON VALS Bias cticensveresondtivgsnerase H 3, 547 1,895 253 0.7% 1,28 2. 20 2. 81 4. 03 5. 86 7.40 12.50 - 
Cap de la Madeleine*:®:® .... H 22, 943 5, 829) 327 THO5u) Le ObU) La8S% | 2.47 o)) sa 73 5. 10 7. 20 12. 87 = 
Chicoutimi*-5. © H 24, 878 5, 407 643 0. 79 0. 93 1. 84 2. 16 2.79 3.73 5.31 9. 24 - 
Coaticook*:5:® H 6, 492 1, 700 196 1.05 1.39 2. 29 3. 24 4.50 6. 39 9. 54 17. 52 - 
MOD OKSHILES FS sc.0cen one schianden H 1, 315 606 264 0.92 1. 53 2.45 3. 06 4, 29 5. 61 7.65 12. 75 - 
DRAPE Ss. nescssspnanctstveniornee H 5, 843 1,823 338 0.77 1.28 tie cec2O) eee SL, | 24,03 5. 36 7.40 12. 50 - 
(GT ATL Y 27 aE Sees cpsncctearierses H 27,095 7, 500 364 0:80.) 1.054) 2,100) 2.63.) 3.90 5. 25 7..35 12. 60 ~ 
ETIVIN* so cssss cho tas H 49, 243 12, 181 559 O76) 0.56 Heo Oe lieils, Tate |) eno, 3.15 4.07 6. 36 - 
DOMES AES, ss csnpuectbdeansisenen H 16, 940 3, 763 168 1,05.) 1.38.) 2.52) 8.55 | 5.59 rat tal ne ests 19. 62 _ 
ONGUTE TOSS ..csseaveasete avennees H 25), 050 6, O77 572 1,05 1. 39 1.95 2. 58 3. 83 4,93 6. 51 11.18 10. 45 
Tia TUQUES ciecscospcertatcsais esse H 11, 096 2, 580 391 1. 02 1, 02 1.90 2a 5D: 3. 86 Seah 7. 25 12375 = 
MGC YASS ROX. sr zs yaiavieeentaees H 13, 644 3, 013 389 0263. | 0.90 1.59) 2.18 | 3.19 4.32 6. 03 10535 - 
Me gantietih® 20... ttle ess H 6, 864 2, 004 718 1. 58 2.29 3.94 4.99 7.09 8. 98 12. 13 20. 01 - 
MOmtre alte? tosssccsncrvastic sevens H 1,620, 758 | 441, 147 316 0. 64 0. 85 1,59 2.14 3. 24 4. 37 6. 06 10. 30 _ 
oranda a cmivcd.thesoyerettcesecercave H 10, 323 2, 464 525 Oneal O.82al, 3. 5380 e ed) | Stl? 4,19 5. 82 9. 90 - 
Quebec*>3.’.., H 170, 703 41,191 350 0. 63 0. 90 1, 59 2. 13 3.19 4.32 6. 03 10.35 a 
FRMOUSKI ss Sine, toe See oe H&T 14, 630 3, 798 280 1.32 1. 84 3.47 4.73 Teao 8.93 11. 03 16, 28 - 
Riviére du Loup*,®,® ............ H&T 9, 964 2, 705 165 1505 1, 84 3.47 4, 52 6. 62 8.19 10. 29 15. 54 - 
SMW g tuahercee cesar etren eerhy Mecrc. core H 17, 076 3, 668 510 ONT.) 0.82 i. 1.53) |, 2.35) | 8.27 4.19 5. 82 9. 90 - 
Ste. Agathe des Monts*.*©.,, H 5,173 2, 052 341 1.05 1. 43 2. 76 3.70 el 7.03 9.52 15. 75 - 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1958 — Continued 


ES 


Tightites Sues ee a SNe ease 
lichting small ene, cooking and water heating 
Number | Average and appli- frigera- Using 
‘ Source of y of —|monthly |vinimum small ances, aie ANG! flat tate 
Province and power Population domestic con- ae appliances and tefrig- Coonine Metered rates Aten 
municipality Hydraulic “*H’’ 1956 service | sump- bill eration I heater 
Thermal ‘“‘T’’ custom- tion 1 
ers 1958 | 1958 Monthly consumptions in kilowatt hours 
| | 25 60 100 | 180 300 ae 500 1,000 1,000! 
kwh. dollars 
Quebec — Concluded: 
St. Hyacinthe+®® ,... H 20,439 10,024 328 1. 03 1.28 PARA! 2-83 4.07 5-40 7.46 12.61 - 
Str Jeromet-sio oo waceserasrece H 20,645 5,410 272 0.79 0.93 1.78 2.34 3-48 4.61 6-31 10.56 = 
St OlMsaCnctesentcts maces ate H 24,367 10,494 id 0.79 1.04 1.98 2-61 3. 86 5.20 Ts 20 12.48 - 
Shawinigan‘ ...,.. H 28,597 7,166 306 1. 02 1.02 1.79 2-40 3-63 4.95 6.99 12.50 - 
SherbrookessS:o" ss acteceewevecs H 58,668 17,865 187 0.78 1-19 2.37 379 5.12 7.28 10.69 19.19 - 
Sone 1s ee veces eae H 16,476 3,763 SET 1.05 1.05 1.96 2-63 3-97 5-36 7.46 13.13 - 
Thetford Mines*,5.° ,, H 19,511 4,788 330 1.05 1.05 1. 96 2-63 moet 5.36 7.46 13.13 —- 
Trois Riviéres*.*,® H 50,483 | 11,858 S59 Te Oby| elaOd Ie alsS4 247 sa73 BO) eA) | Masti = 
We NG OReeaecee ascsevatterecenerenes H 9,876 2,179 512 0.77 0.82 Iei53 2-35 Se l7 4.19 5. 82 9.90 od 
Valleyfield’ ........ H 23,584 6,348 302 1.02 1.02 1.79 2-40 3.63 4.95 6. 99 12.50 - 
Westmount* §>€ H 24,800 6,890 400 0.63 0. 84 1.58 2-13 3.22 4.33 6-01 10.21 - 
Ontario: 
Alexandria ctu ascccosessvecceresare H 2,487 749 335 1.00 1.00 T.19 1.62 2-48 3-55 4.81 8.64 - 
TSRED UC earateuvth vas sn tos svocudavsrecsce H 16,851 5,345 564 0.75 0.75 1.30 1.66 2-38 3-46 5-26 9. 76 8.06 
BOWS VINES seccesccssencteeedeieeorese H & T 20,605 6,011 Bae 0.75 0.75 0. 97 1.26 1. 84 2.70 4.14 7-74 6.57 
Brantford gyi... .csnueenarees esse H 51,869} 14,637 414 OSTA Oat aie, Ls 1:9) | 62) 62548 3-78 5. 94 11.34 8. 82 
Broek ville ta siieccesatsrvecaseeesss H 13, 885 4,500 441 0.75 0.75 1.08 1.44 2-16 3.24 5. 04 9.54 7-56 
Chatham encactssavesedeisstctscsen H 22,262 6,236 225 1.00 1.00 2-05 2-56 3-56 5. 08 7.60 13.90 10.66 
COrnWallti rc tsarscstecsecssssaresnes H 18,158 14, 091 543 0.50 0.74 1.78 2-18 2.97 4.16 §.14 11.09 8.65 
RIOT EAW Ula Made, ctverersceeates caer H 39,464 PE lee! 649 0. 75 0.75 1.08 1.37 1.94 2-81 4.25 7.85 6.59 
(CS serocescasptucuce dete iehanweseigsvere H 23,738 7,346 428 0.75 0.75 1.62 2.02 2.81 4.00 5- 98 10. 93 8.19 
GORETICH TV ieecrssersssssroverecesesrs H 5, 886 2,036 398 1.00") 1-00" £243)!" 2.102 || 3.10 4.45 6.07 10. 80 9.94 
UIC ADIN cave ccnte vas docorersoeresteaynata H 33, 860 9, 966 436 1.00 1.00 1.39 1.89 2-90 4.14 5.58 9.85 7-58 
PLA MULT ODS atone oangencerissvae svete H 239,625 65,302 422 0.75 0.75 1.40 1.80 2.59 3-78 5.76 10.71 8.91 
Kien Oraimenr airs siswenenier H 10,278 3,459 622 0.45] 0.90| 1.89] 2.25] 2.97 4.05 Boo ehO. 35: ieenreS 
INEST ON vanenevercysacecmsancenatudess H & T 48,618 13, 043 550 0.75 0.75 0. 97 1.30 1.94 2-92 4.54 8.59 7.15 
Kirkland Wuake \sccsssserteeace H 15,203 4,772 355 0.75 0.80 1.50 2-30 3-10 4.60 6.60 11-60 - 
KACCHENE Dis cassvscsersaesnrenecsicey H 59,562 18,929 491 0.75 0.75 1.40 1.87 2-81 4.21 6-55 12.40 8.50 
TEINS BY, Fetes ssvevesuccaccatantoras’ H 10,110 3,098 436 1.00 1.00 1.29 1.75 2.69 3.87 Swed 9.58 8.28 
OMG Ole anpteaksovasansacsstveseveeensas H 101,693 28; 222 364 0.75) 0.75 1.51 1.94 2.81 4.10 6.26 11.66 9.14 
Midland ,........ o H 8,250 2,581 415 1.00 1.00 1.09 1.49 2.28 3.29 4.55 8.37 7.04 
MEW “TOPONtan: ,.cccnovekutayatavasaes H 11,560 3,476 420 0.75 0-75 1.41 1.84 2.70 4.00 6-16 11.56 8. 86 
Niaeataukallls cc. essosscsaseres H 23,563 6,904 387 1.35 1.35 1.48 1.98 2.99 4.32 6.12 10.62 8.82 
North Bay ... H 21,020 5, 845 bot 1.00 1.00 1.35 1.78 2-65 3.94 6.10 11.50 8.80 
OTL) siciaietsseistacbtvorssoseszersis H 13,857 4,306 460 0. 75 0.75 1.24 abner 2.21 3.19 4. 81 8. 86 - 
H 50, 412 15,988 547 0. 75 0.75 1.09 1.48 2-28 3.28 4.54 8.37 7.06 
H 222,129 70,169 598 0.75 1.05 1.67 2-03 2-48 3-02 3+ 92 6.17 = 
H 16, 976 5,559 428 1-00] 1-00) 1.30) 1.69) 2.48 3-67 5-65 10.60 8.44 
H 15,434 4,151 zs Onion Ono ula Oh 236) ee oL 4.95 Salat asoee 9.65 
Peterborough .. H 42,698 12,597 566 0.75 0.75 1.40 1.87 2-81 4.21 6.55 12.40 8. 98 
POrtsARGHUT WF) svesesssaccteceses oss H 38,136 11,211 582 0.75 0.75 1.08 1.37 1.94 2.81 4.25 7.85 - 
Sts Oatnarines s..cjsstecevtenvasens H 39,708 11,900 416 0. 90 0.90 1.46 2-00 3.08 4.70 7.40 14.15 9. 83 
OUaPLMOMAS Neiescveuesceutederesen es H 19,129 6,055 397 0.75 0.75 1-73 2-16 3.02 4.32 6.48 11.88 9.27 
ISAEIIA S30 ee casstesesscassevevettevesae’ H 43,447 13,396 312 0.75 0.75 1.39 1.89 2-90 4.14 5.58 9.85 8.82 
Sault Stes Maric .c.cccssscvoscses H 37,329 14,701 503 0.75 OTS 0. 81 ies “a | 1.89 2.97 4.77 27 _ 
SMCS TIS ey snersacctsre cesses H 8, 967 2.788 471 0.75 0.75 1.40 1.76 2-48 3.56 5-36 9. 86 7.98 
E Stratiordea--vecorsatscteesvetsere H 19,972 6,100 501 0.75 0.75 S57, 2.00] 2.86 4.16 6.32 1 ta Seige 9.11 
SUG DUTY. Crop reecesnccsnsessessbeserens H 46,482 13,818 504 1.00 1.00 1.40 1.84 2.70 4.00 6.16 11.56 8.41 
PLATO NUIIS esyvssvecoccvcessscstatceas cast H 27,551 8,047 387 Or | LONGO || els 5.0 ears Ol) ode 1,0 4.60 6.60 11.60 - 
MOONE Oma ernst tacereeiete severe H&T 667,706 | 170,167 449 0.75 0.75 1.08 1.59 2-60 4-11 6.63 12.93 9.31 
MUTE ON career setasscetsntersoetnentcss H&T 11,492 a, o20 462 0.75 0.75 0.97 1.26 1.84 2-70 4.14 7.74 6.39 
Wiaterloom secreserssarecacsitsterskers H 16,373 5,233 533 0.75 0.75 1.40 1.80 2.59 3.78 5-76 10.71 8.64 
Welland) revc-cviseumerresscss H 16,405 4,515 272 0. 75 0.75 1.30 1.69 2.48 3.67 5.65 10.60 8.44 


See footnotes page 9. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 19538 — Concluded 


ORS nity ae eas 
Number | Average and appli- ee Ua 
: Source of of monthly | 459i mum small ances, aoe aa rat rate 
Province and power Population | domestic con- appliances and refrig- : Metered rates 
municipality Hydraulic ‘‘H”’ 1956 service | sump- at eration cooking er 
Thermal ‘‘T’’ custom- tion aH 
Sieh aoG)” BU08 Monthly consumptions in kilowatt hours 
25 i 60 | 100 Hh 180 ] 300 500 ] 1,000 | 1,000% 
1 es —— = = dh. cei = SS = dle =L 
kwh. dollars 
Ontario — Concluded: 
Wild Son... vrata ves-occrcsvonotaneee H&T 121,980 | 32,101 326 OG) (ON75 tie. 25 1.75) 2.76 4.01 5.45 9.95 8. 60 
MOOG SLOGK se on cansieesarate H 18, 347 5, 880 444 150033) SOON 15 Sal eer 3/3534 4.72 6.34 11. 29 9.04 
Manitoba: 
SCAU ON sire h aeeccccectes teats H 24, 796 6, 968 507 L005) sbi ie2.64 | S.50Mled. 72 5. 80 7.60 12.10 10. 95 
GENT B eS eens 8, ee IS H 6, 190 1,929 486 OOS SO ga tints cee amt ees On mlm oe 6. 30 8.10 12.60 11. 45 
INGEDA WAT vaveten interes, H 3, 109 934 382 £2005) SUreO) | 8.78 a) 450) )|05..67 6.75 8.55 13. 05 11. 90 
Portage la Prairie .. H 10,525 2, 883 505 TeOO NT Usha 2. Go|) oO. Ou +40,7'¢ 5. 85 7. 65 12515 11. 00 
Db BOR ITACE Haters creo ceekectuee H 28, 851 8,164 606 05.0) 0.75, 12305), 2elGn) 2. 88 3. 96 CH (lee Te26.* 126 
OO UICLE ere eeenc ots, screctoceeneens anuniaee H 7,413 LTO, 480 0.75 ISD alecnoe ne ones Ha aeoe 5. 40 7.20 11270 9. 90 
The Pas ., T 3, 971 1,139 ma DOO 180! S287) 4. 05s 6. 84 9.00 | 12.60 21. 60 _ 
Winnipeg H& 255,093 | 70, 041 640 OVS, | LOST T |) Lo Ga 222 2396 4.07 4, 841? fete fais 7.47 
Saskatchewan:'5 
MOGSErSAW scccacevccccccesireneconeass sh 29, 603 9,334 296 0. 93 PRoSe eed ieee io. OS 625 9.53 16. 48 11. 84 
North Battleford*® 00.0.0... sy 8,924 2, 904 236 TG2a  2n00 is Sha ines lO oem OL 8.51 ea 53 19. 09 15.05 
BTICO WAT CT «cc avectactonicyaces ely 20, 366 5, 423 190 1.53 L586) 3.05 4) 3.92 | o- 63 8. 21 11.15 18. 49 - 
PVCU: Rey tcpt ax cakes ste reser seas ne 89,755 | 25,907 Bo3 OSS eos geal <4. OOM 7105 6. 85 9, 78 17. 13 - 
(SfS 1 EEG 0) che eee dn aan. aaa E 72,858 | 21,800 222 OL98s | LAT Wh S134) 53..990°| 5.48 108) || 10252 17. 86 - 
di, 10, 612 3,328 191 1755 || 22106: || °3.'86 | 4. 89) || 62:95 10.04 | 13.13 20. 86 _ 
itd 7, 684 1, 884 272 LSD 2a097|) 3.800 oe On|) (G77 8.99 | 12.24 19.19 _ 
Alberta: 
COEWEE hoe eee ee, See H 181,780 | 53, 803 221 0. 81 PSL OM Ne cako0 | aon to 4.99 7. 08 12.30 - 
Drumheller a 2, 632 852 206 IPs} Typ PAGE I Siisewal y (03! 6. 88 9. 88 Pio8 eo" 
Edmonton alg 226,002 | 58,922 216 £.-009| SLA00"| ¥2:004| 92780) 14..25 5. 30 6. 67 10. 80 - 
Lethbridge .. ‘ T 29, 462 8, 389 a2 1; 08s) S535 192.93: |. 4.015545 6. 65 9. 80 17267 _ 
WIEICTC OG ce Me nttne Nestssececcateasseeeys H 2, 103 616 93 1.50 | 2.25 | 4.50 | 6.66 |10.98 xs aS 2D = 
Medicine Hat  siev.c.cct.sveistects TP 20, 826 5, 309 188 TAOO) |) 1550" |) 2025 |) 2.858) 4.05 5. 85 8.85 16. 35 ~ 
British Columbia:'° 
OLaTiDrOOls Fae ctccvdiagearceees H 4,562 1, 969 248 1. 05 TeS5i 84 LO) ALsoe 6.90 OF LOe 2 n25 20.15 _ 
AIMVOODS tec. cytea cevsncce-eerentents H 9, 096 2,654 361 1205.) W84e | S32364). 4.2081 "5..67 8.82 | 10.92 16. 70 — 
PVEUNAII OS, crests ventes secedeatansieacte H 12, 705 4,137 383 PPO5 ||) W84s |(F3..364) 4.°2079)"5.167 8.82 | 10.92 16. 70 — 
H 7, 226 2,107 432 Lot Toots e284 SU6Satb S36 6. 92 8.39 12. 69 — 
H 31, 665 8, 953 336 Or5S a) esl Mesa Lory) -4. ZOMG. 30 8.35 | 10.24 15. 88 = 
H | 19,951 | 15,296 507 OF53:) Teal) 35 1a 4.46776. 56 9763) | e538 17. 00 _ 
H& | 10, 498 3,585 oh 1305 1.84 | 3.47 | 4.52 | 6.51 9203" | kay 23 Peta tes 16.91 
H 11, 395 3,411 584 LBL toi |) WaSOeh 2.650 |) 4516 5.48 a 8)5) 8. 69 - 
Vancouver H 365, 844 | 101, 834 BOs) 0.53 L381) eS ol5: | 4.46%) 16.56 9263) Ie 53 17. 00 _ 
PLC TOLLE o ecenscestves-rennaecuterseteey H 54,584 | 24, 282 | 313 O8T9 4 esta FS315 | 4.46 | 6.56 9.64 | 11.74 iy Rone? = 
1 


1 Includes a metered consumption of 400 kw. hrs. for lighting, cooking and appliances plus a flat rate water heater of 1,000 watts. 
? Bills include a provincial sales tax of 3 p.c. 
’ Includes surrounding area. 
4 Bills include provincial sales tax of 2 p.c. 
5 Bills include municipal sales tax of 2.p.c. 
6 Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 
7 Bills include special tax of 2 p.c. for educational purposes. 
® Bills include a municipal tax of 25 cents. 

° Bills include a municipal sales tax of 1 p.c. 
10 Computed on metered rate although most of water heater load is on a flat rate basis. 
11 Consumption not available. 
12 Includes flat rate water heater of 500 watts. 

13 Includes flat rate water heater of 1,000 watts. 


14 Bills include municipal tax of 2% p.c. 


1S Bills include provincial education and hospital tax of 3 p.c. 


16 Bills include surcharge of 5 p.c. 

17 Bills include surcharge of 10 p.c. 

18 No cooking or water heating service. 
19 Bills include provincial tax of 5 p.c. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1958 


Billed load 
1 Kilowatt 10 Kilowatts ‘ sal 50 Kilowatts 
Source Hours use 
‘ Mga of 
Province and municipality tote 50 100 ‘| 200 50 100 200 | 50 i 100 | 200 
Therma] ‘‘T’’ L iL 
Consumption — kwh. 
7 T ieee | ae 
50 100 Ae 500 1,000 ‘a 2,000 2,500 5,000 10,000 
7 | dollars 
Newfoundland: 
SUS OUT SAY Borers anemssoyne-seta-aranthenenetaerenseun H&T SabL 4.14 6.20 31. 05 41.35 61.95 139. 80 191.30 294. 30 
Prince Edward Island: 
Ghar lotvetown sevecst-ccdencctecamerseeeton ers ay 3.10 4.10 6.10 36. 00 46.00 66.00 180. 00 230. 00 330.00 
Summerside Be 5.00 9.00 14.00 38. 00 63.00 113.00 178. 00 303.00 553.00 
Nova Scotia: 
PREAH GUS bist vag srelise, cosedaasdsovessaveeusesaserarercaeaders My 3a05 6. 25 10.15 37.50 62. 50 101.50 192. 50 310.90 450. 90 
Bridgewater A H 2.00 3.00 4.00 25.00 35.00 45.00 125.00 175. 00 225.00 
CGA COT RAV ote cr costnscucvnne aerate ce aeree 18 2.87 4.75 7.00 28.75 47.50 70. 00 143. 75 237. 50 350. 00 
Halifax and Dartmouth 2.5 -ctecccorccsverssee H&T 3E25 5. 00 7.00 32. 50 50. 00 70. 00 162. 50 250.00 350. 00 
NG@W. GAS SOW. avers. ssspanve-canevctedaysxcver-creseene H& T 2210 3. 20 4.90 21.00 32. 00 49.00 105. 00 160.00 245.00 
NG W*WAUEELOLG, <crcio-ces ceo sere arse tvssasteveses ak es) 6.30 8.65 37. 50 63. 50 86.50 187. 50 317.50 432. 50 
H 2.50 4.00 6.00 25. 00 40. 00 60. 00 125.00 200. 00 300. 00 
4s Sap 6. 25 10.15 37.50 62.50 101.50 187. 50 312. 50 507.50 
re 3.15 5. 20 7.45 31.50 52.00 74. 50 157. 50 260. 00 372. 50 
Bt 2.45 3.90 5.60 24. 50 39.00 56.00 122. 50 195.00 280.00 
WCE OF fos cetececcre consaaaasusevecvevatetenantcreeeeiceess H&T Saad 5.00 7.00 32. 50 50.00 70. 00 162. 50 250.00 350.00 
VARMIOUEI jus. Aocot sefeees et ga cia eeaiee eee estes H& T 3. 50 6.00 8.50 35. 00 60. 00 85.00 175. 00 300.00 425.00 
New Brunswick: 
Bathurst hess eee hector H&T 3.10 4.10 5.85 16. 60 26. 60 44.10 76. 60 126. 60 214.10 
Gap Pe 1 bO rk vox. s caress cevtttersoceMnseusvasuterec coset H&T 3.50 7.00 12.00 25.00 45.00 85.00 105. 00 205. 00 405. 00 
(QI EN ATE NC, cot Pa PRE REER host PERC Aor Sree H&T 3. 30 4.80 7.80 16. 80 31.80 61.80 76.80 151. 80 301. 80 
HAMM SEOMM ae xv svccscnecdvaranttenseesntvensoceseees H&T 3.50 6. 00 10.00 20. 00 33.00 53. 00 96. 00 161.00 261.00 
ig Srl CLOMA wesssonsscsveaseibecs teeta swunxsseeceeetes H&T 3. 00 4.80 7.80 25. 80 40. 80 60. 80 110. 80 160. 80 260. 80 
MOMCCON a Mecevtgtrocsexeis2yaacun de saabeotee nv esoursap ee H&T 8e 34 5. 46 9.76 22. 66 39.16 63. 66 75.91 137.16 259. 66 
Saint: JOltbacis. <i. -acdsnestecein wtomomncnectany H&T 2. 20 2. 88 4.23 18. 99 25. 74 39. 24 94.95 128.70 196. 20 
BEA SCEPREN sera-sspcusisatstuoes ce cetsuarsamertecaty H&T 3.50 5.50 8. 50 26. 70 44.20 74. 20 128. 70 216. 20 341.70 
SHOAL Opera niaic.s-ccanuetdesesmmeenatanyperiwiaees : ihe 3.75 6. 25 10.15 37.50 62.50 101. 50 187. 50 312. 50 507. 50 
Sussex .... ; H&T 2. 88 4. 48 7.68 17. 28 33. 28 65. 28 81. 28 161. 28 321. 28 
WiGOGSLOCES  ciccricuuvecsagstosdvur cele cunbanrieeteeaeey H 3. 34 6. 04 10. 04 22.04 32.04 52.04 62.04 112.04 212.04 
Quebec: 
CEOMV A] C4? camer cnsnnetenindeevsiuesarcde aetna qeneeet H 2.14 3.37 4.90 21.42 33. 66 48.96 107. 10 168. 30 244. 80 
Cap de la Madeleines 5:4... eeceecesee H 1.68 3. 05 4.62 16. 80 30. 45 46. 20 84. 00 152.25 231.00 
Chic OU IET 9:4 ion acsuccesuucresascasrervesvvatrerens H 1.89 ees | 4.10% 14. 65 28.83 36. 70 lado 142. 23 181.60 
ISOAatLCOOK* 9.4% -..c.ccccsncssrarietecemeeveusrs Pio H 2.05 3. 24 4.81 20. 48 32. 28 48.03 - - - 
OOOR SHIT e? x cisecs tachestaarascrstavcvedectaciseotenons H 2. 30 3.52 5.05 22.95 35.19 50. 49 114. 75 175. 95 252.45 
TUS W Rel 6) 11 ner cec cae eReRCRES REPS ERO eEE CASES er H 2.14 3.37 4.90 21. 42 33. 66 48.96 107. 10 168. 30 244. 80 
Gran DY AvSAe nce. heoaiersesunrecanieauserncevnntics, H 2.10 cial 4.95 21.00 33. 60 49.35 105. 00 168. 00 246.75 
ELA So cucrencvedosvevstcun Nosite tet onsarsatuseecraears H 1. 42 2. 39 2.85 14. 23 23.87 28. 46 (sls pls) 119. 34 142. 30 
DOLCE EAS: 40) Kees teotac nee wateavesagosgeaarcesteaeose H 2:28 4.20 7.35 14. 44 26. 25 49. 88 61. 70 120.78 238. 88 
MON GUE TS4s B54 sczeecesszis cess cacessproentencoretess H 2.33 6.47 8.67 21. 28 42. 28 84. 28 105. 28 210. 28 420. 28 
La Tuque? H 1.74 3.17 4.80 17. 34 eB ay) 47.94 86. 70 158.10 239.70 
Lévis? 4,5 H 1. 64 2. 80 4.29 16. 43 28. 09 42.93 82.15 140. 45 214.65 
Mégantic?,3,4 H 3. 68 5. 62 8. 24 29. 66 49.09 69. 04 145.16 242. 29 369.08 
IMONUEC AIR 8 sorsccaissavrestevssbessascseuaceeesrerord H 135 2. 35 4.37 15. 90 26. 50 43. 46 79.50 132.50 217. 30 


See footnotes page 12. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1938 — Continued 


Billed load 
1 Kilowatt ail 10 Kilowatts | 50 Kilowatts 
aa a Hours use 
Province and municipality power | _ 
pole 0 | 100 a 200 50 | 100 | 200 i 50 100 200 
Consumption —kwh., 
fe fe | | 
50 100 200 500 1,000 2,000 2,500 5,000 10,000 
| L uN of ANN 
dollars 
Quebec — Concluded: 
Noranda? ...... on H 2. 30 3.32 4.34 11. 48 21.68 31. 88 52. 28 103, 28 154. 28 
Quebec?*§ H 1. 64 2. 80 4.29 16. 43 28. 09 42.93 82. 15 140. 45 214.65 
BRRIMIOE SEL TF? oct wcsactsnccnesescevesancennsescnsrstemes H&T 3.05 4, 62 6. 72 30. 45 46. 20 67. 20 152.25 231. 00 336. 00 
RRCIOTO AU LsOUP 2% joc. ccs ecsacessupsereesteers H&T 3. 68 4.99 7.61 36.7 49. 88 76. 13 183.75 249. 38 380. 63 
BENE V IAC teeta tte peas ae tees. ter eakesasocaseeee ee H 2. 30 3.32 4.34 11. 48 21. 68 31. 88 52. 28 103. 28 154. 28 
Ste. Agathe des Monts?)>* ., ae H 2.00 3. OF 6.12 17. 85 33. 60 48.30 89, 25 168. 00 241. 50 
PMELY BCIILIO E3008 feateossteceuascanadtarearra tees H 2B | 3.55 5. 10 20. 85 Soro 48. 66 1103;, 25 165. 05 242. 30 
PURO EOE D9 8 tea cnssydacaernostaraverstbeescorereroeee H 1. 64 3. 06 5. 89 15. 54 29. 72 44,42 A iect, 148. 58 222. 08 
bea OTA TIE) 0c oys acc Pivacdisvarsausdenxvetpanatesnatve H 2. 08 3.33 4. 90 20. 80 33. 28 48. 88 104. 00 116. 40 244. 40 
POE WATE AT cd tax sneacqsuih dav subiavivetsars Foxteooe H 1. 64 2. 96 4.49 16. 32 29. 58 44, 88 81.60 147.90 224. 40 
RE OLO ONO 2 AL i oc. osucik sever eveceunoatae H 2. 43 4, 84 9. 68 24. 20 48. 38 96. 76 120. 95 241. 89 483.79 
RSOR GL SEE SO Bed ce v5 hcscatecunaeventepews osnadoeagenaveans H 1.79 3. 26 4.94 17. 85 32.55 49,35 89. 25 162.75 246.75 
Thetford Mines?:*)4 H 1.79 3. 26 4.94 17. 85 32. 55 49.35 89. 25 162.75 246. 75 
Trois Riviéres?** , * H 1. 68 3. 05 4, 62 16. 80 30. 45 46. 20 84. 00 152.25] 231.00 
PAULA Oe oeee cir tes tats anedies opneueanehpaaaitnas H 2. 30 3352 4. 34 11. 48 21.68 31.88 52. 28 103, 28 154, 28 
MLO SLOAN bee co wsasstoutnansacvvvapseecudsiicansus ives H 1. 64 2. 96 4.49 16. 32 29. 58 44, 88 81. 60 147. 90 224. 40 
Westmount?>®.¢ ., H 1. 49 2. 69 5.11 11. 09 21. 07 41. 02 49.94 94.57 162. 82 
Ontario: 

PARANA TEAS So causa; sincntn ds coanavardinanpunnpinacanae H 1,53 2. 07 Salo 14.85 25. 20 32. 40 74. 25 126. 00 162. 00 
PERE IN Cees n teicaaasenesaucaascucntavslenent subs iupnas H 1,35 2. 25 2.97 13. 50 22. 50 29. 70 67. 50 112. 50 148. 50 
PST ON TLC a aps egvsanxe ves sisnsssnnnsdanorneshaencnctiun H&T sh Kd 1. 89 2.43 11. 70 18.90 24.30 58. 50 94. 50 121.50 
Brantford ... is H 1. 26 2, 07 2.70 12. 60 20. 70 27. 00 63. 00 103. 50 135. 00 
BSI a Na oss gs on cccacnencscwavaVininckaimte H be} 1.98 2.70 AR He) 19. 80 27. 00 60. 75 99. 00 135. 00 
Chatha. H 1.93 3. 42 4. 50 19. 35 34, 20 45. 00 96. 75 171. 00 225. 00 
Cornwall H 1. 48 2.97 3. 96 14. 85 29. 70 39.60 74. 25 138. 50 198. 00 
Fort William H 12/30 2. 16 2. 52 13. 05 21. 60 25. 20 65. 25 108. 00 126. 00 
CBG Mistcccntrnisrs H 1. 58 25.570 3.60 15. 75 27.00 36.00 W82 ho 135. 00 180. 00 
Goderich H 1, 35 2.02 3.3% 17.55 30. 60 37. 80 87.75 153. 00 189. 00 
fee IVE ete oO fp arcdnuvaneetnctstovessessasominanarive H 1, 26 1.89 3.15 13. 50 22. 50 29. 70 67. 50 112. 50 148, 50 
Hamilton ... H 1,30 2.16 2.79 13. 05 21.60 27.90 65. 25 108. 00 139. 50 
PKEMOTA. oti dsskcstecvanatnccubeesshestocenevecsotece-ussens H Jaap 4. 05 4.50 22, 50 40. 50 45. 00 112. 50 202. 50 225. 00 
ISAS LOTS se see eas nincacsucteshetnetasnessnentivarsvery H&T 1.18 1. 80 2.61 11, 25 18.00 26. 10 56. 25 90. 00 130. 50 
BAT Kana vIsake s,.. cccspecwtersreonsescessereaventls H 2a'50 3. 50 4.50 P50 21. 50 31. 50 51. 50 101. 50 151. 50 
H 1.49 2.52 3. 42 14. 85 25,20 34. 20 74, 25 126. 00 171. 00 
H Lou Lot. 2.92 14. 40 24. 30 31.50 72. 00 121.50 157. 50 
H 1. 44 2. 43 2.97 14. 40 24,30 29.70 72. 00 121.50 148. 50 
H 1. 44 1.94 2.93 2s kp 19. 80 27. 00 60. 75 99. 00 135, 00 
New Toronto ... H 1. 40 2.34 Seid 13. 95 23. 40 30. 60 69. 75 117. 00 153. 00 
TA CALE MALLS fo overcncecvcantexernurssactsusstessdtnas H 1.35 1. 98 3. 24 14. 40 24, 30 44.10 72. 00 121.50 157. 50 
North Bay An H ats ean 3. 06 13, 50 22. 50 30. 60 67. 50 112. 50 153. 00 
EDULIS cecosareyscecussapuensuy aveterauerscderearcartoses H 1, 26 2. O7 2.79 12. 60 20. 70 27. 90 63. 00 103. 50 139. 50 
COSTA EY Car eweeeceaisanstixrasseonssyreanapaignvastiys ates H 1, 26 2. 07 2.79 12. 60 20. 70 27, 90 63. 00 103. 50 139. 50 
MSEEIEWSE siege ninusvsusxoenabageciatcatrndsavnépuyssonceniarn H 1.35 2. 25 2.97 13. 50 22. 50 29. 70 67. 50 112. 50 148. 50 
OWEN HOMIE cet svavchatpnssetncareencsnreaeconseraree’ H a5 2725 2.97 13. 50 22, 50 29. 70 67. 50 112. 50 148. 50 
POMPE OKE' ye.nccvsecssncperosestvecanxcecdsokennoencstesss H 1. 80 3. 60 7. 20 14, 22 25. 11 45.81 56. 16 107.91 211. 41 
FLO DONOU ED yassinisacavennysvasarssataeoennssceiyonk H 1,40 2.34 3.42 13. 95 23. 40 34. 20 69. 75 117. 00 171. 00 
POPd JADU Bis scnasescusescensearace<Braren-se-ssirenn H Ne Gyl 2. 16 2.52 13. 05 21.60 25. 20 65. 25 108. 00 126. 00 
St. Catharines . H 1, 48 2392 3.51 14. 85 25. 20 35. 10 74, 25 126. 00 175. 50 
Best PROMAS ceessasatsentes oversees sindasassenens ves H 1.49 2.52 3. 06 14. 85 25. 20 30. 60 74, 25 126. 00 153. 00 


See footnotes page 12. 


TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1958 — Concluded 


Billed load 
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1 Bills include provincial sales tax of 3 p.c. 
? Bills include provincial tax of 2 p.c, 

3 Bills include municipal tax of 2 p.c. 

4 Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 
S Bills include special tax of 2 p.c. for educational purposes. 
© Bills include municipal tax of 25 cents, 
7 Bills include municipal tax of 1 p.c. 


® Bills include municipal tax of 5 p.c. 


° Bills include provincial education and hospital tax of 3 p.c. 


10 Bills include surcharge of 5 p.c. 
11 Bills include surcharge of 10 p.c. 


‘2 Bills include provincial tax of 5 p.c. 


»» Revised. 


1 Kilowatt | 10 Kilowatts | 50 Kilowatts 
Source 
of Hours use 
Province and municipality power 
Hydraulic ‘‘H’’ 50 ik 100 [200 Ez 50 | 100 L 200 ae 50 100 200 
Thermal ‘‘T’’ 
Consumption —kwh. 
ei 
50 [100 i 200 | 500 | 1,000 [2,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 
| dollars 
Ontario — Concluded: 
SGN Girayees cc gapseencpicascstcencegususccdstaeuntaieesaate H 1. 26 1.89 3.15 15.30 26.10 33.30 76. 50 130. 50 166. 50 
Sault Ste. Marie H 1.14 1.74 "2.94 11. 40 17. 40 29. 40 57. 00 87. 00 147. 00 
Smiths Falls ... H 1. 35 Do PA5) 2. 88 13. 50 22. 50 28.80 67. 50 112. 50 144. 00 
GSbTAtLON AL, scccasccsasecoctoncnsceverstacssscctvsetareecre H 1.53 2.61 3.24 15. 30 26.10 32. 40 76. 50 130. 50 162. 00 
SSUGDUTY) | ceeevcceeserse<nsveneteccctessecacsantestearenage H 1253 2.61 3. 69 15. 30 26. 10 36. 90 76. 50 130. 50 184. 50 
Timmins .... H 2. 50 3. 50 4.50 11. 50 DileoO) COU 51. 50 101. 50 151550 
"ROFONCO  sevesasevecs cxcuaycavearsascen desescoesrattoneeer H&T ales git 2. 66 3. 29 17. 10 26.55 32. 85 85. 50 132.75 164, 25 
ETT EME ON fcatceretevacssscasavorsteetrescscscsusveoneseaness H&T Unity 1. 89 2. 43 11.70 18.90 24.30 58. 50 94.50 121. 50 
WEUOLIOO ielecrcvtreecss:ncases ePacorttte ccseaceanocbenasene H 1. 44 2. 43 3. 33 14. 40 24. 30 33. 30 72. 00 121.50 166. 50 
WELLAMG), .ciesvsdececveccdsnessrssnstuevsossnvevewersersse H 1. 40 2.34 3. 24 13. 95 23. 40 32. 40 69.75 117. 00 162. 00 
Windsor .... H&T 1s 1. 76 3. 02 15.7715 27. 00 34. 20 RSet 135. 00 171. 00 
Woodstock H 1. 48 2. 52 3. 24 14. 85 25. 20 32. 40 74. 25 126. 00 162. 00 
Manitoba: 
Brandon H oer 5. 40 8.10 14. 40 23. 40 41. 40 50. 40 95. 40 185. 40 
Dauphin H 2.70 5. 40 8.10 14. 40 23. 40 41. 40 50. 40 95.40 185. 40 
Neepawa H 2.70 5. 40 8.10 14. 40 23. 40 41.40 50. 40 95. 40 185. 40 
Portage la Prairie H 2. 70 5. 40 8.10 14, 40 23. 40 41.40 50. 40 95. 40 185. 40 
SUFRBONITA CE! Perccerccesctuescocacsotnocccapirpaascvens H 1. 50 3. 00 6.00 14. 40 23. 40 41,40 50. 40 95. 40 185. 40 
Selkirk ......... H 2. 70 5. 40 8. 10 14. 40 23. 40 41. 40 - - 
The Pas au S215 6. 30 9. 90 18. 90 32. 40 59. 40 72. 90 140. 40 275. 40 
Winrriipe weir sncs: cesat eveverseatsrecoreaioounavereneres H&T 1,42 2.83 5.68 14, 18 26. 81 48. 88 59. 50 109. 80 188. 43 
Saskatchewan:° 
MOOS 6 DB Wicsteceaucarcssusveversdtdersoreaskcnsaseseseas iT 2. 28 4,13 6. 44 22. 71 41. 25 64. 43 113. 56 206. 26 340. 67 
INOFEH BAtLIOTOR tO ne. ccsscusvsnessvosseregetsnsners i 3. 24 5. 95 9.72 31.32 51. 84 80. 73 140. 40 224. 11 359. 11 
Prince: Albert**....c.ssccossssscvevsesocrssssesssvenes an 3. 29 5. 84 10. 15 31. 72 49. 29 73.65 148. 42 205. 07 318. 37 
RUE SUNG Ie arisesaccesvaxscxstefartcedapesserscuradssresnsses AW 1.96 3. 43 6.36 19. 57 32. 29 52.84 97.85 161. 45 264. 19 
Saskatoon ... ay 3. 18 5. 14 9.05 23. 00 42. 57 71. 92 96. 39 169.77 316. 55 
Swift Current st 4.07 7.67 14. 88 33. 42 61.75 110. 16 133. 33 242. 00 448. 00 
WE VD UIT eaarcsancssvsntnceuaneveccseinensodeacssavsenesys ay 4.17 7.42 11. 59 24.10 44. 96 86.67 107. 53 211. 82 420. 39 
Alberta: 
GALATI nc cestatavsvoreussycorsveovecndeaaserercrstassteas H PEM 4,75 9.50 21. 85 33.25 52,25 61.75 109. 25 204. 25 
Drumheller ... Ty 3. 00 5. 00 8.50 22. 00 37. 00 67. 00 102. 00 177. 00 327. 00 
ELCUTHOTIGON ven scactssusvancorsausecreeasntesceesensmnerees al 2. 00 4. 00 7.50 18. 00 29. 50 49. 50 59. 50 109. 50 209. 50 
CLA DEL RO cc.senrconcersvassveracieteeerenenepytneveces ab Sep 5. 40 9.90 25. 65 39.15 61.65 90. 90 147.15 259.65 
MECC OD carassesisitestsrsttitesacontvescsasevetetesyes H 4. 86 9. 36 23305791 26.5535 49,0548 94.05**} 116.55"! 229.0543] 454.0535 
NC ALCIMO MEAL ice atcicxcavchtstasnashorsevesaanetsne = 2.00 4.00 7.00 15. 00 25. 00 45. 00 55. 00 105. 00 205. 00 
British Columbia:*? 
GLAM DIOOKS pyeseerezanecataaonccterscanaceateenneiers H 3. 41 6. 56 9.71 19. 16 34.91 66. 41 76. 91 129. 41 234, 41 
FCG MIO OPS vracarescousessatchevevexenvevesvevesturncessee H 4, 20 6. 72 10. 29 33. 60 51.45 61.95 168. 00 257.25 309. 75 
Nanaimo . H 4, 20 6.72 10. 29 33. 60 51.45 61.95 168. 00 251s 25 309. 75 
INCITS ON pies czcstrasousuetavetttolacioascenavascccsceatets H 2. 63 5. 25 10. 50 24. 15 43. 58 69. 56 80. 06 132. 56 237. 56 
INC W WESEMINSTCH cccrccsicverscsssrccncevesatarses H 3. 02 4. 85 7. 48 30. 19 48. 44 74.69 138. 08 218. 66 349. 91 
NORTH ViATICOUVEN scntrcsrseessesscagsersareserers H 3. 02 4.85 7. 48 30. 19 48.44 74.69 138. 08 218. 66 349. 91 
PRINCE IRUP OI Wy ccrccsuceteraresecesscsesrucrveseceszes H&T 4,20 8. 40 13.65 42. 00 68. 25 99. 75 210, 00 341. 25 498.75 
UAL sccccvsesvovese H 2. 84 5. 67 8251 15. 59 27. 41 51. 03 62. 84 121.91 240. 03 
Vancouver H 2. 63 4.34 6. 96 26. 25 43. 31 69. 56 120. 75 195. 83 327. 08 
WI CTOTIG Son cscccvescsciusscsvavserevsasesvazestewncrveess H 2. 63 5e25 10. 50 26. - \" 42. 00 M Ree} | 83. 74 167. 47 265. 65 
L ate OOS Se 


| 


-13- 


TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Power Service in Canada as at December 31, 1958 


Billed load 


5 Horsepower | 25 Horsepower | 50 Horsepower 
Source 
oe Hours use 
Province and : 
municipality phone aa Cand ae | 100 | 200 | 50 ih 100 | 200 | 50 100 200 
Consumption — kwh. 
| 186 | 373 dab | __932 1,864 3,728 1,864 3,728 7,457 
dollars 
Newfoundland:* 
SUUONIN'S: Aoi Alico avtivaincaebrevsitinederee H&T 9.53 14.21 18.90 47.70 71. 00 97.44 95.40 142.00 188. 89 
Prince Edward Island: 
SHBLLOEE STOW cScaiveeoeeneaeeeseeacnvevnecs DG 13.41 Viet: 24.61 67.10 85.74 123. 02 134,20 171. 48 246. 06 
SAINT SLU Cretan esas eer eras euvexeeneewibdteod T 11. 66 19.15 37.80 47.10 68. 42 124. 34 68.42 124. 34 236. 21 
Nova Scotia: 
PATTERNS bir ed ees te eRe Risen eask T 10.58 16.19 26. 40 52. 96 80.92 131.93 105.92 161. 84 263. 88 
SES EG W Al Cluevateetetscsasvodtctecctoth> sscaxsevencvens H 9.32 13. 06 16.79 46.60 65. 24 83. 88 93.20 130. 48 167.77 
Glace Bay .... © 7.93 12.14 18.68 39. 72 60. 69 93.37 79.45 121.38 186. 74 
Halifax ‘and Dartmouth cch.cces..ssccctsorees H&T 9.32 13.06 18.47 46.60 65, 24 92.27 93.20 130. 48 184.55 
ING WEGIAS COW SSibinc ns corissheren eon nmsonposnceeevis H&T 6.68 9.62 15.07 333 OL 48.42 75.45 67.12 96.95 151.02 
PROM RW SCORE CIN, Wiassaxschasstniviuddanscuscscbavconesi ay 8.63 12.93 19.65 43.19 64. 62 98. 24 86, 37 129. 24 196.48 
PL OLOU oo. 9s nehenteedn-scencsiteaveethetvenvedsessteeeve H 7.47 UTEP AL 16.82 Steso 56. 03 84.05 74.78 112. 06 168.11 
Springhill .. T 10. 58 16.19 26.40 52.96 80.92 131.93 105.92 161. 84 263. 88 
RS MAL RON nice co caasy hor seewnsudenaies suydosnanceatevcasenatiy Bl 8.34 12.54 18.89 41.72 62.69 94.44 83.44 125. 38 188. 89 
SLSUAR O iatcac eas cnigisbavestacben dh uaracsnsvarajoanvsatalvapagens 4b 6.17 8.60 L271 30. 87 42.98 63. 53 61.73 85. 96 2. On 
1 NATE TSVOh at ean cae een, PSS ene ae ee eee H&T 9.32 13. 06 18.47 46.60 65. 24 92.27 93.20 130. 48 184. 55 
RYE TOUGH ceceachiageecs stun sasnerssarcnaincvenasnovbsagests H&T 8.40 13. 08 19.94 42.05 65. 35 99.67 84.10 130. 70 199.36 
New Brunswick: 
MAU PNAES be conaes cab tek pak seca DapoUaPD caer negate H&T 10. 36 14.14 LOST) 51. 86 70. 73 95. 90 103. 72 141. 46 191.80 
AMD CLIC cep Bie wie ce ieedncthensn ace sseenede H&T 9. 53 L236 14. 61 47. 67 61. 78 73. 03 50.33 123.'56 146.16 
PUALNAU.. aoc os oR Rin H&T 10. 36 14.14 19517 51.86 10.73 95.90 103.72 141. 46 191. 80 
PSAMUNG SOM ye. Giese esses cceebavcseeeeecsscdosasteuee! H&T 7.30 10. 05 13.70 36.54 50. 24 68. 51 73.09 100. 49 137. 03 
HPedericcon ks picce tear tere ese e H&T 14.30 22.92 35. 38 60. 96 88.92 127. 56 113. 92 152.56 227.14 
Moncton .... H&T 10.30 18.19 27. 78 B2eLD 54.05 97. 86 54. 05 97. 86 185. 49 
Saint John H& T 10.30 14.00 19.03 30.50 43.06 68. 24 60. 49 86.15 136. 49 
BE SCE DO Tec cec reve viens dotteossetepecessdeosvhtesee H&T 11546 20.92 33. 38 38.96 58. 28 95.56 58. 28 95. 56 170.14 
15): 16,08 BRE a yy eh co aR a ene SAP 7 ERS ce aM 10. 58 16.19 26. 40 52. 96 80.92 131.93 105.92 161. 84 263. 88 
RSIS ORS oe cote SON oo sos ce Ronen Nate won nia vsdeaine H&T 5.95 11.94 23.87 29.82 59. 65 119. 30 59. 65 119. 30 238. 62 
WOOUStOCK SA. Gitcssavccssoitavieteienpsessseesantesad H 8.44 15. 92 29. 38 34.96 61. 60 108. 20 61.60 108. 20 201. 42 
Quebec: 
EGNOS) 158 | ae sey ae Ree a rch aS ER SY H 9.4235 Ib GS 4 i sya ae 46. 82) 56. 4175 65. 063% 93.50 21235'62 129. 86 
Cap de la Madeleine?9s4 oes H 9.16 127 319 45. 83 56. 33 65.92 91.65 eee 131. 84 
HTC OUL ATA Sy 4 so cerecpnerunccesctesvanvaseternsee H 6.8735 8. 8435 10. 03'8 34. 37% 44,17} S0n05-* 68. 7433 Ciecte 99. 0338 
SOALIC OOK Oe arrnreey ett cranes a ceminncrnites H 8.86 10. 83 13. 25 44.35 54.12 66. 37 = = - 
Cookshire? . H 9. 4238 sides hoy ps yatta 46.82'° 56, 417% 65. 0645 93.50 112. 62 129. 86 
Farnham? H 9. 4233 ily fae igh le 46. 8235 56. 418 65. 0638 93.50 112. 62 129. 86 
Granby?-*+4 H 9.694 Lie 20> T3a5l 48. 2038 58. 07!" 66. 97*5 SOR za A15293 133. 68 
TAILS ierssc cron onteans ccecercnsnareeten teeencnane oeneeiaaee H by Oh 8.88 10. 02 36219 44. 34 49.99 71. 56 88. 69 100. 00 
OLE LECII Et Mat cence elie cures emear eee ed H 8.72 10. 61 12. 51 41.24 50. 70 60.15 82.48 101. 38 120. 28 
MONGHICT EAS nore persrrecetierettt H 4.97 8.89 16.72 16. 28 22. 74 42. 30 29.40 42. 30 81.47 
HG NIC? cise cu pe hte a note aees ataeiex eetee H 8.90 10.95 12.82 44.52 54. 72 64. 04 89.03 109. 43 128. 08 
BO VASES eee conmcr ce tant meee aaicateseiciedrens H 8.46 10. 36 11.70 42.31 Lo Nae 58. 48 84.62 103. 40 117. 00 
Mégantic?»** ... H 12.76 17. 30 21. 22 64. 24 86.51 106. 08 127. 68 173. 02 PRY Al 
Montrea]?,3,5 H 8.10 9, 49 11. 46 40. 52 47. 43 EW Pedy 81.04 94, 87 114. 63 
INOFANG AY oe meecnaneedasorsentoae iesnscumacrsemne H 7.95 9.93 12. 48 39.76 49. 62 62.37 79.52 99. 23 124. 74 
QUE DOC AE: steer eet. eater tse Meena ceseene H 8. 46 10. 36 Halal) 42.31 Bieta 58. 48 84. 62 103. 40 117.00 
RAM OUSK 18998 ae, cpstsascssaapcosdusenediorennacevesccss H&T pe Be ES.07 15.47 5. 61 66. 83 17.33 111.22 133. 65 154. 66 


See footnotes page 15. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24- Hour Power Service in Canada as at December 31, 1958 — Continued 
Se [SSE SSCS SATE TRS SS ST SE ERT STE EE ES ne a 


Billed load 


5 Horsepower | 25 Horsepower 50 Horsepower 
Source é 
Province and se PROUrS jae oe 
gee Gh Sten een) ples | 100 200 [ 50 | 100 200 50 [ 100 f= 200 
Consumption — kwh. 
T 5) ih 
186 | 373 | 146 aie 932 |e 1,864 | 3,728 1,864 3,728 | 1,457 
. dollars 
Suebec — Concluded: 

Riviére du Loup?** ... H&T 5720) 7. 84 15.67 26.25 39.15 78.29 52.50 78.29 156. 60 

Rouyn? H 7.95 9.93 12.48 395,16 49.62 62.37 79.52 99.23 124. 74 

Ste. Agathe des Monts769>4 ose H Sir ie 10.67 12.00 43.87 53.32 60. 04 Siet3 106. 63 120.09 

St. Hyacinthe?. 4. H 9. 7638 ip ler pees 13.49% ATe5o.> Bi sane 65. 9473 94.6673 | 113.97 131.38 
SE VUCROME IAA sin onsstovvarensecvcencsentevesvecees H 8.77 10. 67 12.02 43.87 53.32 60.04 87.73 106.63 120. 09° 
SU ORNSCKSKT  . cu acacdts cniocesnccavtensneearrencrees H 9. 6013 fd 5825 Wee ie 47. 7433 Sides GGnc074 95.30%) 1458375)" 139° 40** 

SHA WAINICAN@ sarvscsastascerscareoteussvestssteververeade H 8.90 10.95 12, 82 44.52 54. 72 64. 04 89.03 109. 43 128.08 
Sherbrogke% 2:47, .sysscctersccsenecsisenarssecte H 12.73" 213 12973* BySiaoy fas 58.57* See niga PU elae HATS * 

Sorelee:4: Mae. saa H 9.16 11.27 13.19 45. 83 56. 33 65.92 91.65 LE26o) 131. 84 

MHETLOrd IMINCS2A** 5. cesestsrcassecacensesenste H 9.16 11,27 13.19 45.83 56.33 65.92 91.65 112.65 131. 84 
TROISMRAVIOTES UL” |x... schoiettenscenssnanerest H 9.16 PAE 13.19 45. 83 56.33 65. 92 91.65 112.65 131. 84 
IVEIEAEON2) atscsetasccenseeccdtvoersethesenaccartastees H 7.95 9.93 12.48 39.76 49.62 62.37 79.52 99. 23 124.74 
H 8.90 10.95 12.82 44.52 54.72 64. 04 89.03 109. 43 128.08 

H 4.77 8.55 15.94 42.89 54.37 66. 83 66. 21 108. 82 133. 66 

Ontario: 

PSE XAUTIOTREY wes exeabntezvnessyctapavctnessccacrcasseaazhs H 6.37 9.40 11.08 31.88 46.97 55.36 63.75 93.94 110. 72 
H 5.70 ston: 8.05 28.52 36.07 40.27 57.06 72.16 80.55 

H & T 5.53 6. 88 7.13 27.69 34.41 38.60 55.38 68. 80 Tike 

H 6.37 7.88 8. 88 31. 89 39.44 44.47 63.77 78.87 88.94 

Brockville . ste H 6.36 7.88 8.87 31.88 39.43 44.49 63.76 78.88 88.95 
GRALGAM css seterges techn caaperostscsuntenusapancevshetets H 7.90 10.09 11.43 39.46 50.37 57.09 78.89 100. 71 114.15 
(OPI WELT, v eeseacts voveverasencevervsecuneervsseccrtavate H 15. 50* 15:50" 15250" 49.41 73.64 95.09 98.82 147.29 190.19 
FOr? Willa M” 5.5 Mescpessseccsucsseacacssencstepdevenes H 5. 70 eae 8.06 28.53 36.08 40. 28 57. 06 72.16 80. 56 
DUE cs ecco sectnasavastursbieadarerestinnnes vdncspddeveds H 8.29 97 10. 96 35.14 43.52 48.56 68.70 85.47 95. 54 
Goderich .. ap H TEM 11.41 13.09 36.91 57. 04 65.43 73.82 114.07 130. 85 
GODT ios css ceseutevanonercsnscanweseetdsredseadeacnteets ap H 5.53 ota 9.40 27. 68 38.58 46.97 55.36 RL? 93.94 
FLAME ON. «csursccovevvacvensstuctovsentrescntaraseavess H 5.67 hoe by 8.51 28.57 36.10 42.84 57.06 712.16 85.00 

EMOTION EL (sp watstnstcsncvysehesncunveradaatevspnaranssieaseas H 10.05 12.29 14.15 49.18 60. 36 69. 68 96.10 118.47 137.11 
ACATY EIS GOT. cp deuvaiss sovvavastprssverucoteddonetsnnvonyrn ee H&T 6.37 7. 88 8. 88 31.89 39.44 44.47 Soeur 78. 88 88.95 
Kirkland Lake . H Beas 8.96 12.69 20.14 38.78 57.42 87.28 124.56 161.85 
BAUGH STON -crassaztecuss sensseistecsaotter-seatessinavtvedp H 7.55 9. 89 10.91 37.75 49.49 54. 52 75.49 98. 98 109.05 
VAS AY; tert. ssavevsaptaces vovsavecaveancantaptvecvesks H 5.87 8.40 10.16 29.36 41.94 50,33 58. 72 83. 88 100. 66 
NGOUG ON pscipsecuncesvocdeveaersdneUspureretedsuppensecee H 6.37 7.88 8.89 31.89 39.45 44.48 63.77 718.88 88.95 
Will etaG Gc evesaccovadsves cass sepoprevcUactespnesebeaeenaes H 5.03 6. 71 8.39 2pal6 33.55 41.94 50. 33 67.10 83. 88 
New Toronto ... H 5.70 8.06 9.73 28.52 40.27 48.65 57. 04 80.52 97.30 
Niagara Falls H 3.06 4.98 8.33 29.37 41.95 50.35 58. 73 83.90 100. 70 
INGORE ISEUY Bor ssiasyasesspadecosaxesssovegdnatacoe fined H UAB 9.90 10.90 37.76 49.50 54. 53 15.52 99. 00 109. 06 

Onilias cccssypacesossses H aie) Wine nl 8.22 28.52 36.07 41.10 57.04 72.14 82.21 
Oshawa H 5yo6 1.39 9.06 26. 84 36. 91 45.30 53. 68 73.82 90.59 

H 5.70 8.06 9.73 28.52 40.27 48.65 57.04 80.52 97.30 

H Gye fol! HEP Saiz 29.37 38.59 43.62 58. 73 77.18 87.26 

H 8.90 11.14 12.37 44.68 55. 86 62.01 89.50 Si 124.18 

H 6.37 7.88 8. 88 31.89 39.44 44.47 63.77 78.87 88. 94 

Oreo ACD. cevcosvonsnsns setenceschacareny pieced H 5.70 eae 8.06 28.53 36.08 40. 28 57.06 712.16 80.55 

St. Catharines ..., H i es 9.34 10.35 36.13 47.06 52.07 72.16 93.98 104.07 

Db. AUROMAS box. s setasencecreevsthcornsexcUsacscses saesens H 6.71 8.40 9.40 33.56 41.95 46.98 Gi k2 83.90 93.97 

SOTTUIAL ,, csvvaspaisscanmesssyrsscsvedsalavecrivseeens oes pues H 6.20 9.06 10. 75 31.04 45.31 53. 70 62.09 90.61 107.41 

PAU Oboe MATIC Ms creccuscsasctescfoviesccscnsrete wee H 5.23 6.35 6.91 26.18 31.78 34.57 52.37 63.55 69.14 

SIGNS PIAL IS ose each suey ar ceskascesvevsoveseneckssees H 5.87 HT? 8.55 29.36 38.58 42.78 58.72 Lich ae? 85.55 


* Minimum bill. 
See footnotes page 15. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Power Service in Canada as at December 31, 1958 — Concluded 


Billed load 
5 Horsepower 25 Horsepower 50 Horsepower 
Source 
eee Power weet ; 
ee ek 50 100 | 200 | 50 | 100 200 50 100 200 
Consumption — kwh, 
|e T + 
186 373 746 | 932 {1,864 3,728 1,864 3,728 | 7,457 
dollars 
Ontario — Concluded: 
BUTE GHOT Gli ae cease tins ace acsveasiaeboasi nensesecresvisanreess H 6.88 8.89 9,90 34.40 44.47 49,50 68.80 88.94 99.01 
RORUISUIES Wesco eennsaceecitvecusasuneassanecashnavexacstea H 7.88 10.08 11.20 39.44 50.35 55. 90 78.88 100.69 111.79 
BERD RLL TAS ie ncvsep coves bvvsueeedennceiscsseatacsassueayiei® H Boge 8.96 12.69 20.14 38, 78 57.42 87.28 124.56 161.85 
Toronto . H&T 7.19 9.51 10.79 36.02 47.73 54.10 72.16 95. 66 108. 43 
Trenton H&T 5.87 oP 8.56 29.37 38.59 42.79 58. 73 Wib8. 85.58 
WELUBELOOS aha e cease casecstesueanccre davsbrousbusasvearsesis H aot 9.93 10. 93 die Ag 49.52 54.55 i553. 99.04 109. 10 
Welland H eau 9.39 10.39 36.07 46.97 Span lil 72.14 93.95 104.02 
Windsor H& T 6.37 9.40 11.08 31.89 46. 98 Bhatod 63.77 93.96 110. 75 
WOOUSEOCK ©, ccccccssssarveseres ssvedbpabaensdaaspacenaie H 6.05 8.74 10.41 30. 21 43.63 52.05 60.39 87.24 104, 01 
Manitoba: 
Brandon H 6.94 8.62 11.98 34.60 42.98 59.76 69.43 86. 20 119.76 
Dauphin . H 6.94 8.62 11. 98 34.60 42.98 59. 76 69.43 86.20 119.76 
Neepawa H 6.94 8.62 11. 98 34.60 42.98 59. 76 69. 43 86. 20 119. 76 
POrtaee ld Prairie” j.syeccsvessessvcssesnsaceasnes H 6.94 8.62 11.98 34.60 42.98 59.716 69.43 86. 20 119. 76 
RIDa SORTER EE! i cxest conapronenevsuitescacvaocrasdevasusss H 5.58 9.79 15.33 27. 96 48.93 716.62 55. 92 97.07 146.91 
OGLE AU Kaen wecis devengsadounspetsviessiessncovncerevessdeaphus H Ta TE 9.58 T3.31 ote al 45.60 62.38 71.93 88.70 120.61 
The Pas ., 1 9.56 15.49 22.20 47. 87 77.43 110.98 95.74 154.85 217. 78 
PRUBNIEED OS A Parga paptccpieinvcbcovenspasseacseeeieeceiee H&T Saat 8.25 14.45 26.41 46, 22 72.36 52.81 91.69 138.77 
Saskatchewan:° 
Moose Jaw .......... aL 7,26 11. 60 16.82 36735 57. 98 84.01 72.70 108.90 167. 69 
North Battleford? Hi ese 11. 88 17.92 39. 92 69.42 104.13 80.53 143.47 222. 87 
rine AAD OTte 5: covesanscevonsaccecosnvavacedhs By 8.06 15.46 28.85 40.40 Giza 109. 68 79.50 123.81 208. 07 
PRS EUIRE ered ca cpt cegasedays ech cenvegn tor uaprassiliowre tans i 6.99 Maley 20.69 35.03 55.16 83.51 70. 06 110. 31 167.04 
SES RAGOOM MS cas cssnanscacseauseaustch@eaannrsssnessnssves 4 10. 24 16.16 27.69 43.73 59.18 87. 98 72.90 107.55 165.17 
Swift Current ... fh DLS 71 19.44 30. 80 Ht LO 93.69 148. 13 111.12 180.41 284.72 
DV CD TER a acs vevcaancvsvxcccetessadesnsorccconsmaecccets fit: 10.70 14.87 21.78 53.56 74.29 108. 85 107.12 148.58 217. 71 
Alberta: 
ISANPALY, | icconsrecestsersnca H 4.75 5.97 10.21 Pash fa 29.80 51. 05 47.50 59.60 102.11 
MVE UBAOTEON opis sevens cdeccaceasoucsssucssutcsesseucess a 8.08 13.67 24. 88 40.46 68.42 124.34 80. 92 136.84 248. 71 
PIGMIORLOD  ssssescevesvecsuvsssnisansssnosvvarsbseseorses fg 4.73 6. 98 hy ep. ak 23.20 33.50 52.28 46.00 64.78 99.61 
MAEDA IG LC fee Socsiccy bes cansttrencasvndagetstorsvoneas se 7.83 12.23 20.61 29.30 46.38 79.93 52.01 85.56 152.68 
MACICOM 5, sncnccoes avaueUnpendddorpacervoudsscdsvavousved H 10.87 £9573 28.05 43.06 68. 23 118.56 105.73 156. 06 256. 74 
Medicine Hat le Feto 10. 60 14.96 38.98 52.96 14. 78 717. 96 105.92 149.57 
British Columbia:*? 
STADE OOK oy hors zenesvevorestereancesccustreciedtoraste H 9.53 15.43 Pg ras ley | 33.03 62.39 102. 96 100. 23 124. 70 144,27 
Kamloops ... H 9.08 12.18 15.33 44.42 59. 28 74.25 88, 83 118.57 148.50 
UAT, ‘eicecctvessnnavecsrusssarcvvesvecsovertesencssee H 9.08 12.18 15.33 44.42 59. 28 74.25 88. 83 118.57 148.50 
RECASIOIS ccaltsar cose osfuns trardooveesaosvacssucaeeeinvntrh H 6.84 12.40 18. 61 Ws2d 47.57 718.59 44.04 81.23 134. 98 
DHOW: WESUMINSLET <isssccasererssassesedscosatevsede H 9.77 17.86 28.63 26.91 53. 82 107.65 53.82 107.65 180.51 
MONG VAMCOUVIOT \ccscsnatvecsanseoonsecessonrttaotal H 9.77 17. 86 28.63 26.91 53, 82 107. 65 53. 82 107.65 180.51 
Prince Rupert .. H&T 13.97 18.33 24.35 68. 88 89.02 118.57 137. 76 178.04 237.14 
hereto terran cusstuacrrcecioniicotarsbeceaessrecevcrver H 4.46 7.18 12.25 19.69 22. 82 40.43 39.38 40.43 Ton 60 
IMEC OUU CE ote osdssnapsanscavoussusvavensveccavnessiexiere H eter 14.52 23.91 26.91 53.82 107. 65 53.82 107.65 180.51 
WACCOLIA® Grcsstssccesnzes Sr “seas ame H 9.707 | 17. 86 28.63 34.00 60.91 ae 73 ae 53. 82 A 107. 65 21Dbne2 
1 Power used in manufacturing exempt from sales tax of 3 p.c. 10 Bills include surcharge of 5 p.c. 
? Bills include provincial tax of 2 p.c. 11 Bills include surcharge of 10 p.c. 
3 Bills include municipal tax of 2 p.c. 12 Bills include provincial tax of 5 p.c. 
* Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 13 Revised. ‘ 
5 Bills include special tax of 2 p.c. for educational purposes. 14 A rebate on power generated wholly or in part by coal produced in Nova 
® Bills include municipal tax of 25 cents. Scotia was reported for New Glasgow, where a Federal Coal subvention of % cent 
7 Bills include municipal tax of 1 p.c. per kwh, became effective on September 1, 1958. This is applicable to power 
® Bills include municipal tax of 5 p.c. consumers who are engaged in manufacturing, converting and processing goods or 
9 Bills include provincia] education and hospital tax of 3 p.c. products from raw or other materials. 


Power used in manufacturing is exempt. 
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ELECTRICITY BILLS FOR DOMESTIC, COMMERCIAL 
AND SMALL POWER SERVICE 


1959 


This report is based on rate tables supplied by 
the principal power companies and distributing sys- 
tems in the country. It consists of the cost of de- 
finite quantities of electricity for specific uses and 
an annual index of electricity bills for domestic 
service. The monthly bills are computed to show 
the actual cost to consumers in the 131 municipal- 
ities covered by the report when selected quantities 
are used for specific purposes. The cost to the 
consumers includes not only the amounts accruing 
to the distributor, but also all federal, provincial 
and municipal taxes on such purchases. Discounts 
for prompt payment have been deducted from gross 
bills wherever granted. 


Monthly bills can not be used to obtain the 
average cost of electricity consumed in any one 
municipality or to compare municipalities as to cost 
of electricity, except in a very general way. The 
unit cost or cost per kilowatt hour of electric energy 
normally varies according to the nature of the use 
and the magnitude of the consumption; and, because 
these factors vary so greatly as between types of 
user and between municipalities, an average cost 
for all electricity consumed in any municipality is 
of little value unless the nature of the uses and 
amount of consumption for each use is known. Fur- 
ther, industrial power costs vary as to whether the 
power used is primary or secondary (off-peak or 
interruptible power taken when available). Other 
important factors in determining costs of electricity 
are the relationship between the capacity of a 
system to produce and distribute electricity and 
the total consumption, and between the average 
rate of consumption per day and at different times 
of the day, and during the year. Because of the 
difficulty of giving proper weight to these many 
factors, the Bureau of Statistics has not attempted 


to show average costs or to compare costs between 
municipalities. For these purposes the report should 
be used with the utmost caution. 


Any attempt to determine which municipality in 
Canada enjoys the lowest cost of electricity might 
be difficult for reasons mentioned above. From the 
selected list of municipalities, which comprise this 
report, those having the lowest bills for selected 
quantities and uses are shown in the following ta- 
bles, the lowest bill in each case being in italics. 


While the domestic service bills will probably 
show the average for most municipalities, it is 
probable that with larger loads and consumptions 
for commercial use and for power, other municipal- 
ities would have smaller bills. The fact that no one 
municipality had the smallest bill for all types of 
consumption in the three classes of service indi- 
cates that caution should be exercised when making 
comparisons as between municipalities. 


There is a possibility that some municipalities 
from which bills have not been collected may have 
as low or lower bills than those shown in the tables 
below, and consequently there is no certainty that 
these bills are the lowest of any municipality in 
Canada. Of the towns and cities shown, Jonquiére 
operates its own municipal hydro-electric plant and 
distribution system. Sault Ste. Marie operates its 


own municipal distribution system, buying power 


from a commercial hydro-electric plant. Belleville, 
Kingston, Ottawa, Niagara Falls, Trenton, Windsor 
and Westmount own and operate their own municipal 
distribution systems, buying power from the provin- 
cial hydro-electric systems. Commercial hydro- 
electric systems serve Cornwall, Ont. and Trail, 
B.Cs 


Lowest Monthly Bills for Domestic Service, 1959* 


Municipality 
ME OUN WALES TONGA ascovaaysrosteresesdesssmeocenasieadvoetecest Wadinicede 0. 74 
Belle valle Ont e peees sass casssas.odseades assests sake cceretet couse 0.75? 
PELOTON, OMG . Ais Meenanes.sseperetneotoek sespebncesseaddeedtaisenss Os52 
Midland On bein: pacer! hast stb ees eesttias «ate Potts tint 1. 00? 
Orla a: Ont ets aie flee tent, <vetean tae Sesuceneteatens taveate 1.05 


* Lowest bill is shown in italics. 
? Minimum bill. 


Monthly consumption — kwh. 


dollars 
1.78 2.18 2.97 4.16 6.14 11.09 
0. 97 1. 26 1, 84 2.70 4.14 7.74 
0. 97 1:26 1. 84 25500 4.14 7.74 
1.00 Pe 21 1. 86 2.74 4.00 7.83 


al Yipes 


Lowest Monthly Bills for Commercial Service, 1959' 


Municipality 


Billed load 
50 kw. 


Hours use 


Monthly consumption — kwh. 


KAN SStOM. OMe) cu actecrseoteiees contlecccces cuban 16 18} 1. 80 
Wind Sor Ont came ccescecceetecete ws recs meee ote Lets 1.76 
Midland? Ontcnctiass..cskevesees Me steseesete aes 1. 26 1.58 
Belleville wy Onbey cove. tvsnccetectccantecsversccsoors ope 1.89 
PPEntons On tarecccarcesevs covets seseeeneo ema cees nls are 1.89 
WESUMOUNU QU Cre sesrectstcaverssseesretcccerstans 1.49 2.69 


1 Lowest bill is shown in italics. 


annn wn 


Lowest Monthly Bills for Small Power Service, 1959! 


OrileDe 


Municipality 


dollars 
61 Ti 25 18. 00 26.10) 56.25 | 990, C07 La0. 50 
02 by wes 27.00) | eo 420i moenkoillee oom Orn meget 
95 1125) 18. 00 25.20} 56.25 | 90.00 | 126.00 
43 11.'70 18.90 | 24.30 | 58.50] 94.50 | 121.50 
43 11.70 18.90 | 24. 30 58.50 | 94.50 | 121.50 
11 11.09 | 21.07} 41.02 | 49. 94 94.57 | 162. 82 
Billed load 


Hours use 


Monthly consumption — kwh. 


Niagara, Malls, Onteee.cc:c..sssaeces comers 3. 06 4, 98 
SatltSte a Mane, cOn bs mwccree ates fa eans 5.23 6auso 
JONQUIETE; QUC ashok... coheed 4.97 8. 89 
Trails £B iCat: ace res reset esta etre 4,46 fe alts} 


1 Lowest bill is shown in italics. 


Domestic services include delivery of electric- 
ity to private residences for lighting, refrigeration, 
cooking, water heating and the operation of various 
electrical appliances. Commercial service includes 
delivery of electricity to stores, offices, factories, 
etc., mainly for lighting purposes. Outdoor sign 
lighting is generally in a separate category and 
the rates are different from those for commercial 
services. Street lighting is also in a separate class. 
Power service includes the delivery of electricity 
for the operation of electric motors. 


The purpose of this presentation is to provide 
data for comparative purposes on the cost of 
electric services in Canada. Because of the various 
methods of computing costs it was necessary to 
select some arbitrary conditions, especially for the 
fixed charges, and use the same basic conditions 


dollars 
wae 29,50 | 41,95 | D0.30 || OOetat Gos SONI OO TO 
Dit Ml e2GnL Sees ll S 140 oe GS ai Oo 
12) 16.28 | 22.74.) 42.30.) 29.40 | 42.30.) 81.47 
~25 1 19, 69e) 22.82) 40.43 189538940543 I 15267 


in each municipality. In the large majority of muni- 
cipalities the use of these arbitrary conditions was 
not necessary, the rates containing a fixed charge 
and a block rate for all consumptions irrespective 
of appliances. 


Consumptions of 500 and 1,000 kilowatt hours 
include electricity used for water heating. Except 
where the entire water heater load was on a flat 
rate basis, metered rates were used in working out 
these bills. For a few municipalities, where all 
water heating is on a flat rate basis, an arbitrary 
division was made between water heating and the 
metered services. A 500 kwh. consumption was 
divided to include a metered consumption of 250 
kwh. plus an assumed 250 kwh. consumed by a 
500 watt heater. A consumption of 1,000 kwh. was 


Eaves 


divided between 400 kwh. metered and 600 kwh. 
consumption assumed for a heater of 1,000 watts. 
To show the effect of flat rate water heaters, a bill 
for 1,000 kwh. including a water heater of 1,000 
watts has been shown for all municipalities where 
such heaters are in general use. 


The consumption for cooking varies greatly 
even between customers in the same municipality 
and, where the unit costs vary in different muni- 
cipalities, the consumption for cooking tends to 
vary inversely with unit costs. Consequently, a 
cooking consumption which may be fairly representa- 
tive for the majority of consumers in one munici- 
pality may be too large or too small for those in 
another municipality. This is also true of water 
heaters and other appliances, the consumption being 
governed largely by the unit price. Where service 
charges are based on two-wire or three-wire service, 
the higher charge was used only in calculating the 
bills for 300, 500 and 1,000 kilowatt hours. 


Provincial taxes are in effect in Newfoundland 
(3 p.c.), Quebec (2 p.c.) and Saskatchewan (3 P.c.). 
In British Columbia a sales tax of 3 D.c. was 
imposed on August 1, 1948, and subsequently in- 
creased to 5 p.c. on April 1, 1954. In the province 
of Quebec many municipalities also impose a 
municipal sales tax. In 1949 Montreal and environs 
added a 1 p.c. education tax which has since been 
extended to many other municipalities throughout 
the province. In 1958 this education tax was raised 
to 2 p.c. in Montreal, Quebec and Lévis. All such 
taxes are included in the bills and the tables show 
where the provincial and municipal taxes apply. 


The loads for which commercial and power 
bills were computed were the billed loads. In some 
municipalities the billed load was a percentage 
of the connected load. In other municipalities it 
was the peak reached over a period, often 30 
minutes, and had no direct relation to the connected 
load. In still other municipalities it was the con- 
nected load. A consumption of 200 hours per month 
would mean 100 per cent use of the load, for an 


average of 8 hours per day for 25 days: and 100 
hours use would mean 50 per cent use of the load 
for the same time. If the billed load were less than 
the connected load, the time or percentage use of 
the connected load would be correspondingly re- 
duced to produce the same result and the same 
consumption of electricity. In all cases the bills 
were computed for the consumption in kilowatt 
hours shown in the tables at rates in effect on 
December 31, 1959. 


In practically all cases commercial and power 
bills were computed for unrestricted 24-hour service. 
A service restricted to 10 hours, from 7 a.m. to 
6 p.m., is sold at a lower rate than the unrestricted 
24-hour service in many municipalities. No penalty 
was included for low power factors and no allow- 
ances were made for customers’ guarantee deposits 
with the distributor, or other miscellaneous factors 
which enter into the billing practice in some 
municipalities. 


In the column headed, ‘‘Source of power’’, the 
letters ‘‘H’’ for hydraulic or water power and ‘‘T’’ 
for thermal, i.e., for fuel or steam, gas or oil 
engines, indicate the nature of the power used by 
the generating plant to produce the electricity sold 
in each municipality. In some cases hydro-electric 
plants have auxiliary or stand-by thermal engines 
used for peak loads or in emergencies. Such plants 
are classed as hydraulic. 


The annual index is for the cost of electricity 
to consumers for domestic or residential use only 
and is not an index of the cost of power for indus- 
trial or other purposes. In the 1956 report the index 
was revised from a 1935-39 to a 1949 base. The in- 
dex, by provinces, was produced by computing 
changes in the bills for typical monthly consump- 
tions in each of the 131 municipalities, weighted by 
the annual revenue received by power distributors 
in the year 1949. Weighted municipal indexes were 
combined to produce provincial indexes on the 
new base. 


Annual Index?! of Electricity Bills for Domestic Service, by Province, 1950-59 
(1949= 100) 


Province 


JO" LOO. 07 10050 
OR er 09> OnP™209; 0 
On| Sets. Seite. 8 
-1 | 103.4) 103.4 
-3 | 100.4; 100.4 
eat Ont Wats 
hae Bone 99. 3 
On| LOLOL LOO: 7 
Og eetO0.:OFl e105. 4 
aes Oberoi.) 
-1 | 108.3) 110.7 


[ome [ [om [om [ome [| [or [| 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
109. 0 109. 0 105. 4 105. 4 105. 4 105. 4 103. 4 
114. 8 114.8 114.8 114. 8 114. 3 125 L256 
103.4] 103.4 103. 4 103.6 103.6 103.6 102. 4 
100. 2 100. 9 101.0 101.0 100. 8 101.4 101. 4 
131.3 Pou. 0 ibstil, @) 130. 8 130. 1 129.9 130. 3 
99,2 99. 2 99.2 99.1 98. 4 98.3 98. 3 
100. 7 100. 7 99. 1 96.5 96. 5 96. 1 OD aul 
105. 4 105. 4 105. 4 105. 4 105. 4 107. 2 106.9 
127.6 T3052 130. 2 T3038 130.3 143.5 143.5 
115. 7 116.3 116.3 115.8 115.4 117.5 117. 6 


1 Based on electricity rates in effect December 31 each year. 


Provincial domestic service indexes were 
unchanged in Newfoundland, Quebec, Manitoba and 
British Columbia, there being no changes in domes- 
tic rates in those provinces excepting in 8ritish 
Columbia, where the rates rose slightly in Nanaimo 
and Kamloops but not sufficiently to affect the 
provincial index. 


The most noticeable change in provincial in- 
dexes occurred in Prince Edward Island where there 
was a drop of 2 points. This was accounted for by 
a lowering of domestic rates in the town of Summer- 
side. In Nova Scotia the domestic service index 
rose by 0.1 because of rate increases in Sydney. 
New Brunswick index dropped from 103.6 to 102.4, 
the rates inMoncton having been lowered and affect- 
ing the cost of all consumptions of over 100 kwh. 


The Ontario index rose slightly from 129.9 in 
1958 to 130.3 in 1959 with rate increases in Guelph 
and Sault Ste. Marie being partly offset by a lower- 
ing of rates in Midland. 


In Saskatchewan the only change in rates was 
in Moosejaw, causing the provincial index to drop 
by 0.4. The Alberta index dropped slightly from 
107.2 to 106.9 being affected by a change of rates 
at Macleod. 


The overall Canada index was, however, large- 
ly unaffected by the 1959 changes in individual rate 
structures, showing a rise of only 0.1 over the 1958 
figure. 


Rate changes also affected bills for commercial 
and small power services. In Prince Edward Island 
most commercial bills at Summerside dropped signi- 
ficantly while power bills, generally, rose. At 
Sydney, N.S. commercial bills rose for all con- 
sumptions of 200 kwh.and over and for all power 
services excepting the low consumptions for each 
load. At Sackville, N.8. bills for commercial service 
took a sharp drop. Rates dropped also for power, 
showing a marked decrease incost for the 200 hours’ 
use of each load. 


In Ontario changes in commercial and power 
occurred in Guelph where there was a Slight rise for 
each consumption: commercial rate changes in 
Kenora reduced the cost of 1 kw. of load noticeably 
while power rate changes caused a considerable 
drop in the cost of 50 hours’ service for all loads. 
In Midland there was a small reduction for all cate- 
gories both in commercial and power. In Sarnia 
power bills all declined with no change in commer- 
cial. Sault Ste. Marie commercial bills rose appre- 
ciably for all consumptions. 


The only changes in Saskatchewan were at 
Moosejaw where all commercial and power bills 
dropped slightly. Commercial bills at Macleod, Alta. 
dropped for all brackets about twenty-five per cent. 
Changes in rates for Kamloops, B.C. and Nanaimo, 
3.C. resulted in slight variations for commercial 
bills. Neither Alberta nor 3ritish Columbia showed 
any change of power rates. 


May 16, 1960. 
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TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1959 


Lighting, etc., refrigeration, 


Lighting, cooking and water heating 


Lighting, 


| Average ete ee ote Pr ; 
| Proviieeal Source of ; domestic | monthly Minimum small ances, Fe bd bee 
‘ince a power |Population | service sat appliances and refrig- i Metered rates SU TALC 
municipality Hydraulic ‘‘H 1956 bill eration cooking water 
Thermal ‘‘T’’ heater 
Monthly consumption in kilowatt-hours 
[veo [160 [20d [500 | 
dollars 
Newfoundland:? 
Be UONN aera rer tence ccs 57, 078 14, 365 401 1.04 1.19 2.22 3.05 4. 71 6. 31 8.37 13. 52 - 
Prince Edward Island: 
Charlottetown........cccscccccceseee 16, 707 4, 851 187 2.00 2.15 3. 20 4. 40 6. 80 9. 40 13. 40 23. 40 _ 
BUMMELSTAS. 5 kr aiehyctesatcscscares 7, 242 1,875 113 2. 00 25/05 3. 80 5. 00 7. 40 10. 50 14. 50 24. 50 - 
Nova Scotia: 
ATANOTSE Bares eecriis eccsarccasuictes T 10, 301 5, 665 183 1.50 2. 00 3. 53 4.65] 6.26 9. 04 12. 84 22. 34 16. 94 
Bridgewater < 956. .i.iecccckeces H 4, 445 1, 965 271 1.25 1.25 1.95 2.75 4. 35 6525 8.25 13. 25 - 
GIA COMB AYA. seat c. s T 24, 416 5, 274 162 1. 00 1. 28 2.18 2.93 4. 53 heen 9. 25 14, 25 - 
Halifax — Dartmouth... H&T 114, 394 43, 961° 346 2. 00 2. 00 2. U1 3. 85 6213 7.90 10. 30 16. 30 - 
New Glasgow «5 .checccsssekes H&T 9, 998 8, 889 188 1.50 7.50 2. 07 2. 95 4. 71 1.35 LO575 19, 25 - 
New Waterford) .5.dssccpeccoceocsss i 10, 381 2, 162 165 NR 2s) 1.53 2.45 3. 37 Opie: 7.97 9. 99 pay Pe _ 
Pictou H 4, 564 1, 087 168 1. 00 1.05 1. 80 2. 60 4. 20 6. 60 10. 60 20. 60 - 
2 7, 348 2, 884° 120 1.50 2. 00 3.53 4.65] 6.26 9. 04 12. 84 22. 34 - 
Bl 32, 162 7, 407 279 1.10 1. 41 2. 35 3. 35 5235 7. 85 11. 86 21.89 - 
ac 12, 250 4,914 266 1.00 1.33 PP AS 2. 85 4.05 6. 30 9. 30 16. 80 - 
H&T 3, 651 Bees 177 2. 00 2. 00 2. 71 3.85] 6.13 7. 90 10. 30 16. 30 - 
H&T 8, 095 6,995 116 1.00 1.82 3.10 3. 70 4.90 7. 00 10. 00 Ly00) - 
New Brunswick: 
BSALHUISE ons ctscocscstssss sais H&T 5, 267 2, 480 195 1.00 1.55 2. 60 3. 30 4. 70 6.80 10. 30 19. 05 - 
Campbellton H&T 8, 389 2,857 197 O37 2.00 3. 00 3. 80 5. 40 7. 80 11. 80 21. 80 - 
(OAc Tee Sa | re H&T 6, 332 1, 298 191 1. 50 2. 40 3. 60 4. 80 120 9. 00 13. 00 23. 00 - 
H&T 11, 997 3, 274 219 1.00 2. 00 ie Bale 3 4.55 | 6.00 7. 80 10. 80 18. 30 - 
H&T 18, 303 5, 300 286 1, 00 1. 43 2. 30 3. 30 5. 30 8.05 12.05 22, 05 _ 
H&T 36, 003 12, 586 248 0. 50 1.61 2. 96 3. 90 5. 78 8.25 Zac 21. 25 - 
H&T 52, 491 20, 775 199 0. 54 SE SI 1. 89 2.61 4.05 6. 21 9. 81 18. 81 - 
H&T 3, 491 1, 861 159 1. 50 2. 40 3. 60 4. 80 7. 20 9. 00 13. 00 23. 00 - 
Sackville... rT 2,849 1, 665 183 1.50 2.00 3.53 4.65 6. 26 9. 04 12. 84 22. 34 16. 94 
SSIS > See ee H&T 3, 403 12050 138 1.60 2. 08 3. 20 4. 48 7. 04 10. 88 17. 28 33. 28 - 
WOOUSTOCKY rennet ceccca0,-.<, H&T 4, 308 1, 216 306 1. 00 170 3.45 4. 70 6. 30 8. 70 11.70 19. 20 _- 
Quebec :* 
A CLONV AIG Mars cctvueacccebivecaics H 3, 547 844 340 0. 77 1. 28 2. 20 2. 81 4. 03 5. 36 7. 40 12. 50 - 
Cap de la Madeleine’»® H 22, 943 5, 584 366 105: 1.05 1. 84 2.47 3. 73 5.10 7. 20 12. 87 - 
Chicoutimi’»® H 24, 878 5, 593 689 0. 79 0. 93 1. 84 2. 16 2.79 K a 65) 5. 31 9. 24 - 
Coaticook$.® H 6, 492 2, 000 208 1.05 1. 39 2. 29 3. 24 4. 50 6. 39 9. 54 U7D2 - 
ROOKSNIF On. cose tac svanssesoavececs H 1,315 355 348 0. 92 i IRIGY: 2.45 3. 06 4. 29 5. 61 7.65 12 75) - 
ADORE csiomsssssstesaisssvassvsets H 5, 843 1,626 374 0. 77 1. 28 2. 20 2. 81 4.03 5. 36 7. 40 12550 - 
Granby®®,,.. H 27, 095 ay bs} 409 0. 80 1.05 2.00 2. 63 3. 90 5. 25 T:30 12. 60 - 
OR oo ee H 49, 243 12, 687 587 0. 76 0. 76 1.39 We PAs bal 3. 15 4.07 6. 36 - 
ORCL LC?) Ate Sree et H 16, 940 3, 763 194 1.05 1. 38 Zee 3. 55 5. 59 Ta a Gs IG Gt 19. 62 - 
Donquierekc eee H 25, 550 6, 322 605 1.06 1.39 1.95 2. 58 3. 83 4. 93 6. 51 11.18 10. 45 
BSS BUQUG es oe Bend hvac wcecsvaac’ H 11, 096 2,699 419 1.02 1.02 1.90 Vays 3. 86 5. 21 Teo L275: _ 
H 13, 644 3, 103 414 0. 63 0. 90 1.59 wa iS 3.19 4. 32 6. 03 10. 35 _ 
H 6, 864 2,189 122 1.58 2. 29 3.94 4.99 7. 09 8. 98 1or1'3' 20. 01 - 
H 1, 620, 758 | 477, 322 327 0. 64 0. 85 1.59 2.14 3. 24 4. 37 6. 06 10. 30 =_ 
H 10, 323 2,547 540 0. 77 0. 82 553 2. 35 3.17 4.19 5. 82 9. 90 - 
H 170, 703 41,674 371 0. 63 0. 90 1.59 2.13 3.19 4. 32 6. 03 10. 35 - 
H&T 14, 630 3,129 329 Ise 1. 84 3.47 4. 73 Tao 8.93 11. 03 16. 28 - 
Riviére du Loup®:®., H&T 9, 964 2, 709 244 1.05 1. 84 3.47 4. 52 6. 62 8.19 10. 29 15. 54 = 
BL OUVIN Ge coteosossssosssasvestasevessvose H 17, 076 3, 767 532 OMT 0. 82 1.53 2065 3.17 4.19 5. 82 9. 90 - 
Ste. Agathe des Monts’ .... H ye ly fi 1,790 340 1.05 1.43 2. 76 3. 70 5, 21 7.03 9. 52 15.75 = 


See footnotes page 9. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1959 — Continued 


Lighting, etc., refrigeration, 


Lighting Vsmall Wee _| cooking and water heating 
Source of smal | sarees, | dota nt 
Province and power Population appliances and refrig- cooking Metered rates crates 
municipality Hydraulic ‘*R’| 1956 eration neater 
Thermal ‘‘T’’ 
Monthly consumption in kilowatt-hours 
100 180 300 500 1,c90 1,000+ 
eee Soci es 
dollars 
Quebec — Concluded: 
SEepELy AGanthiec.Sie ewes cesnces H 20, 439 2. 88 4.07 5. 40 7.46 12560 - 
DU UCN OMG sore eaerne tren nvanccr H 20, 645 5,710 305 0. 79 0. 93 Te he 2. 34 3. 48 4.61 6.31 10.56 - 
Ue OMNSS) spre ene ees usrcenvranes H 24, 367 6, 350 447 0. 79 1. 04 1. 98 PASAali 3. 86 5. 20 7.28 12.48 — 
SHA WUNLS AN wecsscatececcerescsares H 28, 597 ROA 353 1.02 1.02 1.79 2.40 3. 63 4.95 6.99 12.50 _— 
Shier brooke ney cca cnccseccrsiess H 58, 668 16, 061 205 0. 78 1.19 2.37 3.29 De LZ 7. 28 10.69 19.19 _ 
SONG ME Sere eacstewbalpanueenvence enews H 16,476 3, 743 Oo 1.05 1, 05 1.96 2.63 3.97 3.36 7.46 13.13 — 
Thetford Mimes5® ...,.....000 H 19,511 4,879 360 1.05 1.05 1. 96 2.63 Soak Dy 30 7.46 13.13 —- 
SPROLS VLVIENCS 23 Coe ees esc von re H 50, 483 12,098 384 1.05 1.05 1. 84 2.47 8s to 5.10 7.20 12. 87 = 
WV ANIA Oitinne,s teaes tcckieamscecec rescues H 9, 876 2,244 548 0.77 0. 82 1.53 DeOo 3. 17 4.19 aye 4 9.90 _ 
Walle vile scrsscconcscvasneses H 23, 584 6, 453 387 1.02 102 ile Kg 2.40 3.63 4.95 6.99 12.50 — 
WESUMOUNEE TS Sivectenvastecrscses H 24, 800 6,817 436 0.63 0. 84 1,58 Diels Bee 4.33 6.01 10. 21 — 
Ontario: 
MAVOXGNGIASS 8 vovssdascessceosier’ H 2,487 764 386 1.00 1.00 1.19 1.62 2.48 3255 4.81 8.64 - 
H 16, 851 5,914 564 0. 75 Onis 1.30 1. 66 de pete) 3.46 5.26 9.76 8. 06 
H&T 20, 605 8,160 lay 0.75 0.75 0.97 1, 26 1. 84 2.70 4.14 4 6.57 
H 51, 869 14, 896 429 O85 0. 75 1.19 1.62 2.48 3.48 5.94 11.34 8.14 
H 13, 885 4,800 429 0.75 0. 75 1.08 1.44 2.16 3,24 5. 04 9.54 7.56 
H 22, 262 8,027 224 1.00 1. 00 2.05 2.56 3. 56 5, 08 7.60 13.90 10, 66 
H 18, 158 11,302 534 0. 50 0. 74 1. 78 2.18 2.97 4.16 6.14 11.09 8.65 
H 39, 464 11, 742 667 0.75 0. 75 1.08 Toes 1.94 2.81 4.25 7.85 6. 59 
H 23, 738 7,614 435 0. 75 0.75 1.62 2.02 2.81 4.00 5.98 10.93 8. 19 
H 5, 886 2, koe 406 1. 00 1. 00 1,48 2. 02 3. 10 4.45 6.07 10. 80 9, 94 
H 33, 860 10,629 495 1. 00 1.00 1.48 2.02 Ba LO 4,45 6.07 10. 80 8. 08 
H 239, 625 66, 846 413 0.75 0.75 1.40 1. 80 2.59 3.78 5.16 LOLVL 8.20 
IG TLOM GG. passa, doservirmemakeersstne cs H 10, 278 De hed 619 0. 90 0. 90 1.48 2.02 3.10 4.41 5. 85 10. 35 8.05 
KING SCO. crerasteserenace ees H&T 48,618 12, 873 571 0.75 0.75 0.97 1.30 1, 94 2.92 4.54 8.59 ice ts 
Rirkland: Wake > crersrecasssers H 15, 203 4, 763 392 0.75 0. 80 1.50 2. 30 3.10 4.60 6.60 11.60 8.98 
IIGCNEN GI vrsectronatesesnse saveons H 59, 562 20,153 502 0.75 03°75 1.40 1.87 sts 4.21 6.55 12.40 8. 50 
TANASE secttnseeasavsateeccensnacee sats H 10,110 3, 145 456 1.00 1.00 1. 29 1, 10 2.69 Sao 5.31 9.58 8, 28 
London.... arr H 101, 693 28, 989 344 0.75 OS 151 1. 94 2. 81 4.10 6. 26 11.66 9,14 
MIGL AIG Seeserrccssocesheervacre serves H 8, 250 2,540 468 1.00 1.00 1.00 1.21 1. 86 2.74 4.00 W fetes; 6. 50 
NOW TOLOMED. vs icsssesterecovescines H 11,560 3,688 442 O:.75 0. 75 1.41 1, 84 2. 70 4.00 Gols 1 56 8.59 
Niagara Falls. H 23, 563 6, 913 379 oo ao 1.48 1, 98 2. 99 4.32 6.12 10.62 8. 82 
NOM ISAY: Gosaccsveratuareoctrcixesres H 21,020 6,115 535 1,00 1.00 Teo 1. 78 2. 65 3.94 6.10 11.50 8. 80 
OF WU BEETS) carte PaMene,  2etaAas ane H 13, 857 4,545 464 0.75 0. 75 1. 24 1.57 Quad eg) 4.81 8. 86 - 
Oshawa cn caw. .seee recon H 50,412 16, 785 Leg! 0. 75 0.75 1.09 1.48 2. 28 3. 28 4,54 Bao 7. 06 
QUA WO cas rennvoventeanneeavanrsdevtes H Zan, 129 73, 730 616 0.75 1.05 1.67 2, 03 2.48 3.02 3.92 6.17 -_ 
OWeENISOUNGS ec. ccccsrervercannesses H 16, 976 5, 652 463 1.00 1.00 1.30 1.69 2.48 3.67 5.65 10. 60 8.44 
POMDPOKCL ccshecsccewerr an vatess! H 15, 434 4,096 458 0.75 0.75 es: ae 30 ono 4.95 8,12" i5e32" 9.69 
Petverboroug i. x. sccavecsveccesesess H 42,698 12, 826 600 O.7p 0. 75 1.40 1, 87 2.81 4.21 6.55 12.40 8.62 
POL ATURUn cc .ccseereseccesssps H 38, 136 11,699 596 0.75 0.75 1. 08 ood 1. 94 2.81 4.25 Yfrite}s) — 
Sls CAUMAnINes a -crurasysrecriere H 39,708 | 12,120 416 0.90} 0.90] 1.46] 2.00] 3.08 4.70 7. 40 14.15 9. 83 
UD OMBS mere eee cer thers sere H 19, 129 6,171 387 0.75 0.75 t.13 2.16 3.02 4,32 6.48 11.88 oC at 
DAT INL AGS eescvavensvuavevatvossesech ve H 43,447 13, 948 322 0.75 O..%5 1.39 1. 89 2.90 4.14 5.58 9.85 8.82 
Sault Ste. Marie ............ H 37, 329 10, 852 STL 0. 75 0. 75 1. 19 ioe 2.38 3.56 5.54 10.49 — 
Smithsabalis ey wees H 8, 967 2,749 511 O4TS 0.75 1.40 1.76 2.48 3e50) 5. 36 9.86 7. 98 
SUBCLONE verse ccssecencnceveavenonves H 19,972 6, 130 493 0.75 0.75 Tou 2.00 2. 86 4.16 6.32 W722 9. 20 
UCD Uny memes cs caten seeensnccecs H 46,482 14,045 506 1. 00 1. 00 1.40 1. 84 2.70 4.00 6.16 11.56 8.41 
EPL MINLN Sem eery ste onsite ts H 2 OOw 8,134 424 0. 75 0. 80 T.o0 2. 30 3.10 4.60 6.60 11.60 8. 98 
TPOPOMGO! Ieee rats icctisprenciawes H&T 667, 706 | 175,070 445 0.75 rab) 1.08 BY) 2.60 4.11 6.63 12.93 9.31 
PROMU OM sre cacsvesneon tyne tty xeoeoss H&T 11,492 3,010 537 0.75 0575: 0. 97 1. 26 1. 84 2.70 4.14 7.74 6. 39 
WACENIO Omer casa errr \eeriecs H 16, 373 5,449 558 0. 75 0. 75 1.40 1. 80 2.59 3 
We leinidunreerecccsvieneeres tri tess H 16, 405 4,615 277 0.75 0. 75 1.30 1,69 2.48 3 


{ 
, is a78 5.76 10.71 7.59 
: R .67 5.65 10.60 8. 35 
See footnotes page 9, 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1939 — Concluded 


Lighting, etc., refrigeration, 


Lighting, cooking and water heating 


Lighting, 


Number Lighting small 
f and appli- eee ies 5 
Source of small ances Fe sera Using 
Province and power Population appliances and refrig- Ceara Metered rates flat rate 
municipality Hydraulic ‘‘H’ 1956 eration ee water 
Thermal ‘‘T’’ heater 


Monthly consumption in kilowatt-hours 


| 25 | 60 | 100 | 160 | 300 | soo | 1,000 | 1,000 


dollars 
Ontario — Concluded: 
Windsor ..... penny - H&T 121,980 | 34,236 306 Oei%o | O15 etry |) paar} 4.01 
Woodstock H 18, 347 6, 193 468 1.00 | 1.00 eat Wake |p 4.72 
Manitoba: 
Brandon . H 24, 796 7, 246 480 100 | 1.35 3.56 | 4.72 5. 80 
Dauphin H 6,190 1,975 520 1,007) L257 4.05 | 5.22 6.30 
INCE DE WAS orca ctacsieces de cinsecenacs H 3,109 972 383 1.00 1.80 4.50 | 5.67 6.75 
Portage la Prairie .............. H 10,525 2,953 503 1.00 bis {5 S00 4s We 5. 85 
Rok ESOL CO aoe - ccc tncacctp panna H 28, 851 8,629 652 Or50 5] (Onis 2.16 | 2.88 3.96 
BO UKIEI Bocncaxesstacssicncdeecaconsavuans H 7,413 1,859 444 OF 100) sacs: 3.24 | 4.32 5. 40 
EPC GS wacecouinnevaneassaessaev ene r 3,971 1,219 173 1.00] 1.80 4.95 | 6.84 9. 00 
WEEN DOR -canuersnncseeausaccrsebe ance H&T 255,098 | 75, 707 557 0.52 | 0.77 2.224) 2.96 4.07 
Saskatchewan:'5 
MOOSE: JEW. .isiccssescd-c0s saris Ty 29,603 9,666 301 0.98 1.34 4.03 5. 85 6.52 
North Battleford’® ................ a 8,924 2,955 237 1.62 | 2.00 4.19 | 5,91 8.51 
rie e ADOT es sac. asaxssctousss fe 20, 366 5,643 208 ep ah\) ce 3,92) 5.63 8.21 
RGQNTED Kesucpvssuracye cestencesdencesanas Jv 89)755 | Qitelos 321 0.98 | 1.37 4.30 | 7.05 6.85 
SOSKALOOD ns snwsiseecsssn-veaustnaias 7 72,858 | 23,600 244 0.98 | 1.47 3.91 | 5.48 7.58 
Swift Current a) 10, 612 3,454 201 E555: |) 25,06 4.89 | 6.95 10. 04 
WOW DUEM: Sec. ccstsiecesecdeasase~ccesuae T 7,684 2,011 259 Tie | ALE) He LG (Ont 8.99 
Alberta: 
DIC AT Ye eacreniaten ssekheet H 181,780 | 64,090 240 0.81] 1.19 2,43" 3.78 4.99 
Mrdmheller sgsacceiave ies iH 2,632 873 224 L250) eke 8.637 ]) 5.108 6.88 
Edmonton of 226,002 | 62,778 237 1.00 | 1.00 2.80 | 4.25 5. 30 
Lethbridge és T. 29, 462 8, 967 at 15.08"! *25'53 4.01 | 5.45 6.65 
IMBCIEOU) irevscdtnvirescacccstasnainees H 2,103 615 104 2.50") 20 Zl (6.09 9.74 
Medicine Batic. ccccesscsessveree< Me 20, 826 6,078 193 1.00 | 1.50 2.85 | 4.05 5.85 
British Columbia:** 
(CPANDIOOK™ 2etiscscacssasereve-tesrels H 4,562 2,032 298 d705 1.85 4.35 6.90 9.10 
BIMLOODS™ :eatacs aakedtrreatietess H 9, 096 2,772 376 1:05 || 1.58 Ady Ih 64 Lo, 8.93 
Nanaimo H 12,705 4,199 410 Vib leas 40815 |) 6.5 8.93 
INCISION A oeectes stress azsevateerserasess H 7, 226 2,082 446 Look} veo Be 68) |) 152156 6.92 
New Westminster ................ H 31, 665 8,693 3D5. 0. 53 iach 4.20 | 6.30 8.35 
North Vancouver ..............+. H 19,951 16, 285 523 0.53 rigehl 4.46 | 6.56 9.63 
PTINCe UPON: sccecctewatenstpasss H&T 10, 498 Bi aly 435 1.05, | 84 EEN Seyi | 9.03 
PIAL Pestah cs teev cess acednsSpueasltene H 11,395 3,416 620 1.311 sles 2.65 | 4.16 5. 48 
VAL COUY OP) < fiscdussocosssttkendeaers H 365, 844 | 103,711 365 253 i ede od 4.46 | 6.56 9. 63 
VACLOUIG:. 2% cctterarcencat-erbazeseeti=- H 54,584 | 24,674 339 O79) ||) PEA Sd 4.46 | 6.56 9.64 


1 Includes a metered consumption of 400 kwh. for lighting, cooking and appliances plus a flat rate water heater of 1,000 watts. 
? Bills include a provincial sales tax of 3 p.c. 

3 Includes surrounding area. 

4 Bills include provincial sales tax of 2 p.c. 

5 Bills include municipal sales tax of 2 p.c. 

® Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 

7 Bills include special tax of 2 p.c. for educational purposes. 

® Bills include a municipal tax of 25 cents. 

° Bills include a municipal] sales tax of 1 p.c. 

1° Computed on metered rate although most of water heater load is on a flat rate basis. 
11 Consumption not available. 

12 Includes flat rate water heater of 500 watts. 

13 Includes flat rate water heater of 1,000 watts. 

14 Bills include municipal tax of 2% p.c. 

15 Bills include provincial education and hospital tax of 3 p.c. 

16 Bills include surcharge of 5 p.c. 

17 Bills include surcharge of 10 p.c. 

18 Bills include provincial tax of 5 p.c. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1959 


Billed load 


1 kilowatt 10 kilowatts 50 kilowatts 


raha : Hours use 


Province and municipality eit * 
Hydraulic ‘‘H’’ 
cs ae Aa | | so | m0 | © | wo | m0 | oo | imo | ae 


Consumption — kwh. 


dollars 
Newfoundland:* 
SMO GTTE RS) AASB FR ol de cei Rea tea eee H&T esa! 4. 14 6. 20 31.05 41. 35 61.95 139, 80 191. 30 294. 30 
Prince Edward Island: 
Gi ArIGib et OWI ects sets cdsccesaceieesessniereies — 3. 10 4,10 6. 10 36. 00 46. 00 66. 00 180. 00 230. 00 330. 00 
SHMUNETS ICON ee nesicimanccencosnes =p secon eb a. 3. 50 5. 00 7.00 40. 00 55. 00 75. 00 200. 00 275. 00 375. 00 
Nova Scotia: 
PERSE victrs cscs tence reoinvatosmeveneeave stamens Bt 3. 15 6. 25 10. 15 37. 50 62. 50 101. 50 192. 50 310. 90 450. 90 
BETAS eC WAUED estas. sessvescvicrccheaetedronsabsstaeetee H 2. 00 3. 00 4. 00 25. 00 35. 00 45.00 125. 00 175. 00 225. 00 
GCOS AY aoc sccezstcioseneesce paket saad raosecr ash BY 2. 87 4.75 7.00 28n 10 47. 50 70. 00 143.75 237. 50 350. 00 
Halifax and Dartmouth .....0......cceeeeseeeeee H&T 3. 25 5. 00 7.00 32. 50 50. 00 70.00 162. 50 250. 00 350. 00 
ING WHCLASE OWS situlesccccucte ceieacyaicieeres oan tore H&T 2. 10 25740) 4. 90 21.00 32.00 49.00 105, 00 160.00 245. 00 
ING Ww WaAterhOrd Uy tvccussedicscoveateakeescssies nities ie Kaif) 6.35 8.65 37. 50 63, 50 86. 50 187. 50 317. 50 432, 50 
PX CHLOM perros sxcspanaatccesntsdieternireaet peracsvartioiees H 2, 50 4.00 6. 00 25. 00 40. 00 60.00 125. 00 200. 00 300. 00 
Springhill .... ‘lig 3015 6. 25 10. 15 37. 50 62. 50 101. 50 187, 50 31/25:50 507. 50 
SY GHEY: .Sivcarsespedsssveatessajsacevacverstaveevavicessere ft 3.12 4. 96 8.65 37.05 DNs d 80. 08 185. 25 287. 85 400. 42 
PLR ULO eceapaveceses dies saxsaieisveoutuarecvservvercavateer it 2.45 3. 90 5. 60 24. 50 39. 00 56. 00 122. 50 195. 00 280, 00 
WIGS ON Mires cessasesscsconceaxtas cavacctsvanvaesadscncecer H&T Shes: 5. 00 7,00 32. 50 50, 00 70. 00 162. 50 250. 00 350. 00 
VAMOUU cea ee ne clases ae cess kann H&T 3. 50 6. 00 8. 50 35. 00 60. 00 85. 00 175. 00 300. 00 425. 00 
New Brunswick: 
FSAUIUIESD 3 serc.nccuncsssanasduntcuustiniearey torostsaonts H&T Eee 4,10 5. 85 16. 60 26, 60 44. 10 76. 60 126. 60 214. 10 
(AMNPO CUE ON yee cys cataaecewetrereseniesvecncters H&T 3. 50 7.00 12.00 25. 00 45. 00 85.00 105. 00 205. 00 405. 00 
BAL SIN Ton, nus ceesncctssccarcussi elcigeatsonivorspasess H&T 3. 30 4. 80 7. 80 16. 80 31.80 61. 80 76. 80 151.80 301. 80 
BAIN GS COD. sys cxsancssnns sev anindeacunaauensanvvdunanes H&T 3. 50 6. 00 10. 00 20. 00 33. 00 53.00 96. 00 161. 00 261. 00 
POPE CLETIGLONS: fonsecesscrreteercauerserete peruse erect H&T 3. 30 5. 10 8. 10 26. 10 41. 10 61. 10 111. 10 161. 10 261. 10 
IMGONGEONG satus he cacy snancstestexmioancaescdeasraneeces H&T neil 5. 46 9. 76 22. 66 39, 16 63. 66 75. 91 137. 16 259. 66 
SAIN DOU Me cceas cmc ar eens tic eiees H&T 2.61 4.41 5. 76 26. 10 44, 10 57. 60 130. 50 220. 50 288. 00 
BGrevepbents © =. tase Nn seen Passes H&T 3. 30 4. 80 7, 80 16. 80 31. 80 61. 80 76. 80 151. 80 301. 80 
SACK VI e as iccis ac. Cotsen teeter ners scious x 3. 30 4, 80 7. 80 16. 80 31. 80 61. 80 76. 80 151. 80 301. 80 
SUSSOX peaeccastsesassasottucstpusarctovimevavee ss cesassees H&T 2. 88 4. 48 7.68 17. 28 33. 28 65. 28 81. 28 161. 28 321. 28 
Woodstock H&T 3. 34 6, 04 10.04 22. 04 32. 04 52. 04 62.04 112. 04 212.04 
Quebec:? ] 
(CUNY BLOT a, Bice cst cdtecaeeeaeveateeins H 2. 14 SA8T 4. 90 21. 42 33. 66 48. 96 107. 10 168. 30 244. 80 
Cap de la Madeleine °4 ., H 1, 68 3.05 4.62 16. 80 30. 45 46. 20 84. 00 152, 25 231. 00 
GTR Opi je Mente ee See oo H 1. 89 3.31 4. 10° 14. 65 28. 83 36. 70 WSS 142, 23 181. 60 
BOA COOK img ist 1; :citsstdatataanenesratectied H 2.05 3. 24 4.81 20. 48 32. 28 48.03 - - - 
COOKSHIPC Her, ctr x-nio-asnadresnotesteenc seat omia H 2. 30 Be02 5.05 22.95 Bondo 50. 49 114. 75 175. 95 252. 45 
Biarrin eins, Atos sektehe ctecoveadic tox ces ucnsevos reenter H 2. 14 isi 4.90 21. 42 33. 66 48.96 107. 10 168. 30 244. 80 
Granby asia fe \.. jcsstieiictaesta eee H 2.10 eed! 4.95 21.00 33. 60 49.35 105. 00 168. 00 246. 75 
PU io srees aren de gace presve nsiotcas eatcectvoaeaas H 1. 42 2. 39 2. 85 14, 23 23. 87 28. 46 TALS. 119. 34 142. 30 
NO CtbeT Mer Bo cnc vies 0 Bs bead ck eae H 2523 4, 20 (in BS) 14, 44 26. 25 49, 88 61. 70 120. 78 238. 88 
IFO) aFORDUIG) (ok)? 7 coe Rap ean ae cnn Cat ee H 2733 6. 47 8.67 21. 28 42. 28 84. 28 105. 28 210, 28 420, 28 
BTA SEU UG sere OW co vace ecaseergeivintccetroun teres H 1.74 3. 17 4. 80 17. 34 31.62 47.94 86. 70 158. 10 239. 70 
GUC)? 1: pone Ss hia koe. tiriee ee 2 H 1.64 2. 80 4, 29 16. 43 28. 09 42. 93 82. 15 140. 45 214. 65 
Mépantic® it ee eo, acabiesdetevtscenn detente H 3. 68 5. 62 8. 24 29. 66 49.09 69, 04 145. 16 242. 29 369. 08 
MOR GROSS ee. SAPe & oc ssy sete asiodecssrsiseateeaees H 1, 35 2030 4.37 15. 90 26. 50 43. 46 79. 50 132. 50 217. 30 


See footnotes page 12. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada as at December 31,1959— Continued 


Billed load 


1 kilowatt 10 kilowatts 50 kilowatts 


Source 
Hours use 


of 


Province and municipality power 
H d j ae ” 
semen | so [| | a | so | wo | ao | » | im | om 


Consumption — kwh, 


50 100 200 500 1,000 2,000 2,500 5,000 10,000 


dollars 
Quebec — Concluded: 
NCSD ERIRELGL Sata Sears alas cdevtncesuvobesvicadektcspvavecds H 2.30 Seae 4.34 11.48 21.68 31.88 52.28 103.28 154.28 
URINE CS aa teense ress uccoce be erase Gunncxesesee=eecers H 1.64 2.80 4.29 16.43 28.09 42.93 82.15 140.45 214.65 
RALEC TO) TSR Calley Oe ice ieee ea H&T 3.05 4. 62 6.72 30.45 46.20 67.20 152.25 231.00 336. 00 
ERVTETS AW LAGU: 28" Emrccetessesessvacetevreaceces H&T 3.68 4.99 7.61 36.75 49.88 76.13 183.75 249.38 380. 63 
PROUD once nse ssecsesesosscenscseceeneecnssncensenenseeee H 2.30 3.32 4.34 11.48 21.68 31.88 52. 28 103. 28 154. 28 
Ste. Agathe des Monts %4 ow H 2.00 3.57 6.72 17.85 33.60 48.30 89.25 168.00 241.50 
URMERVECADUNO TS ..cdecteewcvecnsecscansiccvanterde H 2.31 3.55 5.10 20.85 33.21 48.66 103. 25 165.05 242.30 
St. Jerome**. ts H 1.64 3.06 5. 89 15.54 29.72 44.42 77.70 148.58 222.08 
DUS ODNS S70 aes cceahaseceaese Geass aspen. H 2.08 3.33 4.90 20. 80 33.28 48. 88 104.00 116.40 244.40 
RSP OSLO Mines co Bohn cae abntewersCehexsactoseceacen' H 1.64 2.96 4.49 16.32 29.58 44.88 81.60 147.90 224.40 
SSILEMINO ORCS Go sor cccacnayacematcesnncnsstcstynewaby H 2.43 4.84 9.68 24.20 48. 38 96.76 120.95 241. 89 483.79 
SAN Oca Sacra naeat dace co ch aan agape onsen masa vastev H 1.79 3.26 4.94 17.85 32.55 49.35 89.25 162.75 246.75 
Miberfonrd MINS 34.2 ask stvemcsseesscensecmsus aves H 1.79 3.26 4.94 17.85 32.55 49.35 89.25 162.75 246.75 
Rate! RoR SRR ne) y 2c te Seana er a er H 1.68 3.05 4.62 16.80 30.45 46.20 84.00 152. 25 231.00 
BSUS ONT ores So ta cians teats atsahownbuth exten caus teee H 2.30 3682 4.34 11.48 21.68 31.88 52.28 103. 28 154.28 
Valleyfield ................ H 1.64 2.96 4.49 16.32 29.58 44.88 81.60 147.90 224.40 
Westmount*»* H 1.49 2.69 5.11 11.09 21.07 41.02 49.94 94.57 162.82 
Ontario: 

PANS MAMONIG, 2. oy, Seislocsdcesevetsandssyensessnacenns H 1.53 2.07 3.15 14.85 25.20 32.40 714.25 126.00 162.00 
PB TING v5 desteapand on terns cnc ent pne <neenseceeecees H 1.35 2.25 2.97 13.50 22.50 29.70 67.50 112.50 148.50 
BEES pORTS) See ae ee So REDE H&T 1.17 1.89 2.43 11.70 18.90 24.30 58. 50 94.50 121.50 
AV BTAE GONG Copa pase. u.kxcoscseAnapt dene vacectndenatasen H 1.26 2.07 2.70 12.60 20.70 27.00 63.00 103.50 135.00 
IBY OOR VIG) S. taasasssevssoadecsnsercpaccses-rounteeaies H 1.22 1. 98 2.70 12.15 19.80 27.00 60.75 99.00 135.00 
COREA ANI ote Pe ah pcnenceseber tet naavesencdintrnnie H 1.93 3.42 4.50 19.35 34.20 45.00 96.75 171.00 225.00 
SOMA TE BP fod teiannnciuesteteanthlnciosessacatecrante H 1.48 2.97 3.96 14.85 29.70 39.60 74.25 138.50 198.00 
Fort William . H 1.30 2.16 2052 13.05 21.60 25. 20 65.25 108.00 126. 00 
SEE aa tees darn arch svantnaupcecct es ctcnvnwanbWachnaar bron H 1.58 2.70 3.60 15.75 27.00 36.00 78.75 135.00 180.00 
LOR GTICHY 2: cataesauusvaroocrsunalasonstaschvasaossnccence H 1.35 2.02 3031 17.55 30.60 37. 80 87.75 153.00 189.00 
TORIES aes tcsrant sca cs <incvctovenereevsnaiseconasats nestor H ABB) 2.02 3.37 14.40 24.30 31.50 72.00 121.50 157.50 
PEL LEAUEL OlSierereecete sas ccizesteesetnee ina annpackaanoanteg H 1.30 2.16 2.79 13.05 21.60 27.90 65.25 108.00 139.50 
ROEM OVAL rarest ee etes cnpesnccediewenicehnianssouun'erox-oysers H 1.35 2.02 3.37 21.60 38.70 45.90 108.00 193.50 229.50 
ISAT UOMME cevnssecansvaswssdparuseiessansacassadsacees ces H&T 13 1.80 2.61 11.25 18.00 26.10 56.25 90. 00 130.50 

H 2.50 oa/50, 4.50 11.50 21.50 31.50 51.50 101.50 151.50 

H 1.49 252 3.42 14.85 25.20 34. 20 74.25 126.00 171.00 

H nt 2 Gy! Pa75 2.92 14.40 24.30 31.50 72.00 121.50 157. 50 

H 1.44 2.43 2.97 14.40 24.30 29.70 72.00 121.50 148.50 

H 1.26 1.66 2.47 125 18.00 25. 20 56.25 90.00 126.00 
MEW TT OROULO 323 esssecasikaontveenteeonssevcteesenss H 1.40 2.34 3.15 13.95 23.40 30.60 69.75 117.00 153.00 
INSTA: Die Mts od, Ailes teacerecsparescousdedatecssue H 1535 1.98 3.24 14.40 24. 30 44.10 72.00 121.50 157.50 
PTO ED SAY alos chb sesescacndis tassios anadevusivddsssace H 1135 2225 3.06 13.50 22.50 30.60 67.50 112.50 153.00 
Orillia H 1. 26 2.07 2.79 12.60 20.70 27.90 63.00 103.50 139.50 
Oshawa .. H 1. 26 2.07 2.79 12.60 20.70 27.90 63.00 103. 50 139.50 
Ottawa H 1.35 DIA 2.97 13.50 22.50 29.70 67.50 112.50 148.50 
Owen Sound H 1535 2.25 2.97 13.50 22.50 29.70 67.50 112.50 148. 50 
OME DROKO bey cveces testis soaeg aaa eanc tase teairansezp H 1.80 3.60 7. 20 14.22 25.11 45. 81 56.16 107.91 211.41 
RPC TECDON OUR casc\cisscassbasdecnsesssnsas¥onsvensese H 1.40 2.34 3.42 13.95 23.40 34.20 69.75 117.00 171.00 
POPE AL UAIUD <aesezucsvatssusisvastoasnoasrestecpecpeetuse H 1.31 2.16 2.52 13.05 21.60 25.20 65.25 ‘108.00 126.00 
bs CALIGLIIES Fics. cccesdavererdesseusveestinenncte ce H 1.48 2.52 3.51 14.85 25.20 35.10 74.25 126.00 175.50 
Bibs LHOWAS  coscsccccetexccctesccoasverenecvorscenrdeh H 1.49 2.52 3.06 14.85 25. 20 30.60 14.25 126.00 153.00 


See footnotes page 12. 


TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1959 — Concluded 


See 


1 kilowatt 


Billed load 


Source 
of 


Province and municipality power 
Hydraulic ‘‘H’’ 


Thermal ‘‘T’’ 


Ontario — Concluded: 


OTE stp csoveskeberaniavesdhasvaaiupensetsenanekssaane H 1, 26 
Sais Ste pe MATCH 7 sense sdncccncevsvcvaseauvaderccore H 1. 42 
SUG Si ts LG Gunkeatasecavetocnersuseueresontycsenenster H 17.35 
Stratford .... H 1,153 
ASUCIDUIEY) euakavscosvessene fatadbsuedd casvoasesacevatavecens H Moneys 
PEVINUINS ecraveenrcvabasnscscgeunsectsstsnssucrssocanhetses H 2. 50 
TT OTOLL Odtecrarsuusineccuassbatosmreneacsycacsesuvarsnertsy H&T Le Wl 
BIROLULOUMmersunrecsnsenstneretennatcaancsmuteneccndenacr oe HoT LAT 
WE TOTOOftepsnccustcsssancstecnesteracsoestyarahesenavas® H 1. 44 
WCU GING Meeceprencssexsaestatvsnassacenpenccseteuauninire H 1. 40 
WUACIELESON ua rsnecuraavabs uaingaustcunnatpsaenveastansdesens H&T a } 
Woodstock H 1. 48 
Manitoba: 
STAN AON YF rats cetsevraesavaneaatietevacvasssnaneresesens H 2. 70 
Dauphin . H 2.70 
Neepawa H 2. 70 
Pottage In Prawrle: .ssavccesticrscsssessossvvesther H 2. 70 
Rabe MESOUL LACES eaubbnessndesamatafaiaumuntsensvesree aber H 1.50 
SOLIIEK: sccaccuiaustapasensvesuveveseostesn vospensee renee H 2. 70 
The Pas... oe au BLS 
WATITII OB Sincr tans sevncastactsvaressesrswere aveveevcasesue H&T 1. 42 
Saskatchewan:? 
MOOSE Jaw were Wee T 2. 20 
NOEG MES ADELOCQTAe scsccetateertenncasaccessestitente ae 3. 24 
TNC Oy Al DOPlaate cs vvccsharnssiatresaesveqnicoinese a 3. 29 
FREGUDA ciiciesccacscassrene ae 1, 96 
Saskatoon Au 3. 18 
Swift Current i 4,07 
I RERERTA. soneceapiaapess casesiumererteamersbx ous destene nner ib 4.17 
Alberta: 
Calgary .... H 2 37 
Drumheller a 3. 00 
I CIRONGOM ccs scuscnapecsrsesabueissncrsacsesusvatsavestone 40: 2. 00 
Lethbridge ne ve 40} 3. 15 
IMEROMC OG Pyusactsnenesavaerespsesnesesunesvsetsecenpesensa H 3. 60 
WMedicinertHlatic, cssssaaschsscsevencssssvasscussacnss T 2. 00 
British Columbia:'? 
Cranbrook H 3. 41 
Kamloops.. H 3. 41 
BNSWAIM Ovcretcnvercentenovacseetsioeere reese caescccestavecs H 3. 41 
ING LS ON pececcsouresvavcscuasanteoseosarspeisecaserereetee H 2. 63 
New Westminster . H 6.02 
North Vancouver H City 
TIN CO RUD OTE srtascaccnsstcertettosevcesavareteeestcs ye T 4. 20 
EIR OA usgeascscarsiccsivanessansseentaterasstreressecerteerte H 2. 84 
Vancouver H 2. 63 
Victoria .... H 2. 63 


200 


3. 15 
3. 67 
2. 88 
3. 24 
3. 69 
4. 50 
3, 29 
2. 43 
3. 33 
3. 24 
3. 02 
3. 24 


8. 10 
8. 10 
8. 10 
8. 10 
6. 00 
8. 10 
9. 90 
5. 68 


6. 31 
9, 72 
10, 15 
6. 36 
9. 05 
14. 88 
11. 59 


9. 50 
8. 50 
7. 50 
9. 90 
12. 60 
7. 00 


9. 71 
9. 98 
9. 98 
10. 50 
7.48 
7. 48 
13. 65 
8.51 
6. 96 
10. 50 


Hours use 
Consumption —kwh. 
dollars 
Gas) 26. 10 33. 30 
14. 25 PS lf 36.15 
13. 50 22. 50 28. 80 
1530 26. 10 32. 40 
15. 30 26. 10 36. 90 
TsO 21. 50 31. 50 
17. 10 26. 55 32. 85 
11. 70 18. 90 24. 30 
14. 40 24. 30 33. 30 
13. 95 23. 40 32. 40 
ultsey 1) 27. 00 34. 20 
14. 85 25. 20 32. 40 
14. 40 23. 40 41. 40 
14. 40 23. 40 41.40 
14. 40 23. 40 41. 40 
14. 40 23. 40 41. 40 
14. 40 23. 40 41. 40 
14. 40 23. 40 41. 40 
18. 90 32. 40 59. 40 
14. 18 26. 81 48, 88 
220 30 40. 31 63. 11 
Blow 51. 84 80. 73 
Sienkes 49. 29 73. 65 
The toatl 32, 29 52. 84 
23. 00 42.57 71. 92 
33. 42 Gian 110, 16 
24. 10 44, 96 86. 67 
21, 85 33..20 52. 20 
22. 00 37.00 67. 00 
18. 00 29, 50 49. 50 
25, 65 39.15 61.65 
23. 40 41.40 77. 40 
15. 00 25. 00 45. 00 
19, 16 34. 91 66. 41 
34. 13 49. 88 60. 38 
34. 13 49. 88 60. 38 
24. 15 43. 58 69. 56 
30. 19 48.44 74. 69 
30. 19 48. 44 74. 69 
42. 00 68. 25 99.75 
T55o 27.41 51. 03 
26. 25 43. 31 69. 56 
26. 25 42. 00 Deets 


76. 91 
170. 63 
170. 63 

80. 06 
138. 08 
138. 08 
210. 00 

62. 84 
120. 75 

83. 74 


130. 50 
108. 75 
112. 50 
130. 50 
130. 50 
101. 50 
132. 75 

94. 50 
121. 50 
117. 00 
135. 00 
126. 00 


129. 41 
249. 38 
249. 38 
132. 56 
218. 66 
218. 66 
341. 25 
121.91 
195. 83 
167. 47 


10 kilowatts 50 kilowatts 
100 3 200 50 oye 100 y 200 50 [ae | 200 
500 1,000 2,000 2,500 5,000 10,000 


166. 50 
183. 75 
144. 00 
162. 00 
184. 50 
151. 50 
164. 25 
121. 50 
166. 50 
162. 00 
171. 00 
162. 00 


185. 40 
185. 40 
185. 40 
185. 40 
185. 40 
275. 40 
188. 43 


315. 56 
359, 11 
318. 37 
264, 19 
316. 55 
448. 00 
420. 39 


204. 25 
327. 00 
209. 50 
259. 65 
365. 40 
205. 00 


234. 41 
301. 88 
301. 88 
237. 56 
349. 91 
349. 91 
498. 75 
240. 03 
327. 08 
265. 65 


1 Bills include provincial sales tax of 3 p.c. 

? Bills include provincial tax of 2 p.c. 

* Bills include municipal tax of 2 p.c. 

4 Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes, 
5 Bills include special tax of 2 p.c. for educational purposes. 
® Bills include municipal tax of 25 cents. 

7 Bills include municipal tax of 1 p.c. 


® Bills include municipal tax of 5 p.c 


® Bills include provincial education and hospital tax of 3 p.c. 


10 Bills include surcharge of 5 p.c. 
11 Bills include surcharge of 10 p.c. 
12 Bills include provincial tax of 5 p.c. 


r Revised. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Power Service in Canada as at December 31, 1959 


Billed load 


Province and Hours use 


municipality Hydraulic “H”’ 


Consumption — kwh. 


dollars 
Newfoundland:! 
fea, Lv) cot NR, A en nee H&T 9.53 14,21 18.90 47.70 71.00 97.44 95.40 142.00 188.89 
Prince Edward Island: 
RCEATIOELOS OW ML Gttesaiscceexerenerinavsitivesecnrecete 7D: 13.41 shy (ean) 24.61 67.10 85.74 123.02 134, 20 171. 48 246.06 
POEL SLUG Meee aeteasi canteen: qiersceeexsscustece steers Ty 14.91 20.52 27.98 74.56 102. 52 139.80 149. 12 205.04 279. 62 
Nova Scotia: 
PAM OD SG emery ercnswstacttmeneeteskoitgimnetine T 10. 58 16. 19 26. 40 52.96 80.92 131.93 105.92 161.84 263. 88 
BSTL CRO WALOL certecenicsvssfacssnsectersssceuieteorarners H 9.32 13. 06 16.79 46.60 65. 24 83. 88 93. 20 130. 48 167. 77 
REE LES HIU Werte raerttn sg Socasscercecesssssinetetes tance ae 7.93 12. 14 18.68 39.72 60.69 93.37 79.45 121. 38 186. 74 
HGNITAX ANG DATEMOUEN'...ceresosvsescrseteevess H&T 9.32 13.06 18.47 46. 60 65. 24 92.27 93. 20 130. 48 184. 55 
INGE CS LES OW ce cces gh aokete theme varccecdoeen rite H&T 6. 68 9.62 15.07 Soa 48.42 75.45 67. 12 96.95 151.02 
BN Cay LAU EELOLC “otras sonnets vercenssseetsarnstarerenece ity 8.63 12.93 19.65 43.19 64.62 98. 24 86. 37 129, 24 196. 48 
BeNOR EME ct can ey ston Guksas ie cesth rep secaxasdahbaneeanehe H 7.47 1 i aes | 16.82 37.39 56.03 84.05 74. 78 112.06 168. 11 
Springhill .. 4 10.58 16.19 26.40 52.96 80.92 131.93 105.92 161. 84 263.88 
SWI OY ie pe Cee east aves oSaateesciesnessvnpy ceva rerzees Mies 6. 16 10. 82 18.92 51.79 70,21 99,11 103.60 140. 43 198. 26 
BRL hGH yen toreteerecreeatercnstnensne cetecscsstcnteerrriees T 6.17 8.60 12.771 30.87 42. 98 63.53 Crs 85. 96 127.07 
WE SO Rtas onc racauvy gnevacentienasesssuscustabecerere H&T 9.32 13.06 18.47 46. 60 65. 24 92,27 93. 20 130. 48 184.55 
PYCHETNNIGLIRR sNaveiupcasstvsatcvenereeyeiscvonsyatsserayees H&T 8.40 13.08 19.94 42.05 65,35 99.67 84.10 130. 70 199. 36 
New Brunswick: 
® Bathurst... 3 at H&T 10. 36 14.14 19.17 51.86 70.73 95.90 103.72 141. 46 191.80 
Campbellton H&T 9.53 12. 36 14.61 47. 67 61.78 73.03 5Dya3 123.56 146. 16 
CHALTIEY, AR Niky covnnu rity entepevscevedeaxatne op H&T 10. 36 14,14 19.17 51.86 10.73 95. 90 103. 72 141. 46 191. 80 
MGMUNIASEON so cisversescscovtker Goes vessskesshaerns H&T 7. 30 10.05 13.70 36.54 50. 24 68.51 73.09 100.49 137. 03 
POM CTICC ONE §: ace.s-iccaueeroomdtacceesscecspanseck H&T 9.30 17, 92 28.09 35.96 63.92 100. 27 63.92 102. 56 172. 56 
DN GTOLOM | wovtcasnGsenncs<wtese iss buerers seseeoenghoxs H&T 10. 30 18. 19 27.78 32,15 54.05 97. 86 54.05 97.86 185. 49 
SSPE rd OL nip sund xe axes vaube seats sensvade ares H&T 10.30 14, 00 19.03 bla D0s 69.947 95. 10° 103. 00° 139, 88" 190, 22° 
Sb MUO DNC Wax Sousiaissaeadetecweatsiies ssserersvbaseens H&T 11. 16 20. 92 33. 38 38.96 58. 28 95.56 58. 28 95.56 170. 14 
Sackville .. _ T 10.36 14,14 19.16 51.86 70. 73 95.90 103.72 141, 46 191.81 
SBE Kote teas vos waresinsdenciviearsnevekerdibr ess H&T 5.95 11.94 23.87 29.82 59. 65 119.30 59.65 119. 30 238. 62 
GOA SLO CK gee. isteanensacess saxceaie ieee svese one oevivens H&T 8.44 15.92 29.38 34.96 61.60 108. 20 61.60 108. 20 201. 42 
- Quebec:? 
PSE RONEY Cll © tere te tcitse ion ezxndetiedss setasssnacdecwcesTae H 9.42" i, 37" e125 46. 82° 56.417 65. 06" 93.50 112.62 129. 86 
Cap de la Madeleine?) ..o..... eee H 9.16 11. 27 13. 19 45.83 56. 33 65.92 91.65 112.65 131. 84 
Chicoutimi*»* H 6. 87° 8.84" 10, 03° 34. 37° 44, 17° 50355 68. 747 87. 27° 99.03" 
FESS COOK tse drnsavece dese cates vos cosaveterereeaee H 8. 86 10.83 13,25 44.35 54.12 66.37 - - - 
EO OKSDITC Rie .is.s vane casavossesracvetvoverseateseoevsve H 9.427 1 TPs Wh 3. 127 46,82" 56.417 65.067 93.50 112.62 129. 86 
PANTNIVAIN satestsaee cts ascesie ao tees peisrvuessassaguevewcese H 9.42" lees 13¢12F 46.82" 56.417 65. 06° 93.50 112. 62 129.86 
MPESIDY o8o | pais sh ta susasssguctecesssticetsevaxsnedeWerciv H 9.69° i707 3.517 48. 20° 58.07 66.977 96. 24° 115.93 133. 68 
ANU csayegest ee cn shcecesaseissstrkets sits esncesshors se0% H Me ko 8.88 10.02 35. 19 44, 34 49.99 71.56 88.69 100. 00 
GUEOULE CIE tres, sccsnscmrerntiservonstareteeeseenre H 8.72 10.61 12, 51 41, 24 50.70 60.15 82.48 101. 38 120. 28 
PROUT OT EO SON cavicasescsetrctcboe eonencsatesavece H 4.97 8. 89 16.72 16. 28 22. 74 42. 30 29.40 42.30 81.47 
La Tuque ..... H 8.90 10.95 12.82 44,52 54.72 64.04 89.03 109. 43 128.08 
OTS VMS oe Bote te lat oessss tase e Mapa tevns sam sennssnsehee H 8.46 10. 36 Lily (0) 42.31 5172 58.48 84. 62 103. 40 117. 00 
INSEE Bch In ee no op Pe RENE A H 12.76 17. 30 ZA 22 64, 24 86.51 106. 08 127. 68 173. 02 QA221 
INTSTIEL CALI s/o ca cearinpssarcterisartoassrashaasean tories H 8.10 9.49 11.46 40.52 47.43 Ebriaestit 81.04 94. 87 114.63 
BPNNOLANAA, Fest fasai cess nievceadinctsnns aoveavice H 7.95 9.93 12.48 39.76 49.62 G28 79.52 99. 23 124. 74 
| Quebec*?® ........ H 8.46 10. 36 11. 70 42.31 LB) 58. 48 84.62 103. 40 117.00 
Rimouski*»5 H&T 11,11 13537 15.47 5b61 66. 83 Aieo3 111,22 133. 65 154. 66 


See footnotes page 15. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24 -Hour Power Service in Canada as at December 31, 1959 — Continued 


Province and 
municipality 


Quebec — Concluded: 
REIVIELe AW Toupts 5. ice re tusee ceveescrerseens 


SHA WIN IQAN occ cpesncne-st sea concvscecnuesteensterascee 


Sherbrooke*)® .. 


DORE ods eee tinis coacszasiteavee-tansebensesussaerascentias 


THELLOrd (MINES %)> 5. sectucesaneppwss gers avs aceceoee 
DT OISMRIVIOREH typ c.cttes a sserteatearuceec merece 


VT SV LLC oe, wcaveseecdverstteieasuncuccassstrseentses 
WESEM OURS scxessutaesteucesndernestbotersauenina 


Ontario: 
PRL OMAN GLE GY aces capcnssttidi cece tnnenror sundecs sevedsaery 
ESET TMG asc ders pape de aackica nlp witness wien deniceses Gasset 
PROUPSVEULIG® ius ceavecevensy tvasspeunxdanuonesuetwaepnees 
ESR ASLUL OTN ih ucestermraacasarsbpmosenascatesewteeenceanees 
Brockville af ie 
CEH AIM rede iecattevasbuerseveneadenascbise staapantoncar’ 
ROOVEAWALL cevancepezesacuapdeaanie sepa te cesndterasnmeas 
PONG WLLINAIM yacendeceesaeerevectouevees ss eaeetertces 
MTEL tacais Soccasnck stiberedssueeettcs(aetiostacesaonearentye 


RGIS TEND ccoceunccsssrvpeasernes esis acini tasatieess wo veases 
Kenora ... 


Kingston 
UPR TANG LIQ C!. ccvsnaasdcacpeteanscduccccyenstarstrces 


Niagara Falls . OF 
ORERYESELY care elev once nap emntnn natin casa apn cnattpacs 
OPA) EE te se tcvcsvunedcstuck thorn vehnes sousvoesbsanmernce 


Owen Sound.. 
PC RIDI OKC sortenstannasschocessoathnstsdscssissneanteirest 
IP GLeNDOr OURh ee c.c, cscs nk anvoc panto een 
ONG VATU UN s<.scrvce-oacee<neceps ontans-actsrersteeesst 
Bt sCatharin eshte. .c.szshteccteterscsacecdtectes 
St. Thomas .. 


See footnotes page 15. 


Source 


Bot 


Hydraniic. weyers 
Thermal ‘*T’’ 


Dee eeteet eee eee 


mmm oh tere eee eee 


4 


4 


4 


Billed load 


5 horsepower 


7 


25 horsepower 


Hours use 


50 horsepower 


Consumption — kwh, 


3,728 


5.25 
7.95 
8.77 
9. 76* 
8.77 
9.607 
8.90 
12.73° 
9.16 
9.16 
9.16 
7.95 


8.90 
4.77 


6.37 
5.70 
5.53 
6.37 
6.36 
7.90 
15.50° 
5. 70 
8.29 
1.37 
5.87 
5.67 
8.22 
6.37 
5.22 
7.55 
5. 87 
6.37 
4.70 
5.70 
3.06 
1.55 
5.70 
5.36 
5.70 
5.87 
8.90 
6.37 
5.70 
7.17 
6.71 
5.70 
5.23 
5. 87 
6. 88 
7.88 


7.84 
9.93 
10.67 
11. 72° 
10.67 
11.587 
10.95 
12. 73° 
11.27 
11.27 
11.27 
9.93 
10.95 
8.55 


9.40 
7.21 
6.88 
7.88 
7.88 
10.09 
15..50° 
7.22 
9.97 
11.41 
8.40 
7.17 
11.92 
7.88 
8.96 
9.89 
8.40 
7.88 
6.04 
8.06 
4.98 
9.90 
7.21 
7.39 
8.06 
7.72 
11.14 
7.88 
7.22 
9.34 
8.40 
8.05 
6.35 
71.72 
8.89 
10.08 


15.67 
12.48 
12.00 
13.49° 
12.02 
13.377 
12.82 
12..73° 
13.19 
13.19 
13.19 
12.48 
12.82 
15.94 


11.08 
8.05 
7.73 
8.88 
8.87 

11.43 

15. 50° 
8.06 

10.96 

13.09 

10.07 
8.51 

13.60 
8.88 

12.69 

10.91 

10.16 
8.89 
1.72 
9.73 
8.33 

10.90 
8.22 
9.06 
9.73 
8.72 

12.37 
8.88 
8.06 

10.35 
9.40 
9.74 
6.91 
8.55 
9.90 

11.20 


26.25 
39.76 
43.87 
47.537 
43.87 
47. 74° 
44.52 
58. 57° 
45.83 
45.83 
45. 83 
39.76 
44.52 
42.89 


31.88 
28.52 
27.69 
31.89 
31.88 
39.46 
49.41 
28.53 
35.14 
36.91 
29.36 
28.57 
41.11 
31.89 
20.14 
37.75 
29.36 
31.89 
23.49 
28.52 
29.37 
37.76 
28.52 
26. 84 
28.52 
29.37 
44.68 
31.89 
28.53 
36.13 
33.56 
28.53 
26.18 
29.36 
34. 40 
39.44 


dollars 


39.15 
49.62 
53.32 
57.21 
53.32 
57. 51° 
54.72 
58.57° 
56.33 
56. 33 
56.33 
49.62 
54.72 
54.37 


46.97 
36.07 
34.41 
39.44 
39.43 
50. 37 
713.64 
36.08 
43.52 
57.04 
41.94 
36.10 
59.57 
39.44 
38.78 
49.49 
41.94 
39.45 
30.20 
40.27 
41.95 
49.50 
36.07 
36.91 
40.27 
38.59 
55. 86 
39.44 
36.08 
47.06 
41.95 
40.27 
31.78 
38.58 
44.47 
50. 35 


78.29 
62.37 
60.04 
65.947 
60.04 
66.33° 
64. 04 
58.57 
65.92 
65.92 
65.92 
62.37 
64.04 
66.83 


55.36 
40.27 
38.60 
44.47 
44.49 
57.09 
95.09 
40.28 
48.56 
65. 43 
50.33 
42.84 
67. 96 
44.47 
57.42 
54.52 
50.33 
44.48 
38.58 
48.65 
50.35 
54.53 
41.10 
45.30 
48.65 
43.62 
62.01 
44,47 
40.28 
52.07 
46.98 
48.67 
34.57 
42.78 
49.50 
55.90 


52.50 78.29 
79.52 99.23 
87.73 | 106.63 
94.667) 113.97 
87.73 | 106.63 
95.30'] 114.83 
89.03} 109.43 
117.138 117.138 
91.65| 112.65 
91.65| 112.65 
91.65| 112.65 
719.52 99.23 
89.03] 109.43 
66.21] 108.82 
63.75 93.94 
57.06 72.16 
55.38 68.80 
63.77 18.87 
63.76 78.88 
78.89] 100.71 
98.82] 147.29 
57.06 12.16 
68.70 85.47 
73.82| 114.07 
58.72 83.88 
57.06 72.16 
82.22] 119.13 
63.77 718.88 
87.28| 124.56 
75.49 98.98 
58.72 83.88 
63.77 78. 88 
46.97 60.39 
57.04 80.52 
58.73 83.90 
15.51 99. 00 
57.04 72.14 
53.68 73. 82 
57.04 80.52 
58.73 77.18 
89.50} 111.87 
63.77 718.87 
57.06 72.16 
712.16 93. 98 
67.12 83.90 
57.06 80.54 
52.37 63.55 
58.72 17.17 
68.80 88.94 
78.88! 100.69 


200 


7,457 


156. 60 
124.74 
120.09 
131.38 
120.09 
132.40° 
128.08 
117..13° 
131.84 
131.84 
131.84 
124.74 
128.08 
133.66 


110.72 
80.55 
77.18 
88.94 
88.95 

114.15 

190.19 
80.56 
95.54 

130.85 

100.66 
85.00 

135.91 
88.95 

161.85 

109.05 

100. 66 
88.95 
TT.17 
97.30 

100.70 

109.06 
82.21 
90.59 
97.30 
87. 26 

124.18 
88.94 
80.55 

104.07 
93.97 
97.34 
69.14 
85.55 
99.01 

111.79 


eiSics 


TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Power Service in Canada as at December 31, 1959 — Concluded 


Billed load 


5 horsepower 25 horsepower 50 horsepower 
Source 
Province and spite Hours use 
municipality Hydraulic ‘‘H” 
Consumption — kwh, 
186 3718 746 932 1,864 ale 3,728 1,864 3,728 7,457 
dollars 
Ontario — Concluded: 
gi B09) 69 6 SI ees eR SS Re eee H Sece 8.96 12.69 20.14 38.78 57.42 87.28 124.56 161.85 
Toronto H&T 7.19 9.51 10.79 36.02 47. 73 54.10 12616 95.66 108. 43 
Trenton H&T 5. 87 7.72 8.56 29.37 38.59 42.79 58.73 77.18 85.58 
We WOr GO ascavaves Ssewcascasncusancacavaaa veceionexsese H ite 9.93 10.93 370 7% 49.52 54.55 15.55 99.04 109.10 
WOTIGN Gy ss. csesccaspsievegsiencas stems eenanysavencasstesexs H Teal 9.39 10.39 36.07 46.97 52.01 72.14 93.95 104.02 
ICIS OP saceccgseacuacsuvas penpsccagiorectuvactssvonse ges H&T 6.37 9.40 11.08 31. 89 46.98 55.37 63.77 93.96 110.75 
WO OOS TOC HA. catusy ons ian yenssiernas uxsncstewesbasaanse« H 6.05 8.74 10.41 30.21 43. 63 o2.05 60.39 87.24 104.01 
Manitoba: 
Brandon H 6.94 8.62 11.98 34.60 42.98 59. 76 69.43 86. 20 119.76 
Dauphin H 6. 94 8.62 11.98 34. 60 42.98 59.76 69.43 86.20 119. 76 
NECPAWA ...-.05..scencnrrernscaneossronnsossensenssesaee H 6.94 8.62 11.98 34.60 42.98 59. 76 69.43 86. 20 119.76 
POttage da PraNies cesccortcas--orccusecreensyzmee H 6.94 8.62 11.98 34.60 42.98 59. 76 69.43 86.20 119.76 
Sole ESOMLPACE. corsacess oxtavecnciiucutevadsdbecets oe H 5.58 9.79 15.09 27.96 48.93 76.62 55.92 97.07 146.91 
BSC Rica ccvccasupaeeassere eiecesseesaastosdiecachcasecee H To tL 9.58 13.31 37.21 45.60 62.38 71.93 88.70 120.61 
BEERS nicest ysvodun inesupicioarsasnnsussvaoteisterEsakvcve ih 9.56 15.49 22.20 47.87 717.43 110.98 95. 74 154. 85 217.78 
SHEDS Seer s  red cape ea oct H&T BHeAL| 8.25 14.45 26.41 46.22 72.36 52.81 91.69 138.77 
Saskatchewan:"* 
BROS Cod AW seca ry aces vopcavneces nas cataraerascansonest a 7.10 11.31 16.16 35.35 56.61 80. 87 710. 72 113.21 161.74 
North Bathle Tord’? cxcsc:orstasccvencanea nénestoees at 7.32 11.88 17.92 39. 92 69.42 104.13 80.53 143.47 222. 87 
STARE AND ORAS cateen assoc ess aracsaecsec tessa aces fly 8.06 15.46 28.85 40.40 67.55 109. 68 79.50 123.81 208. 07 
Regina rT 6.99 11.57 20.69 35.03 55.16 83550 70.06 110.31 167.04 
Saskatoon a 10.24 16.16 27.69 43.73 59.18 87.98 72.90 107.55 165.17 
RS WE MO RIET CUAD Wea divouyatisexsuebanese capaeaucwsrkceds ly 11.71 19.44 30. 89 57.10 93.69 148. 13 11512 180.41 284.72 
Weyburn Dh 10. 70 14.87 21. 78: 53.56 714.29 108. 85 107.12 148.58 Hay Par Gb 
Alberta: 
ORI aes cpias oonteancassieconvescait wevevanset roan stoaus H 4.75 5.97 10.21 23.75 29.80 51.05 47.50 59.60 102.11 
VGA CMTC Pera p doses pars chswetransnanssocxsnupceecevac™ ah 8.08 13.67 24.88 40.46 68.42 124.34 80.92 136. 84 248.71 
EATON OlMascs sesscy sods sdexsetestaapscussaccveccvoarsssas T 4573 6.98 1120 23.25 33550 52.28 46.00 64. 78 99.61 
TGA OTIC OG cuca ete racenc osvaseaseedsasdaaruasnccuceues i 71.83 1223 20.61 29.30 46. 38 19.93 52.01 85.56 152.68 
INFEUO LOG ashes aunepaiasnieepenceusavev=aceironseuewnsievie: H 10. 87 17.73 28.05 43.06 68. 23 118.56 105.73 156.06 256.74 
Medicine Hat... Au 7.79 10.60 14.96 38.98 52.96 714.78 77.96 105.92 149.57 
British Columbia: ‘* 
EAN DE OO Lie tice cnrsshve cicwrstevessssasncsceaveboncesas H 9.53 15.43 27.17 33.03 62.39 102.96 100. 23 124.70 144.27 
IREPMO ODE ee abesc ses os chctuneacsiautinencvesseiasineadees H 9.08 12.18 15.33 44.42 59.28 74.25 88. 83 118.57 148.50 
Nanaimo H 9.08 12.18 15.33 44.42 59.28 74.25 88. 83 118.57 148.50 
Nelson H 6. 84 12.40 18.61 OLE PAL | 47.57 78.59 44.04 81.23 134. 98 
NG W WESLMINS UCL sasticpecssrsvssesssreasesnasre=n H 9.77 17.86 28.63 26.91 53.82 107.65 53.82 107.65 180.51 
North Vancouver... H 9.77 17.86 28.63 26. 91 53.82 107.65 53. 82 107.65 180.51 
PTAC OME UD ONG asgsss ceva concpisscvasshccsewarvanvsane H&T 13.97 18.33 24.35 68. 88 89.02 118.57 137. 76 178.04 237.14 
BEACON copes op cen aptexa et an Casaavossepestyesen theese H 4.46 7.18 12.25 19.69 22.82 40.43 39. 38 40.43 75-67 
RATICOUVEN soleus pcvnacesetesaiadouratoandsdveastees: H Tada 14.52 23.91 26. 91 53.82 107.65 53.82 107.65 180.51 
BuO COELA sco, ach alay sx sscuds sqvdaachcevacaseesucdewpexcaer H 9.77 17.86 mee at 34. 00 60.91 114.73 53.82 107.65 215. a2 
1 Power used in manufacturing exempt from sales tax of 3 p.c. : Minimum bill. ; 
2 A rebate on power generated wholly or in part by coal produced in ° Bills include municipal tax of 1 p.c. 
Nova Scotia was reported for New Glasgow, where a Federal Coal sub- 10 Bills include municipal tax of 5 p.c. 
vention of 4 cent per kwh. became effective on September 1, 1958. This is 11 Bills include provincial education and hospital tax of 3 p.c. 
applicable to power consumers who are engaged in manufacturing, con- Power used in manufacturing is exempt. 
verting and processing goods or products from raw or other materials. wg Bills include surcharge of 5 p.c. 
3 Bills include provincia] tax of 2 p.c. *8 Bills include surcharge of 10 p.c. 
4 Bills include municipal] tax of 2 p.c. 14 Bills include provincial tax of 5 p.c. 
5 Bills include special tax of 1 p.c. for educationa] purposes. Revised. 


© Bills include special tax of 2 p.c. for educational purposes, 
7 Bills include municipal tax of 25 cents, 
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Canada. 


Price 


675 


90 


.50 


1,00 


ELECTRICITY BILLS 
FOR DOMESTIC, COMMERCIAL AND 
SMALL POWER SERVICE 
1960 


This report is based on rate tables supplied by 
the principal power companies and distributing sys- 
tems in the country. It consists of the cost of de- 
finite quantities of electricity for specific uses and 
an annual index of electricity bills for domestic 
service. The monthly bills are computed to show 
the actual cost to consumers in the 131 municipal- 
ities covered by the report when selected quantities 
are used for specific purposes. The cost to the 
consumers includes not only the amounts accruing 
to the distributor, but also all federal, provincial 
and municipal taxes on such purchases. Discounts 
for prompt payment have been deducted from gross 
bills wherever granted. 


Monthly bills can not be used to obtain the 
average cost of electricity consumed in any one 
municipality or to compare municipalities as to cost 
of electricity, except in a very general way. The 
unit cost or cost per kilowatt hour ofelectric energy 
normally varies according to the nature of the use 
and the magnitude of the consumption; and, because 
these factors vary so greatly as between types of 
user and between inunicipalities, an average cost 
for all electricity consumed in any municipality is 
of little value unless the nature of the uses and 
amount of consumption for each use is known, Fur- 
ther, industrial power costs vary as to whether the 
power used is primary or secondary (off-peak or 
interruptible power taken when available). Other 
important factors in determining costs of electricity 
are the relationship between the capacity of a 
system to produce and distribute electricity and 
the total consumption, and between the average 
rate of consumption per day and at different times 
of the day, and during the year. Because of the 
difficulty of giving proper weight to these many 
factors, the Bureau of Statistics has not attempted 


to show average costs or to compare costs between 
municipalities. For these purposes the report should 
be used with the utmost caution. 


Any attempt to determine which municipality in 
Canada enjoys the lowest cost of electricity might 
be difficult for reasons mentioned above. From the 
selected list of municipalities, which comprise this 
report, those having the lowest bills for selected 
quantities and uses are shown in the following ta- 
bles, the lowest bill in each case being in italics. 


While the domestic service bills will probably 
show the average for most municipalities, it is 
probable that with larger loads and consumptions 
for commercial use and for power, other municipal- 
ities would have smaller bills. The fact that no one 
municipality had the smallest bill for all types of 
consumption in the three classes of service indi- 
cates that caution should be exercised when making 
comparisons as between municipalities. 


There is a possibility that some municipalities 
from which bills have not been collected may have 
as low or lower bills than those shown in the tables 
below, and consequently there is no certainty that 
these bills are the lowest of any municipality in 
Canada. Of the towns and cities shown, Jonquiére 
operates itS own municipal hydro-electric plant and 
distribution system. Sault Ste. Marie operates its 
own municipal distribution system, buying power 
from a commercial hydro-electric plant. Belleville, 
Kingston, Ottawa, Niagara Falls, Midland, Windsor 
and Westmount own and operate their own municipal 
distribution systems, buying power from the provin- 
cial hydro-electric systems. Commercial hydro- 
electric systems serve Cornwall, Ont. and Trail, 
B.C, 


Lowest Monthly Bills for Domestic Service, 1960? 


Monthly consumption —kwh. 


Municipality 
25 60 100 i 180 300 ik 500 | 1,000 
dollars 
ornial MONG a esc: sak can tacecaenes cease 0. 74 ie es 2.97 11.09 
BellevilerOnt parkas be Sicseens.cth ae eee eee 0; 757 0. 97 1, 84 Rete: 
Keingston, Ont ee ese, O1e. 2e re te a oS ere hw O55 0. 97 1.94 8.59 
Midland HOMbsi rs. coos corte ncecer cree eee ee es 1. 00? 1.00 1. 86 7.83 
OLA a Ol barra secre seacineretevart sesh oscrtosccensraceccct tart 1.05 Tore 2.48 6. 17 


— ES as 


1 Lowest bill is shown in italics. 
2 Minimum bill. 


t 


aay yee 


Lowest Monthly Bills for Commercial Service, 1960* 


Municipality 


Rieedon te tee | 213} 1.80 
Sawer Os ec, | 2113| 1.76 
Ee eee eee ee eS |} 1.26} 1.66 
Belleville, Gnb> 2 5 442 Sess basa? 1.89 


? Lowest bill is shown in italics. 


Billed load 


130.50 
171. 00 
126. 00 
121. 50 
162. 82 


Lowest Monthly Bills for Small Power Service, 1960* 


Municipality 


Ninpira Malls; OM eee 3.06} 4.98 
Sankt Ste. Marie, Onl. | 5.23] 6.35] 
Jomgiese, Que... = ee | 4.97} 8.89} 
ee ye ne RM Ma nS. | 4.46] 7.18 


1 Lowest bill is shown in italics. 


omestic services include delivery of electric- 
ity to private pean for lighting, refrigeration, 


cooking, water heating and the operation of various 
electrical tela s. Commercial service includes 
delivery of electricity to stores, offices, factories, 
ete., mainly for lighting purposes. Outdoor sign 
lighting is generally in a separate category and 
the rates are different from those for commercial 
services. Street ligh iting is also in a separate class. 
Power service includes the delivery of electricity 


of electric motors. 


The purpose of this presentation is to provide 
data for comparative purposes on the cost of 
electric services in Canada. Because of the various 
methods of computing costs, it was necessary to 
select some arbitrary conditions, especially for the 
fixed charges, and use the same basic conditions 


Monthly consumption — kwh. 


932 1,864 3,728 


dollars 
2.33 29.37 | 41.95 | 50.35 
691| 26.18] 31.78 | 34.5 
16.72 | 16.28 | 22.74] 42.30 
12.25 | 19.69) 22.82 | 40.43 


in each municipality. In the large majority of muni- 
cipalities the use of these arbitrary conditions was 
not necessary, the rates containing a fixed charge 
and a block rate for all consumptions irrespective 
of appliances. 


Consumptions of 500 and 1,000 kilowatt hours 
include electricity used for water’ heating. Except 
where the entire water heater load was on a flat 
tate basis, metered rates were used in working out 
these bills. For a few municipalities, where all 
Water heating is on a flat rate basis, an arbitrary 
division was made between water heating and the 
metered services. A 500 kwh. consumption was 
divided to include a metered consumption of 250 
kwh. plus an assumed 250 kwh. consumed by a 
500 watt heater. A consumption of 1,000 kwh. was 
divided between 400 kwh. metered and 600 kwh. 


consumption assumed for a heater of 1,000 watts. 
To show the effect of flat rate water heaters, a bill 
for 1,000 kwh. including a water heater of 1,000 
watts has been shown for all municipalities where 
such heaters are in general use. 


The consumption for cooking varies greatly 
even between customers in the same municipality 
and, where the unit costs vary in different muni- 
Cipalities, the consumption for cooking tends to 
vary inversely with unit costs. Consequently, a 
cooking consumption which may be fairly representa- 
tive for the majority of consumers in one munici- 
pality may be too large or too small for those in 
another municipality. This is also true of water 
heaters and other appliances, the consumption being 
governed largely by the unit price. Where service 
charges are based on two-wire or three-wire service, 
the higher charge was used only in calculating the 
bills for 300, 500 and 1,000 kilowatt hours. 


Provincial taxes are in effect in Newfoundland 
(3 p.c.), Quebec (2 p.c.) and Saskatchewan (3 p.c.). 
In British Columbia a sales tax of 3 p.c. was 
imposed on August 1, 1948, and subsequently in- 
creased to 5 p.c. on April 1, 1954. In the province 
of Quebec many municipalities also impose a 
municipal sales tax. In 1949 Montreal and environs 
added a 1 p.c. education tax which has since been 
extended to many other municipalities throughout 
the province. In 1958 this education tax was raised 
to 2 p.c. in Montreal, Quebec and Lévis. All such 
taxes are includedin the bills and the tables show 
where the provincial and municipal taxes apply. 


The loads for which commercial and power 
bills were computed were the billed loads. In some 
municipalities the billed load was a percentage 
of .the connected load. In other municipalities it 


oer 


was the peak reached over a period, often 30 
minutes, and had no direct relation to the connected 
load. In still other municipalities it was the con- 
nected load. A consumption of 200 hours per month 
would mean 100 per cent use of the load, for an 
average of 8 hours per day for 25 days; and 100 
hours use would mean 50 per cent use of the load 
for the same time. If the billed load were less than 
the connected load, the time or percentage use of 
the connected load would be correspondingly re- 
duced to produce the same result and the same 
consumption of electricity. In all cases the bills 
were computed for the consumption in kilowatt 
hours shown in the tables at rates in effect on 
December 31, 1960. 


In practically all cases commercial and power 
bills were computed forunrestricted 24-hour service. 
A service restricted to 10 hours, from 7 a.m. to 
6 p.m., is sold at a lower rate than the unrestricted 
24-hour service in many municipalities. No penalty 
was included for low power factors and no allow- 
ances were made for customers’ guarantee deposits 
with the distributor, or other miscellaneous factors 
which enter into the billing practice in some 
municipalities. 


The annual index is for the cost of electricity 
to consumers for domestic or residential use only 
and is not an index of the cost of power for indus- 
trial or other purposes. In the 1956 report the index 
was revised from a 1935-39 to a 1949 base. The in- 
dex, by provinces, was produced by computing 
changes in the bills for typical monthly consump- 
tions in each of the 131 municipalities, weighted by 
the annual revenue received by power distributors 
in the year 1949. Weighted municipal indexes were 
combined to produce provincial indexes on the 
new base, 


Annual Index?! of Electricity Bills for Domestic Service, by Province, 1950 - 60 


(1949 =100) 

Province 1950 1951 | 1952 1953 | 1954 1959) | L956" |) 1957 | 19538 1959 | 1960 
NewLoundland) <ccsesscvsevetevecs<e-sepcce0ts 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 
Prince Haward Islandinc.r.1.-cse0. 100.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 103.4 | 103.4 
IN OVE SC OULA ta tecey: caecteccars sctzeverepehe 111.6 | 114.3 | 114.8 | 114.8 | 114.8 | 114.8 | 114.8 | 114.3 | 121.5 | 121.6 |123.0 
INNER PSRUINS WACK. . ca covesspayetevsesa2ehy 103.1 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 102.4 | 102.4 
UC De Ceepen ts cssbeveyerecuSvea-es.Coneeers 100.3 | 100.4 | 100.4 |100.2 | 100.9 | 101.0 | 101.0 | 100.8 | 101.4 | 101.4 |101.4 
OTL ADL OMe ter ecavar rset cnteeessessinceers A aio O OM ioleo | LoLa6 lst aisO Gs ISOs ZO ROR 3s Onset Ls OS 
IME VODA. oe tasace sc nnersessyccesseretansserect OOS ao aos Os oulmeOOn ah 99s2 (OO e2a moons |) OSa4e es 98 asm = 98ers al 98.13 
SASKaPChe wan jee gaeteaerreee ateee LOM OR LOLS O LOO mn OON TalelOO. Tale OOeL tl SOGsos | OGnon | eOGslenn 9O.ui a) toon 0 
PANS OL beset eee sc tcbasehictereccgsvattsenioworts 100.0 | 100.0 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 |107.2 |106.9 | 106.9 
BTiCLSHY COLMA .ccecerazsseceraceccsvssee 100.2° 115.6 | 127.6 | 127.6 | 130.2 | 130.2 | 130.3 | 130.3 | 143.5 | 143.5 | 143.5 

ATA ec copacenss veieeen teats ccs Soak 106.1 | 108.3 | 110.7 | 115.7 | 116.3 | 116.3 | 115.8 | 115.4 | 117.5 | 117.6 | 117.8 
A. - a 


1 Based on electricity rates in effect December 31 each year. 


Provincial domestic service indexes in 1960 
were unchanged in all provinces excepting Nova 
Scotia and Ontario, which rose 1.4 and 0.5 points, 
respectively. In Saskatchewan a slight rise occurred 
in Moose Jaw but this was offset by a corresponding 
drop in Weyburn, thereby leaving the provincial 
index unchanged. 


The increase in Nova Scotia was due to a rise 
of 6 per cent in the bill at Glace Bay, 12.5 per cent 
at New Waterford and 8 per cent at Sydney. 


The small rise in the Ontario index was ac- 
counted for by a drop of 2.5 per cent in Goderich 
and arise in the bills for Sarnia, Trenton, Kirkland 
Lake and Timmins varying from 6 per cent at Timmins 
to 16 per cent at Trenton. 


In Saskatchewan a slight rise of 0.6 per cent 
in the bills occurred at Moose Jaw but this was 
offset by a drop of 0.7 per cent in Weyburn. 


Changes in rates at Edmonton caused a rise 
in bills for consumptions of 500 and 1,000 kwh. 


The overall Canada index, which rose only 
0.2 points over the 1959 figure, was affected very 
little by the changes in individual domestic rate 
structures, 


Rate changes also affected bills for commercial 
and small power services. In Nova Scotia all com- 
mercial and power bills rose at Glace Bay; at New 
Waterford commercial bills dropped with the largest 
decline for consumptions of 5,000 kwh. and over; 
power bills dropped for a load of 5 h.p. but rose for 
loads of 25 and 50 h.p. 


In Ontario commercial bills for 25h.p. and 50h.p. 
and all power bills dropped significantly at Goderich, 
At Kirkland Lake and Timmins there was a drop in 
commercial bills for a load of 1 kw. but a sharp 
rise for loads of 10 kw. and 50 kw.; power bills 
rose for billed loads of 5 h.p. and 25 h.p. but 
dropped for the 50 h.p. load. There was a rise in 
all commercial bills at Sarnia and Trenton. At 
Sarnia, power bills rose for billed loads of 5 h.p. 
and 25 h.p. but dropped for 50 h.p. loads. Trenton 
bills for 50 hours’ use and for 200 hours’ use were 
down with no change in bills for 100 hours’ use. 


In Saskatchewan at North Battleford, Prince 
Albert and Weyburn commercial bills were up for 
consumptions of 500 kwh. 2,500 and 5,000; but were 
down for consumptions of 2,000 kwh. and for 10,000 
kwh. in North Battleford and Weyburn. Power bills 
at Weyburn were down for 50 hours’ use for billed 
loads of 5 and 50 h.p. while bills for all other con- 
sumptions were considerably higher. 


In Alberta changes in commercial rates took 
place in Edmonton, causing a considerable drop in 
bills for consumptions of 5,000 kwh. and over and 
small variations in bills for other consumptions. 
Power bills were unchanged. 


In British Columbia, commercial bills were 
unchanged but at Nelson power bills rose con- 
siderably for 100 and 200 hours’ use for a billed 
load of 50 h.p. Municipalities in which bills were 
changed from the previous year are shown in the 
following tables by an asterisk (*). 


July 6, 1961. 


ee 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1960 


Lighting, etc., refrigeration, 


Lighting Lighting, Lighting, cooking and water heating 
Number of and small etc., re- ; 
ociak eins spall | Peer | ae, rat ake 
Province and Population Se ieted Soe Minimum | appliances | refrigeration | cooking pecicied sakes water 
municipality 1956 Aen suinption net bill heater 
December 1960 
31, 1960 Monthly consumption in kilowatt-hours 
25 60 I 100 | 180 | 300 [ 500 1,000 | 1,000! 
i kwh. dollars 
Newfoundland :? 
Sha OND Sa teecrrrxte acronis 14,429 416 1.04 L219 2.22 3.05 4.71 6.31 8.37 13.52 - 
Prince Edward Island: 
Charlottetown .............06 16, 707 4,997 190 21008) o26 Lo) |) oo20e| 4.401) 6.80 9.40 13.40 23.40 - 
Summerside .................00 7, 242 1,865 149 ZeOON | eZ. Xd) |) 86.80! |) 5.1000} 7.40 10.50 14.50 24.50 — 
Nova Scotia: 
JAMIN OISE sit catocscocensrransscccd 10,301 527 194 1250) 4200) | 13:53" | 44.65, (6.26 9. 04 12.84 22.34'| 16.94 
IBrid@ewater ioc.ccctsiesasecctvs 4,445 1,343 268 1.25 1,25 1.95 aaie 4.35 Gu25 8.25 13.25 - 
SGIAGE: Ba Vadsesctgcck ate iastacest 24,416 5,297 172 1.06 1.36 2.26 3.11 4.80 7.68 9.80 15.10 - 
Halifax — Dartmouth ........ 114,394 44,960 360 2.00) 2000! | 2egdes| iS Soa Gels 7.90 10.30 16.30 - 
New Glasgow ..............65 9,998 8,970 195 15:50) | 1550) || 220077) | 2505 e471 aS) 10.75 19. 25 = 
"New Waterford o:..5c.2.006 10, 381 2,186 174 1335 | SleGonlmonG i. | koe. || Osco 8.48 11.52 17.70 — 
(So Ec) Cn Wp a ee 4,564 1,075 179 1.00 1.05 1.80 2.60 | 4.20 6.60 10. 60 20.60 - 
{Sto} ib oved WD WARS ee teag eam ee eee 7,348 2,895 130 1.50. | £2.00) | $3553) 4.165.) 6.26 9. 04 12.84 22.34 — 
*Sydney .... 32,162 Tp Out, 295 LOS) | baGon |e ls | td° taut) O06 8.48 1.52 17.70 - 
Truro 12,250 4,919 298 1) OGHIelieasn|\ee2o | escon | 4500 6.30 9.30 16.80 - 
NV RESO eles os ccoccscivtst ccenaccnss 3,651 5, 702 181 2.00 2.00 2.71 3.85 6.13 7.90 10.30 16.30 - 
RYT IN OUULL ge cesipessoatviauaiviceses 8, 095 7,139 125 1.00 1.82 3.10 3.70 4.90 7,00 10. 00 17.50 - 
New Brunswick: 
CL | os ee 5, 267 2,534 Zal 1.00 1. 55 2.60 3.30 4.70 6. 80 10.30 19. 05 - 
Campbellton, sccscissecccsvaaes 8,389 1,728 278 02757 |\b2. 00 3.00" | S280) | 15.40 7.80 11.80 21.80 = 
S1CHAOEUI SOMA eee ee ATG 6, 332 1,319 236 1.50 | 2.40 | 3.60 | 4.80 | 7.20 9.00 13.00 23. 00 - 
Edmundston 11,997 2,686 285 1200) | F2500' || ©3075 | 4.105: ||/65,00 7.80 10.80 18.30 - 
Fredericton .. ask 18, 303 5, 443 288 1.00 | 1.43 | 2.30 | 3.30 | 5.30 8.05 12.05 22.05 - 
RON CLONE ocik casncssecketapensnaenes 36, 003 12,975 263 0.50 1.61 2.96 3.90 5.78 8.25 12.25 21.25 - 
BSGTIG POU, cca ayives ssuansansesenee 52,491 21, 228 207 0.54 be Ie 1.89 2.61 4.05 6.21 9.81 18. 81 
Bis StCDNOM oases: Aissssscaee 3,491 1, 883 166 1.50 | 2.40 | 3.60 | 4.80 | 7.20 9. 00 13. 00 23. 00 - 
DO CRVUILG oc, gy niteetvanien azo 2,849 1,680 219 1.50%) 2.00 | 8.53" “4:65. | 6.26 9. 04 12. 84 22,34 16.94 
DUSSOS ee eat Abeer 3,403 1,050 124 1.60 | 2.08 | 3.20 | 4.48 | 7.04 10. 88 17.28 33. 28 - 
WGODSTOR RG re vcssratencatinssnsae 4,308 1,246 322 1.00 1.70 | 3.45 4.70 6.30 8.70 11.70 19.20 - 
Quebec:* 
A CTODURILO UD Ais iee eacana inne 3,547 852 375 OccTilelses | caaeQ) | 26:01 4/03 5.36 7.40 12.50 - 
Cap de la Madeleine®® .. 22,943 5,747 393 LO5ai ele Od! W545 | ack) | outs 5.10 7.20 12.87 - 
Chicoutimir ye nj ercscs aa 24, 878 5, 953 685 O; 799 1505.93) | 115,84 |) 2516) 2.79 3.13 Brot 9, 24 - 
Coaticookis Se secs: dan 6,492 2, 034 175 1.05) | 1.339 | 2.29 | 3.24 | 4.50 6.39 9.54 17.52 - 
GOOMSHITOD <a ctesiccc tracts Aiea 358 368 0.92 | 1.53 | 2.45 | 3.06 | 4.29 5. 61 7.65 toe: - 
Lay tail) Ren SOnaPae Pi. emer 4 5, 843 1,662 395 0.77 1.28 2,20 |. 2.81 4.03 5.36 7.40 12.50 - 
(CCAS Oh pane acre See Nea 27, 095 7, 326 439 0.80 | 1.05 | 2.00 | 2.63 | 3..90 Deo 7.35 12.60 - 
13 G4) Pa ee ae 49, 243 13,477 599 0.76 | 0.76} 1.39 | 1.77 | 2.51 Selo 4.07 6.36 = 
FOMOUE C22 acatsay anutaape asics 16, 940 3, 763 168 1305) (01038 | 62052) |e@Senoo: 155109 ral er | 19. 62 - 
TON GUSTO. 20 ase croctsraancesziuik 25,550 6,749 592 PEOSE loo | eluGdn|ezndor Pouce 4.93 6.51 11.18 10.45 
| EM Bn OFA nae ae er 11, 096 2, 802 445 102) |e 1.02: | 41590) | c2a55) |p on86 5,21 ao 12575 - 
TOV AS PRT rete se 13, 644 3,168 448 0.63 0.90 1.59 2<13 3.19 4.32 6.03 10.35 _ 
Mp antice es ter ese reece 6, 864 1,872 128 1.58 | 2.29 | 3.94 | 4.99 | 7.09 8.98 12.13 20. 01 - 
MONETC ALE any uipecciasnisss 1,620, 758 500, 920 340 0.64 0. 85 1.59 2.14 3.24 4.37 6.06 10.30 _ 
INOPANAA, cy scapes seus ctacceoousyies 10, 323 2,604 583 OTe | Os 82) | alwOes|mets Ou owed 4.19 5. 82 9.90 - 
QUODC C7 a csrucausnenacep cess 170, 703 42, 083 391 0.635 | 0.90) |PIe:b9: |) 2013) 8ack9 4.32 6. 03 T0535 - 
PAMOUSKIS:©: So..ceetece pane 14, 630 3,851 305 T3240 We Sa Wrsacaie | sagse! To25 8. 93 11.03 16. 28 - 
Riviére du Loup °° ........ 9, 964 2,741 304 1.05 | 1.84 | 3.47 | 4.52 | 6.62 8.19 10. 29 15.54 - 
FROUV MU aeocess rss accneescenscnenee 17, 076 3,859 542 OTs | Orse, |eleoa | massa les el U 4.19 5.82 9. 90 - 
Ste-Agathe des Monts*>*.. 5,173 2,146 369 TOD8 | 143) ieee sO: Noe hO | eared 7. 03 9.52 15570) - 


See footnotes page 9. 


Province and 
municipality 


Population 
1956 


Number of 
domestic 
service 
customers 
as at 
December 
31, 1960 


Quebec — Concluded: 
St. Hyacinthe®® 
St. Jerome*® 
St. Johns®? 
SHAWNA “Tievecsseesvaccevors 
Sherbrooke®® ,, 
Oren eis yes aaerdateres steeds 
Thetford Mines*® 00... 
Trois Riviéres*® |. 
Wal G"On ccarsecsnstedtencecstons 
Valleyfield 
Westmount>,® 


Ontario: 
Alexandria 


Brantford .... 
Brockville 
CHACHA Wi trirecueceraccscsaxasaepnscet 
Cornwall . 
Fort William 
Galt terse. ep ennenece str 
*Goderich . 
Guelphi 4. v.ccoucresstatareresse 
BLAU ON cesses newencnersecwie 
Kenora ..... 
Kingston 
*Kirkland Lake 
Kitchener 
Lindsay 
LOnd On) fo ccsisaseaustionscnvvesses 
Midland ... 
New Toronto 
Niagara Falls 
North Bay ... 
Orillia 
OSNAW 8 ae aircesretaracsnsoe dicen 
Ottawa ..... 
Owen Sound 
Pembroke ey a-ccstecreere nee 
Peterborough . 
Port Arthur 


Sudbury 
*Timmins 
Toronto 
*Trenton 
Waterlooie se cervecsssueravsanss 
Welland 


See footnotes page 9. 


20,439 
20,645 
24, 367 
28,597 
58, 668 
16,476 
19,511 
50, 483 
9,876 
23,584 
24,800 


2,487 
16,851 
20, 605 
51,869 
13,885 
22, 262 
18,158 
39,464 
23,738 

5, 886 
33, 860 

239,625 
10,278 
48,618 
15, 203 
59,562 
10,110 
101,693 

8, 250 
11,560 
23,563 
21,020 
13,857 
50,412 

222,129 
16,976 

15, 434 
42,698 
38, 136 
39,708 
19,129 
43,447 
37, 329 

8,967 
19,972 
46,482 
27,551 

667,706 
11,492 

16,373 
16,405 


5,144 
5, 946 
6,414 
7,398 
19,023 
3,787 
4,943 
12,325 
2, 295 
5,504 
6,942 


785 
6,038 
8,437 

15, 140 
5,124 
8.050 

11,149 
11,984 
pO: 
2,149 
10, 946 

10; 371 
3, 239 

13, 234 
5,018 

21, 244 
3, 206 

29,693 
2,644 
4,052 
6, 237 
6, 273 
4,560 

17,359 

87,629 
5,681 
4,174 
13, 099 
11,992 
12,218 
6,201 
14, 443 
11,061 
2,846 
6, 164 

20,011 
8, 291 

175, 156 
3,597 
5,885 
4,702 


Average 
monthly 


con- 


sumption 


1960 


Minimum 


net bill 


. 


C40. or Ro oso eS Oo FS SY So He Soro oO eH o.0 OC eo oO oO 


appliances 


Lighting, 
small 


applian 
and 


refrigeration — 


Monthly consumption in kilowatt-hours 


ces 


Lighting, 
etc., re=- 
frigera- 
tion and 
cooking 


Metered rates 


Lighting, etc., refrigeration, 
cooking and water heating 


Using 
flat rate 
water 
heater 


0.93 
1.04 
1.02 
1. 19 
1.05 
1.05 
1.05 
0.82 
1.02 
0.84 


1.00 
0.75 
0.75 
0.75 
0.75 
1.00 
0.74 
0.75 
0.75 
1.00 
1.00 
0.75 
0.90 
0.75 
1.25 
0.75 
1.00 
0.75 
1.00 
0.75 
1.35 
1.00 
0.75 
0.75 
1.05 
1.00 
0.75 
0.75 
0.75 
0.90 
0.75 
0.75 
0.75 
0.75 
0.75 
1.00 
1.25 
0.75 
1.00 
0.75 
0.75 


1.78 
1.98 
1. 79 
2.37 
1.96 
1.96 
1.84 
1.53 
1.79 
1.58 


1.19 
1.30 
0.97 
1.19 
1. 08 
2.05 
1.78 
1.08 
1.62 
1.48 
1.48 
1.40 
1.48 
0.97 
1.78 
1.40 
1.29 
1251 
1.00 
1.41 
1.48 
1.35 
1.24 
1.09 
1.67 
1.30 
1.78 
1.40 
1.08 
1.46 
1.73 
1.48 
1.19 
1.40 
1.57 
1.40 
1.68 
1.08 
1.19. 
1.40 
1.30 


100 180 300 
dollars 

4.07 5.40 
2.34 | 3.48 4.61 
26s || se86 5.20 
240 Noes 4.95 
Sa) sD 7.28 
2abs pcos o a 5.36 
PRES Be} 5.36 
2247 Ses 5.10 
2.30 | 3.17 4.19 
PAN SIs} 4.95 
Bs Neil) ahh 4.33 
LIG2E esas Cioa}5) 
1.66 | 2.38 3.46 
1.26 1.84 2.70 
1.62 | 2.48 3.78 
1.44 | 2.16 3.24 
2.56 | 3.56 5.08 
DaLoe| eaeot 4.16 
Leo 1.94 2.81 
PISA Deas HE 4.00 
PAP pal ase a1) 4.41 
202) Ni 3.10 4.45 
1.80 | 2.59 3.78 
Paani isa) 4.41 
ale XO a platey! 2.92 
De430 | oss 5.35 
1.87 | 2.81 4.21 
1.75 2.69 3.87 
1.94 | 2.81 4.10 
12 1.86 2.74 
1.84 | 2.70 4.00 
1.98 | 2.99 4.32 
PATO mi) as 00: 3.94 
Poet cael 3.19 
1.48 | 2.28 3. 28 
2.03 | 2.48 Se02 
1.69 2.48 3.167, 
PCY eel | SEAT! 4.95 
1.87 | 2.81 4.21 
TAS 1.94 2.81 
2.00 | 3.08 4.70 
2.16 | 3.02 4.32 
202 123.10 4.45 
1258e|. 2.50 3.56 
1.76 | 2.48 3.56 
2.00 | 2.86 4.16 
LiS4a tee 0. 4.00 
2229 | oe 5.04 
12590 22.60 4.11 
L562) |e2148 3.56 
PI8Or 259) RISi(ite) 
1.69 | 2.48 3.67 


500 


1,000 


8.64 
9.76 
7.74 

11.34 
9.54 

13.90 

11.09 
7.85 

10.93 

10.35 

10.80 

10.71 

10.35 
8.59 

13.18 

12.40 
9.58 

11.66 
7.83 

11.56 

10.62 

11.50 
8.86 
8.37 
Sane 

-60 

15.3214 

12. 40 
7.85 

14.15 

11.88 

10.80 

10.49 
9.86 

Tare 

11.56 

12. 24 

12.93 
8.64 

10.71 

10. 60 


1,000? 


8.06 
6.57 
8.14 
7.56 
10.66 
8.65 
6.59 
8.19 
8.49 
8.08 
8.21 
8.05 
7.15 
9.70 
8.50 
8.28 
9.14 
§.50 
8.59 
8.82 
8.80 


7.06 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1960 — Concluded 


Lighting, etc., refrigeration, 


Pa saber Lighting aig eee cooking and water heating 
domestic | Average T npencee ree ates 
ciclo and Population ebay ea seta Minimum appliances refrigeration cooking Metered rates water 
pality 1956 Sanne sumption net bill heater 
December 1960 
31, 1960 Monthly consumption in kilowatt-hours 
60 [100 iL 180 | 300 [500 [ 1,000 | 1,000 
dollars 
Ontario — Concluded: 
WHAT Lo rerenavoscasncarteeuinens 121, 980 34, 335 304 O25 0.75 1.25 Pato 2. 76 4.01 5. 45 9.95 8.60 
WOGGSEOCR Gin coscsashannsace 18, 347 6, 296 489 1.00 1, 00 1.58 2.16 Seok 4.72 6.34 11.29 9. 04 
Manitoba: 
Brandon 24, 796 7, 410 437 1. 00 1.35 2.84 3.56 4.72 5. 80 7.60 12.10 10.95 
Dauphin ; 6, 190 2, 063 549 1. 00 1.57 3.33 4.05 Daree 6.30 8.10 12.60 11. 45 
INGEDE Weleeeet yee sexosadseeee eect 3, 109 967 386 1.00 1. 80 3.78 4.50 5.67 6.75 8.55 13.05 11.90 
Portage la Prairie ... es 10, 525 3,014 510 1. 00 1.35 2. 88 3.60 vet 5. 85 7. 65 12,15 11. 00 
SL PDORITAGS 2.6 Senn 28, 851 9,105 607 0.50 | 0.75 1.80 2.16 2.88 3. 96 aay Weeoone 7.26 
Selkirk 7,413 1,953 470 0.75 1.35 2.52 3.24 4.32 5.40 7.20 11. 70 9.90 
The Pas 3, 971 1,194 236 1.00 1. 80 3.87 4.95 6. 84 9.00 12.60 21.60 - 
Winnipeg’* 255, 093 72, 814 580 Ob 20) Cael aS. |) eo j2./96 4.07 4. 841! ve ha 7.47 
Saskatchewan: 

Se IOOR SOW ascc ogee buss uarnvickayo<s 29,603 9, 704 304 0. 98 1,31 2.58 4.02 5. 86 6. 56 9.18 15.74 th ay 
North Battleford’ ............ 8,924 2, 966 240 1.62 2. 00 3.32 4.19 5.91 8, 64 11.53 19.09 15. 05 
Prince Albert oo, cienecons 20, 366 5, 123 228 1.53 1. 86 3.05 3.91 5.63 8.21 1S LS: 18.49 - 
ROTI Br Socec davereudereaevaseivay 89, 755 28, 400 321 0.98 pI 2. 74 4.30 7.05 6.85 9.78 17.13 _ 
Saskatoon Meer re Te 72, 858 25, 743 253 0. 98 1.47 3. 13 3. 91 5. 48 7.58 10.52 17. 86 - 
Witt CHETERD . awchaccetyscncvers 10, 612 3, 456 213 1.55 2. 06 3. 86 4.89 6.95 10. 04 13.13 20. 86 — 

PCP NIE Fascia caacittsiansdbiaescuces 7,684 1.919 234 1.70 2.09 3.49 4.40 6.21 8. 93 12.10 20.03 - 

Alberta: 
CAISATY: te teers: hore: 181, 780 67, 666 250 0. 81 be Sa ffl | We 4.99 7. 08 12.30 - 
Drumbellen—. yc. ease 2, 632 894 236 faeon |) Letos) 263°) 3.63. 5208 6. 88 9. 88 17. 38 13.37 

SE GmOntOn Geena oe 226, 002 65, 181 246 T2003) 17/00) 52. 00° 2.80) 164525 5.30 7.30 12.30 = 
Lethbridgett.ctac....6s2 29, 462 9,342 168 1,08 | 1253} 2.93 } 4.01 | 5.45 6.65 9.80 17.67 - 
Macleod ices pee 2,103 636 110 2.50 2.50 3.37 4.51 | 6.79 9. 74 14. 49 26.36 — 
Medicine’ Hat tic:02.08: 5: 20, 826 6, 256 208 1700) 1550)) 2.257) 2585 | 4505 5.85 8. 85 16. 35 - 

British Columbia:”’ 

ae OL Cn Re i eee ee or 4, 562 1, 466 366 1.05 1.85 3.10 4.35 6.90 9.10 12. 25 20.15 - 
Kamloops .. 9, 096 2,795 390 T3057 | La58il 3.38.) e4esk (k6sk5 8. 93 11. 03 16. 28 _ 
Nanaimo 12, 705 4,227 433 1. 05 1.58 3.38 4.31 6.15 8.93 Lio 16. 28 =_ 
TCT ee oi icho ss wasneesa- 71, 226 2,117 441 1734 1.31 2.84 3.68 5. 36 6.92 8.39 12.69 - 
New Westminster .. 4 31,665 9, 270 351 0.53 Last 3.15 4. 20 6.30 8.35 10. 24 15. 88 - 
North Vancouver .............. 19, 951 17, 001 520 0253 1.3 8.15 4.46 6.56 9.63 11.53 17. 00 _ 
Prince: Rupert er. ccus-2a7<ar 10, 498 Sharp ts] 437 P05? | 1.847) 3.475) 94252 | Grol 9503) | 13.23 PETS) 16.91 
BRP AT Th ise snaeaia sec sacidsve tee 11,395 3,434 578 ges 1.31 1.89 2.65 4.16 5. 48 9.95 8.69 - 
WATICOLY CL fe tO oss oaap cine sac 365, 844 105, 332 363 0. w | 31 3.15 4. 46 6.56 9.63 fires 17. 00 _ 
MPACRONIA The eee nae c. 9-5 .a cee 54, 584 25, 002 30a 0.79 L33t 3.15 4.46 6.56 9.64 [t 74 17.52 

1 Includes a metered consumption of 400 kwh. for lighting, cook- 10 Computed on metered rate although most of water heater load 

ing and appliances plus a flat rate water heater of 1,000 watts. is on a flat rate basis. 

? Bills include a provincial sales tax of 3 p.c. 11 Includes flat rate water heater of 500 watts. 

5 Includes surrounding area. 12 Includes flat rate water heater of 1,000 watts. 

‘ Bills include provincial sales tax of 2 p.c. 13 Bills include municipal tax of 2% p.c. 

5 Bills include municipal sales tax of 2 p.c. 14 Bills include provincial education and hospital tax of 3 p.c. 

© Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 15 Bills include surcharge of 5 p.c. 

7 Bills include special tax of 2 p.c. for educational purposes. 16 Bills include surcharge of 10 p.c. 

® Bills include a municipal tax of 25 cents. 17 Bills include provincial tax of 5 p.c. 


* Bills include a municipal sales tax of 1 p.c. * Municipalities in which changes in bills occurred in 1960. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1960 


Billed load 


10 kilowatts 50 kilowatts 


1 kilowatt 


Hours use 


50 | 100 200 | 50 [ 100 200 wet 100 200 


* Consumption — kwh. 


50 [ 100 200 500 1,000 2,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 


Province and municipality 


dollars 
Newfoundland:? 
Stee DODINS c ceaeursenspenrsseonccvereacssversssversscveseascocaton aon 4,14 6. 20 31.05 41.35 61.95 139.80 191.30 294,30 
Prince Edward Island: 
GharlottEfowm' \....s sveeentccvssssvevsservguciverancoeasneod 3.10 4,10 6,10 36,00 46.00 66. 00 180, 00 230. 00 330.00 
ASAT MOTS AG Cheese. 52. ecevawapantr'octtevevanevaveusetpavcotveusant 3.50 5.00 7,00 40, 00 55, 00 75.00 200. 00 275,00 375. 00 
Nova Scotia: 
VAMRETS Gircasssacevsactsiucesdscssssennsssdevesenenpevessserycrerare Sele 6.25 10,15 37.50 62.50 101.50 192.50 310, 90 450. 90 
ISETOE CWA UEL cere csvexcvesctenzorscscoehbadeastenipvesiceacvad 2.00 3.00 4.00 25.00 35. 00 45. 00 125.00 175. 00 225.00 
PRSLECE ESB secatevatrasessressea ; 3. 04 5.03 7.42 30.47 50.35 74. 20 152. 37 251.75 371.00 
Welifax and’ Dartmouth. ...cccccsdcesstevssevcorsessozere 3,25 5.00 7.00 32.50 50.00 70. 00 162.50 250.00 350.00 
INGW GLAS LOW: .crc.ccevestsconssaescuanibcntdanivarsaneesresee 2.10 3. 20 4.90 21.00 32.00 49.00 105. 00 160,00 245.00 
NOW WALCTTONG \.. ccinsssorcescceurrsntescaunereactrse<vonterk® Be 4.96 8.65 37. 05 SeDT 80. 08 185. 25 287. 85 400.42 
PA CHOU 5. cs choigetensshonus isssonencotvstevmavsansensveronerreverrs 2.50 4-00 6.00 25.00 40. 00 60. 00 125. 00 200.00 300. 00 
Springhill 5 3,75 6, 25 10,15 37.50 62.50 101.50 187,50 312550 507.50 
Sy ON OVP vivecessscnanaavessd sviasarcesvenovmuvanstevanecswasnemmine Soke 4.96 8.65 37. 05 57,57 80. 08 185. 25 287. 85 400. 42 
PEN ITN as sponys desnevategs voor sdanpavevisas eu faws onan chaser erevamees 2.45 3.90 5,60 24.50 39.00 56. 00 122.50 195.00 280.00 
WTS GOs scars sayacsartaucssncrgs <aryas ceataett on sra conte aeataeite 3, 25 5.00 7.00 32.50 50.00 70. 00 162.50 250. 00 350.00 
WATINOUEN: <i vccsaseusacs sauicedtopaevstnadepemencetaves enveceee 3.50 6.00 8.50 35. 00 60. 00 85.00 175. 00 300. 00 425.00 
New Brunswick: 
PBUH ESE ie ceysecacutracinvepensciaecteneettenwnvanecassvenets : 3.10 4,10 5. 85 16.60 26.60 44.10 76.60 126.60 214.10 
Campbellton 3.50 7.00 12.00 25. 00 45.00 85.00 105.00 205.00 405.00 
Be EN GUM ic shesascavonacavescvevaveraevnseceapanseressapesanseaachers 3.30 4,80 7.80 16.80 31.80 61. 80 76.80 151. 80 301. 80 
PSII ASE OR eerevta-scxcrsaterseesolanvrspveeRasnacy«rsensven 3.50 6.00 10. 00 20.00 33-00 53.00 96.00 161.00 261.00 
Fredericton 3.30 5 Fe 9) 8.10 26.10 41.10 61.10 111.10 161.10 261.10 
Moncton .... 3.31 5.46 9.76 22.66 39.16 63.66 15.91 137,16 259.66 
Saint John 2.61 4.41 MAS) 26.10 44.10 57.60 130.50 220.50 288.00 
StF StOMON cea t-voasipscaeeecadanaarocooertesnereten mraerexapar 3.30 4.80 7.80 16.80 31.80 61.80 76. 80 151.80 301. 80 
S SOR VALLE airecevvn resvscasirxcaeaces vsseredeannersaictessevenaers 3.30 4.80 7.80 16. 80 31.80 61. 80 76.80 151.80 301. 80 
SUSSION tee octave videpinaptacmnassy es aeteteeteonsvennacreen 2,88 4,48 7.68 17.28 33, 28 65, 28 81, 28 161.28 321, 28 
Woodstock 3.34 6.04 10, 04 22.04 32, 04 52, 04 62.04 112,04 212, 04 
Quebec :? 
ACEONVeble Si scciasuec tae cnaeashodiphaddprsaneveush aa 2.14 3.37 4.90 21.42 33.66 48. 96 107.10 168. 30 244. 80 
Cap de la Madeleine? ... : 1.68 3.05 4.62 16.80 30.45 46.20 84. 00 152, 25 231.00 
CHIC OME AT Ae, nss.seatnavonendsterseassmercossanseceen 1.89 3.31 4.10 14.65 28, 83 36.70 71.35 142,23 181.60 
Ome GOKSAN Ny, ics) aoa meets acetone ete 2.05 3.24 4.81 20.48 32, 28 48. 03 - - - 
2.30 B.0e 5. 05 22.95 35.19 50.49 114,75 175. 95 252.45 
2.14 3.30 4.90 21.42 33.66 48.96 107.10 168, 30 244. 80 
2.10 3.37 4,95 21.00 33.60 49.35 105, 00 168.00 246,75 
1.42 2.39 2.85 14,23 23. 87 28. 46 71,15 119.34 142.30 
2.23 4,20 1, 35 14,44 26,25 49.88 61.70 120,78 238, 88 
Dee 6.47 8.67 21, 28 42.28 84, 28 105, 28 210,28 420. 28 
Misa TU GU eG eeds crane cetesoun casts scccencostaveconsomenrcaveenes 1.74 a. Li 4.80 17.34 31.62 47,94 86.70 158.10 239,70 
WévistPe ee. a 1, 64 2.80 4,29 16. 43 28, 09 42, 93 82.15 140.45 214,65 
Mégantic*»* 3.68 5.62 8. 24 29.66 49,09 69. 04 145.16 242, 29 369. 08 
MON tre abeyt> <ic.ccsctisttts atreecstynduceserssstiaesvuvcaceeeee 1,35 2.30 4.37 15.90 26.50 43.46 79.50 132.50 217.30 
INO TANS, tba. sates Recs eore wes ncannisbaccoprowaeeciseveecne 2.30 3,32 4.34 11.48 21.68 31. 88 52. 28 103, 28 154, 28 


QOD OCF I rencecencseoncontsobsacteartesubepapteresiabaenesed 1.64 2.80 4,29 16. 43 28,09 42, 93 82,15 140. 45 214.65 


See footnotes page 12, 


Se) ine 


TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1960 — Continued 


Billed load 


1 kilowatt | 10 kilowatts | 56 kilowatts 


Province and municipality Hours use 


so | io | 200 [| so | 10 | 20 | so | 100 | 20 


Consumption — kwh. 


50 [100 le 200 500 | 1,000 i 2,000 | 2,500 j 5,000 10,000 
dollars 
Quebec — Concluded: 
SER HRO LYSE ar ee ge Res ec oH asee tes Reco ee: 3.05 4.62 Garg 30. 45 46. 20 67. 20 152. 25 231.00 336. 00 
RE MIOUA IAM BOUNDS ticks: vec siarenctsahasceestxscarsarane 3.68 4.99 T.6L 36. 75 49. 88 76.13 183.75 249. 38 380. 63 
(SMO, TA fie Me Se, SO BARA, MRR ee aH 2. 30 3. 32 4.34 11. 48 21.68 31. 88 52. 28 103. 28 154. 28 
Ste-Agathe des Monts? ......,..cc00seessevser 2.00 3.57 6.72 17. 85 33.60 48. 30 89. 25 168. 00 241.50 
RSE EL VOLT UG Ose tng se ences csisun aster abeaa nea vanvceas 2.31 3.95 5.10 20. 85 33. 21 48. 66 103. 25 165.05 242.30 
St. Jerome** 1.64 3. 06 5. 89 15. 54 29.72 44.42 17. 70 148.58 222. 08 
St. Johns 477 2.08 3.33 4.90 '20. 80 33. 28 48. 88 104. 00 116. 40 244, 40 
Shawinigan .. 1.64 2.96 4.49 16. 32 29.58 44. 88 81.60 147. 90 224, 40 
Sherbrooke** 2.43 4. 84 9.68 24. 20 48. 38 96. 76 120. 95 241. 89 483. 79 
an CY Seer noe athe ar teesctan cameo itiis os 1.79 3. 26 4.94 17.85 ozs 0D 49.35 89. 25 162.75 246. 75 
Thetford Mines*?* X79 3. 26 4.94 17. 85 32. 55 49.35 89. 25 162.75 246.75 
Trois Riviéres** 1.68 3.05 4.62 16.80 30. 45 46. 20 84.00 IGPAP AS) 231.00 
Val d’Or ... 2. 30 3.32 4,34 11.48 21.68 31.88 52. 28 103. 28 154. 28 
Valleyfield 1.64 2. 96 4.49 16. 32 29.58 44. 88 81.60 147. 90 224. 40 
WEE IVOUING IA. strips Sa rasrantiterers te drorcezorrnere cons 1.49 2.69 eh 11.09 21.07 41,02 49.94 94.57 162. 82 
Ontario: 
PRX OTST hag rece 5st An nsris adeehcccce Pe databloae vOPagslensaeds 153 250% 35. LD 14.85 25. 20 32.40 74. 25 126. 00 162.00 
MS AETG: hee nara taceeeey anced na ease ont ioaceenestscsavseneeaaed Le3o 220 209 13.50 22.50 29.70 67.50 112. 50 148. 50 
PROTO VALE at evcdeocatiet sateen cy eLiFeee od bees var ve nneeseeae fey ( 1. 89 2.43 11.70 18.90 24. 30 58. 50 94.50 121. 50 
BSE AING LOW Ae casa vs pace vo seeps rien acter een 1. 26 2.07 2070 12.60 20. 70 27. 00 63. 00 103. 50 135. 00 
1,22 1. 98 2.70 12515 19. 80 27. 00 60. 75 99.00 135. 00 
1. 93 3.42 4.50 19. 35 34. 20 45.00 96.75 171.00 225. 00 
(OBTAY allie ea awines ave odavaag ceegecceersnecs ah vevseaa ttn saK 1.48 209 3. 96 14. 85 29.70 39. 60 74, 25 138, 50 198. 00 
Ot WUE ve acs cents cavakeatst as too cwreanovcene sn cence 1.30 2. 16 2.02 13.05 21.60 ZAPAN) 65. 25 108. 00 126.00 
A eer ask ace act dr gt asx tats sigtpatn vere aeereceacgedenecet ace 1.58 2.70 3.60 joa fs) 27. 00 36. 00 78.75 135. 00 180. 00 
*Goderich ... a3 £35 2.02 3.37 Ey 27. 00 34. 20 78. 75 135. 00 171. 00 
Guelph 1335 2.02 Saad 14. 40 24. 30 31.50 72,00 121.50 157. 50 
Hamilton 1.30 QoL6 2.79 13.05 21.60 27. 90 65. 25 108. 00 139. 50 
Kenora 1.35 2.02 Sees ir 21.60 38. 70 45. 90 108. 00 193. 50 229. 50 
IR OSCOU meat cistisee-sstesrane Keseae on orteoeiene tees cate nk t.23 1. 80 2.61 1.25 18.00 26. 10 56. 25 90. 00 130. 50 
CRUD lav. PsaR Curr ace evapicessaxse ceric ranceergrsats<Prine 1.62 2.43 4.05 18. 00 31.50 38. 70 90. 00 157. 50 193. 50 
RARCHONOD EG S158 chic nt tanarauces see dendic gant cuaretiey 1.49 2.02 3. 42 14. 85 25. 20 34, 20 74, 25 126.00 171.00 
GATT SAS panos cereprink Aeceeetles ls adee EteRnaceem arene 17, NAG} 2.92 14. 40 24. 30 B50) 72.00 121.50 157. 50 
ETON Mewes so ret VF de cae Gov sgxsSavicstas epider dapeasedonsd 1.44 2.43 2.97 14. 40 24. 30 29. 70 72.00 121.50 148.50 
NVA EE ING tie seen earls tency vacicenemes tren iastamaea ears 1. 26 1.66 2.47 11. 25 18. 00 25. 20 Bos 90. 00 126.00 
BNC WAUEOX OMG. crsdagiless oven Aenccaencariaspuetcentraenen< anaes 1. 40 2, 34 Ba15 13.95 23.40 30. 60 69. 75 117. 00 153. 00 
RE PereT EV DS an ee» SO 1535 1.98 3.24 14. 40 24. 30 44.10 72.00 121.50 157. 50 
PRONE EA ES ON ra co cca ag de cece poh amapecnebets ere 1235 ano 3.06 13.50 22. 50 30. 60 67. 50 112. 50 153. 00 
1. 26 2.07 2.79 12.60 20. 70 27. 90 63. 00 103. 50 139. 50 
1. 26 2.07 2279 12.60 20. 70 27. 90 63. 00 103. 50 139. 50 
135 2.25 2.97 13. 50 22. '50 29.70 67. 50 112. 50 148. 50 
CWSU BOUNG Bess cadaciptiencareveserasactnuadeaactacalpoue? ao 2.20 2.97 13. 50 22.50 29. 70 67.50 112. 50 148. 50 
POMDI ORC a cata: aasieuedaussserysecauanprsit pcantoiesssesecnars 1. 80 3.60 T.20 14, 22 25, 11 45. 81 56. 16 107.91 211.41 
Peterborough .. 5 1.40 2.34 3.42 13.95 23. 40 34. 20 69. 75 117. 00 171.00 
PGT UATE OUD cease catoivestea is cevnke rer deh oedeve ciate nnasast ones tod 2.16 Psy 13. 05 21.60 25. 20 65. 20 108. 00 126.00 
PLC AU ALIN CS causexceteatencevasaes iu velpecataneanancvauee ove 1.48 Zane. Beg | 14.85 25. 20 35. 10 74. 25 126.00 175. 50 
bpp OMI AS lor, coctieic. tree aster yricaa act sveriesssitcanticner 1.49 2.52 3.06 14. 85 25. 20 30. 60 74. 25 126. 00 153. 00 
PP SAUUUG scorers act sdaibnnane soasihixcestqetetetetaish sae cceseeser ig) 2.02 3. 37 16.65 28. 80 36. 00 83. 25 144. 00 180. 00 
Sault Ste. Marie. “ 1.42 2. 17 3.67 14. 25 21. 75 36. 75 W125 108.75 183.75 
ASTER ULS  2eaioey eteseatarerprersesbessciemee ener eacreetes lays) 2225 2.88 13.50 22.50 28. 80 67.50 112550. 144.00 


See footnotes page 12. 


=n yA 


TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1960 — Concluded 
——————— a ane ane 


Billed load 
1 kilowatt | 10 kilowatts . 50 kilowatts 
Hours use 
Province and municipality = 
50 | 100 ie. 200 50 100 iE 200 50 100 200 
Consumption — kwh. 
50 | 100 | 200 500 | 1,000 L 2,000 | 2,500 5,000 10,000 
dollars 
Ontario — Concluded: 
SS POLONC errs sos neeceener eee e po ueen Ottaannemictoveconscaermacees 53 2.61 3, 24 15.30 26.10 32.40 76.50 130.50 162.00 
SUUELD SUT ioe cosines osecovscase say saps mean acemaenaveavsatercasoe 1.53 2.61 3.69 15.30 26.10 36.90 76.50 130.50 184, 50 
*Timmins .. Fa 1.538 2.29 3.82 19,35 34. 20 41.40 96.75 171.00 207.00 
SUSORO MUO ceiretareeriianccushactsactausyevaresnchseAterseassnaacnat 1.71 2.66 Pt) 17. 10 26.55 32.85 85. 50 132.75 164, 25 
PTE OLUOM aes accs orsiacaa se sasve Ixecnsvaageapash va cosspausvanee=e0ites 1.30 2,16 2,88 13.05 21.60 28. 80 65.25 108.00 144.00 
Waterloo .. a 1.44 2.43 3.33 14.40 24.30 33.30 72,00 121,50 166.50 
WWE LETAG aeveymecp sane tatet ca tavaresvas uw drecchnassarentare tastes 1.40 2,34 3.24 13,95 23.40 32.40 69.75 117, 00 162, 00 
WHET EUS OT ite ceearenascn cea urs vcspesnaabas essere ances scare anes 1,13 1.76 3.02 15.15 27.00 34,20 78.75 135, 00 171.00 
Woodstock 1.48 202 3, 24 14.85 25.20 32.40 74,25 126.00 162. 00 
Manitoba: 
Brandon 2.70 5.40 8.10 14.40 23.40 41.40 50.40 95.40 | 185. 40 
Dauphin 2.70 5.40 8.10 14.40 23.40 41.40 50.40 95.40 185, 40 
NIGEL WG coeeese catvecs cvvb sv apse Sanger aap ee eel eaterccseasiwosas 2.70 5.40 8.10 14.40 23.40 41.40 50, 40 95. 40 185. 40 
Portage la Prairie .. a 2.70 5. 40 8.10 14,40 23.40 41.40 50.40 95.40 185.40 
SPM OMILAC Es sxces scineacventararhevdivavoetedtaanesttaravanea 1.50 3.00 6, 00 14,40 23.40 41.40 50.40 95.40 185. 40 
SO URITIS cecmperncesevettarswnesnesdncyes ataavuakeverunttheesehasana 2.10 5.40 8.10 14.40 23,40 41,40 = - - 
The Pas ..... 3, 15 6.30 9.90 18.90 32,40 59.40 72..90 140.40 275.40 
Winnipeg® 1.42 2.83 5.68 14.18 26,81 48.88 59.50 109, 80 188. 43 
Saskatchewan:? 
EMOOS C.D aWaestsusevacstotevavsutradianscaveniossveusncees baste Dione 4.02 6.31 22.15 40.18 63.12 AE OSTA 200. 85 315.56 
FNOTENSESAbULGEOTO. © aevsscruvsveracteswes’scnctoaneecessdek 3.48 5.85 10.07 32.40 45,14 65,13 162.00 225.72 325.63 
*Prince Albert Pe 3.39 5.65 9.72 33.90 47.23 68.14 169.50 236517 340.70 
FRC GUA caacsesce cs vais cveddancvisemranesununsaesescanmxensnsersvezs 1,96 3.43 6.36 19,57 32,29 52, 84 97.85 161.45 264,19 
RS CN tate cceyn varotenatasdsvaisacguntarbatnes earnerninds 3.18 5.14 9,05 23.00 42.57 71.92 96,39 169.77 316.55 
Swift Current ap 4.07 RH | 14, 88 33.42 61,75 110, 16 133, 33 242.00 448.00 
MC MOE © scecaiaen aay aunasavonve tec eceh x edaucyveks eter enurd vec 3.40 6.14 10.56 32.45 45, 81 66.77 162,23 229.07 333. 87 
Alberta: 
COND ARV tc tess acraesviveacscamtrerrensntevcriieioncessaecrve rs 2.37 4.75 9.50 21,85 334,20 52, 25 61.75 109,25 204, 25 
PI TUTBMEV LET is poccs eae crvecsacssvvsdesacisroasvavesedersacenaraess 3.00 5.00 8.50 22.00 37.00 67. 00 102.00 177. 00 327.00 
*Hdmonton ... ae 3,41 5.16 8.66 OS LG 29,16 49.76 60. 76 87.74 152.74 
THCUMDTEGIRC! vc. sa--sevspensaveanecancuatowaentenescusstreranenses 3.15 5.40 9.90 25.65 39. 15 61,65 90.90 147.15 259.65 
MOIGICOGE cc ivasscare'inesuesucerecrvereskemionet hacesteneriys 3.60 7.20 12.60 23.40 41.40 USD 95.40 185. 40 365. 40 
Medicine Hat 2,00 4.00 7.00 15.00 25, 00 45.00 55.00 105. 00 205.00 
British Columbia:'* 
Cranbrook... is 3.41 6.56 9.71 19.16 34,91 66.41 716. 91 129.41 234,41 
RBA OND ics cvepetidee snare capbaniweruns inate oareaesvevvanntea OA 3,41 6. 83 9.98 34,13 49.88 60. 38 170. 63 249, 38 301.88 
INGNE LO) sssseceresasescescarsvsverecrsucavernvusscevsncvenisiee 3.41 6.83 9.98 34,13 49.88 60.38 170.63 249, 38 301, 88 
Nelson ...... Fe 2.63 Deao 10.50 24.15 43.58 69.56 80. 06 132, 56 237.56 
3.02 4.85 7.48 30.19 48.44 74.69 138. 08 218.66 349, 91 
3.02 4, 85 7.48 30,19 48,44 74.69 138.08 218.66 349.91 
4.20 8.40 13.65 42.00 68.25 99.75 210.00 341,25 498.75 
2.84 5.67 8.51 15.59 27.41 51,103 62, 84 121.91 240, 03 
2.63 4.34 6. 96 26.25 43.31 69.56 120.75 195. 83 327. 08 
Victoria .... 2.63 B20) 10,50 heer: 42.00 53.13 83.74 167.47 265.65 
1 Bills include provincial sales tax of 3 p.c. ® Bills include municipal tax of 5 p.c. 
2 Bills include provincial tax of 2 p.c. ° Bills include provincial education and hospital tax of 3 p.c. 
3 Bills include municipal tax of 2 p.c. 10 Bills include surcharge of 5 p.c. 
‘ Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 11 Bills include surcharge of 10 p.c. 
5 Bills include special tax of 2 p.c. for educational purposes. 12 Bills include provincial tax of 5 p.c. 


® Bills include municipal tax of 25 cents. 
7 Bills include municipal tax of 1 p.c. * Municipalities where changes in bills occurred during 1960 


= 


TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1960 


Billed load 


[ 5 horsepower | 25 horsepower 4 50 horsepower 
Province and eae 
municipality 
50 if 100 200 | 50 | 100 200 | 50 100 | 200 
Consumption — kwh. 
186 | ae} | 746 932 | 1,864 ihe 3,728 | 1,864 3,728 7,457 
dollars 
Newfoundland:* 
SERTO GOINS teceeciesrceocigus cosvurcrsocsuracssurvesouhagarexbers 9.53 14.21 18.90 47.70 71.00 97.44 95. 40 142.00 188. 89 
Prince Edward Island: 
ROR TOLEC LOWE craciscicies cstuesantctvcverserespistexcnsees 13.41 17.15 24.61 67.10 85.74 123.02 134. 20 171.48 246. 06 
SSID CRS ECG i aeeateecar betas ecenbenene acacia aienen uci cdee re 14.91 20.52 27. 98 74. 56 102.52 139.80 149. 12 205. 04 279.62 
Nova Scotia: 
TAIN BOTSE .pacdecun cabin apace vadieakéusscides <causonaa Quis <aumpr 10.58 16.19 26. 40 52.96 80.92 131.93 105.92 161.84 263.88 
AP GOW ALC TE ayn amenenuscsasavstersveptenissacidecvieyesaivenws 9.32 13.06 16.79 46.60 65.24 83. 88 93. 20 130.48 167.77 
*GIACE Bay. -cicceserescsronee fs 8.41 12.87 19. 80 42.10 64. 33 98.97 84. 22 128.66 197.94 
Halifax and Dartmouth scccicaiscscsccscseesneeeess 9.32 13.06 18.47 46.60 65. 24 92.27 93. 20 130.48 184.55 
NO WuGlAS POM aunts cncacdosattieedadrsvocnsstessagaes cusses 6.68 9.62 15.07 33.51 48.42 75.45 67. 12 96.95 151.02 
WNT WraMAE ORE ORG ssctchcocrencxseste Debi ecsxeacvedae vsgaoyes 6.16 10. 82 18.92 51.79 70.21 99.11 103.60 140. 43 198. 26 
7.47 11.21 16.82 37.39 56.03 84.05 74.78 112. 06 168. 11 
10.58 16.19 26.40 52. 96 80.92 131. 93 105. 92 161.84 263. 88 
6.16 10. 82 18.92 51.79 70.21 99.11 103.60 140.43 198. 26 
6.17 8.60 12571 30. 87 42.98 63.53 61.73 85.96 127.07 
WAN GSOL sccesp titans seazas co icspossndievepsvasaveessauedesswnevvss 9.32 13.06 18.47 46.60 65. 24 92.27 93. 20 130.48 184.55 
iACIIOMICN os vou cates sniost sar WEde naib svadvotsccicheseaunn ss 8.40 13.08 19.94 42.05 65.35 99.67 84. 10 130.70 199.36 
New Brunswick: 
BS AEH UCSE cl acdacsaastaeetccesoxcoomd ved ierustavsaensnereattevan 10. 36 14.14 19.17 51. 86 10.73 95.90 103. 72 141.46 191. 80 
GANT PV EMCO atts raves crccttbiorcattsacsannasneeeneseotecs 9.53 12.36 14.61 47.67 61.78 73.03 50. 33 123.56 146. 16 
Chatham 10. 36 14.14 19.17 51. 86 10. 73 95.90 1032.72 141.46 191. 80 
AMATI S GOT took ott cpcnis sts 9een ders oancveuenausnacsemens 7.30 10. 05 13.70 36.54 50. 24 68.51 73.09 100.49 137.03 
HPP OMOTI Choris. ctcvsscesssctestosch encsancccnacdeeesttbeens 9.30 17. 92 28.09 35.96 63.92 100. 27 63. 92 102. 56 172.56 
TOM CLON csgvctcteorestessstneverdteeancl voxvosensnateonanetces 10. 30 18.19 27.78 32.15 54.05 97. 86 54. 05 97. 86 185.49 
Sal nved ORD se recttee trscectiete ne saeetesecsctsnsebansaetsas 10. 30 14.00 19. 03 51.50 69.94 95.10 103.00 139.88 190. 22 
be SUCDIVGN feet carte eatin netcaursrsustufescucsasnelebveduboee 11.16 20. 92 33.38 38. 96 58. 28 95.56 58. 28 95.56 170. 14 
SACK TLC K ctte sul ctosseapnocttevatereevenasncotceesieeaer 10. 36 14.14 19.16 51. 86 70. 73 95.90 103. 72 141.46 191.81 
ISLISON ocv-adetee iets caneaveastatenAccceweaccsestapneaeBeeeee 52.95 11.94 23.87 29. 82 59.65 119. 30 59.65 119.30 238. 62 
Woodstock 8.44 15.92 29. 38 34.96 61.60 108. 20 61.60 108. 20 201. 42 
Quebec:* 
PANSULTI V(t) 6 leabpaecerscnsestx/aenscabateavensnoseunceevessivaseee 9.42 iT beset 13.12 46. 82 56.41 65. 06 93.50 112.62 129. 86 
Cap de la Madeleine? ..........sscsssescssesoeses 9. 16 Pie2 1 13.19 45. 83 56.33 65. 92 91.65 112.65 131. 84 
Chicoutimi** 6.87 8.84 10. 03 34.37 44.17 50. 35 68. 74 87.27 99.03 
Coaticook*5 8. 86 10. 83 13.25 44.35 54.12 66.37 = - - 
SOON SR INCI, esesetecavsedacevissvncrscsressscvsyever decnes tans 9.42 11.37 135 12 46. 82 56. 41 65. 06 93.50 112.62 129. 86 
PU APTA LAA Reet ero vs anunnear sueptanepaceyrurusveensencstess 9.42 i lh es ag 13512 46. 82 56.41 65. 06 93.50 112.62 129. 86 
KDA Dar eeeessceeatiniccepssatsparieecsnuctecearstarveyenaroursae 9.69 11.70 BB.o1 48. 20 58. 07 66. 97 96. 24 115. 93 133. 68 
Bull es... Ri Tako 8. 88 10. 02 35. 79 44,34 49.99 71.56 88. 69 100. 00 
OUEOUG COE ant sraceespetiincoted tetecussensrdcunseastoerteactons 8.72 10.61 L251 41.24 50.70 60.15 82.48 101.38 120. 28 
I OMGILCL OS® tretesstascasasveneratodereedsivaswtax encase teepae 4.97 8.89 16.72 16. 28 22.74 42.30 29. 40 42.30 81.47 
PRET CHT Cleef cesoerh i ainansnaysaushatesopanskanvyesceeaverseenne 8.90 10.95 12.82 44.52 54.72 64. 04 89. 03 109. 43 128.08 
EVs a9 eee en tees aacteene scat etenetoncceees ovsuctsritevins 8.46 10. 36 ia erg) 42.31 ahi bP 58.48 84. 62 103.40 117. 00 
Mégantic*’S .... 12.76 17.30 21.22 64. 24 86.51 106. 08 127.68 173.02 22. UL 
Montreal*® 8.10 9.49 11.46 40.52 47.43 67.31 81. 04 94.87 114. 63 
LN (Ot Ya) 0X0 Ce ne obec hearer Oe Peer AEE Eee Os 7.95 9.93 12. 48 39. 76 49.62 62. 37 79.52 99.23 124.74 
NM OTIOC Se, eareter tsessacitcattotoreretesséasstaratene=coerer® 8.46 10. 36 11.70 42.31 51.72 58. 48 84. 62 103.40 117.00 
IORI a7) Beton issscitceomtontrelsaatissenpaatsterstons Ha laes Be 13.37 15.47 55.61 66. 83 77.33 LLie22 L3s.60 154. 66 


See footnotes page 15. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24 -Hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1960 — Continued 


Billed load 


5 horsepower i 25 horsepower | 50 horsepower 


i Hours use 
Province and 


municipality ree 500 =i 50 100 | 200 50 100 200 


Consumption —kwh. 


186 | 373 746 932 | 1,64 | 3,728 | 1,864 3,728 7,457 


ay dollars 
Quebec — Concluded: 
Rivisre: du TOUS cess cusathsnancsns ceonepcenctoiseeee es 5220 7. 84 15.67 26.25 39.15 78.29 52.50 78.29 156.60 
RROUY Daas te rss aps a Re eee Re ce OMT Beate 7.95 9. 93 12.48 39. 76 49.62 62.37 79.52 99. 23 124. 74 
Ste-Agathe des Monts45 ooo... ceceeceeseeeeee Sait, 10.67 12.00 43. 87 53.02 60. 04 87. 73 106. 63 120. 09 
Sty ACINEH Go eerie rameters ne cup oe cenee ese 9.76 Tie 2 13.49 47.53 aia 65. 94 94. 66 113.97 131.38 
St. Jerome‘ ..... 8.77 10.67 12. 02 43.87 Danes 60. 04 87.73 106. 63 120. 09 
St. Johns*? 9.60 11.58 13.37 47.74 aigfedent 66.33 95. 30 114. 83 132. 40 
Shawinigan 8.90 10.95 12.82 44.52 54.72 64. 04 89. 03 109. 43 128. 08 
Shier brookety® =o. force teree nan eracnnaesnenrestecreee 12. 73° Ne iiek 1273" 58. 57° 58.57° 58. 57° ipa g eG pki rele 6 i be ua Wa 
SOLOING ri. 3 sot a teon eiresed: saeco male eee ee 9.16 Wns PAs 13.19 45. 83 Dons 65. 92 91.65 112.65 131. 84 
Thetford Mines** .... 9.16 11527 13.19 45. 83 56.33 65. 92 91.65 112.65 131. 84 
Trois Riviéres** 9.16 1127 13.19 45. 83 56.33 65. 92 91.65 112.65 131. 84 
Wali tOr’ Pre ttitas<ctecetee tees Sah doe eerie: 7.95 9. 93 12.48 39.76 49.62 62.37 79.52 99, 23 124.74 
Willey field Hie. seer sex sienenrees ccs weece meee aes 8. 90 10.95 12. 82 44.52 54.72 64. 04 89. 03 109. 43 128. 08 
WESPMOUM E42 Wr cretecsc as ccassetecs pa fekesnasana come tteees ea 4.77 8.55 15.94 42. 89 54.37 66. 83 66.21 108. 82 133.66 
Ontario: 
PeNUICS 29 Yo aI Wit ant ace Ree Rect cece cre pe RRpER, eer cater Gro 9.40 11. 08 31. 88 46.97 55.36 63.75 93. 94 110. 72 
Barrie ......... 570 Tad 8.05 28.52 36.07 40.27 57. 06 72.16 80.55 
Belleville be oe 6. 88 Tats 27.69 34.41 38.60 55.38 68. 80 77.18 
Brantford 6.37 7. 88 8. 88 31. 89 39.44 44.47 63.77 78. 87 88. 94 
Brockville 6.36 7.88 8. 87 31.88 39.43 44.49 63. 76 78. 88 88.95 
Chatham 7.90 10. 09 11.43 39. 46 50.37 57. 09 78. 89 100. 71 114.15 
Cornwall = 15, 50° Poo 0° 15. 50° 49.41 73.64 95. 09 98. 82 147.29 190.19 
Fort William 5.70 ata 8. 06 28.53 36. 08 40. 28 57. 06 72.16 80. 56 
GIG a cccthccse tocvetecacvartenmeer cate iiee i's see a aa 8.29 9.97 10. 96 35.14 43.52 48.56 68.70 85.47 95.54 
SGOdErICh: 5, Anita sct enero eee eon 6.70 10.07 iN es gs) 33555 50. 33 58. 72 67.10 100. 66 117. 43 
GCL DB a: ss crete is asae taeke stevens ctuntep ayrodee is 5. 87 8.40 10. 07 29. 36 41.94 50. 33 58. 72 83. 88 100. 66 
Hamilton 2 ach ee cuny ps coer aateacsac cca eee ee 5. 67 hel. 7 8.51 28.57 36.10 42. 84 57. 06 72.16 85. 00 
KON OP BN acct BY cantedosciok teaauess Meter est eoaree eee 8.22 11592 13.60 41.11 59. 57 67. 96 82.22 119.13 135. 91 
KEN es Con: tetas cance. eee tern weet 6.37 7. 88 8. 88 31.89 39.44 44.47 63.77 78. 88 88.95 
‘Kirkland ake W gch access. couke-cotnscere ces 1.37 11.41 13.09 36. 91 57. 04 65. 43 713. 82 114. 07 130. 86 
IIECHONO RS ois: gticksscctice ee oa eee 7.55 9.89 10.91 37. 75 49.49 54. 52 715.49 98.98 109. 05 
Lindsay 5.3. tela ceva vrais 5. 87 8.40 10.16 29.36 41.94 50. 33 58. 72 83. 88 100. 66 
MON GOM (Ae pssensencceerneseseerch ere ates apa tn eeeee eas 6.37 7. 88 8.89 31. 89 39.45 44.48 63.77 78. 88 88.95 
Miliary Gilt osecescerareee ceengnvcrateaed teen ceetesces 4.70 6.04 1.12 23.49 30. 20 38.58 46.97 60.39 Ht Oe ef 
New Toronto... 5. 70 8. 06 9. 73 28.52 40.27 48.65 57. 04 80. 52 97.30 
Niagara Falls 3. 06 4.98 B33 29.37 41.95 50.35 58. 73 83.90 100. 70 
NOrthiv Be ya ater atta. etsim tence sc rsaeresmrenntece. Too 9.90 10. 90 37. 76 49.50 54.53 WORDLE 99.00 109. 06 
ORLA es BOGAN ee RAN te ied he Ball Nel 8.22 28. 52 36.07 41.10 57. 04 72.14 82.21 
OBE WA} ck apee tetas one aerate orks ere tee 5. 36 7.39 9. 06 26. 84 36. 91 45.30 53.68 73.82 90.59 
Ottawa oo... = tc 5. 70 8. 06 9.73 28. 52 40.27 48.65 57. 04 80. 52 97.30 
Owen Sound 5. 87 Vee? 8.72 29.37 38.59 43.62 58. 73 77.18 87.26 
Pembroke s cat tutes; atop steele ete wate eee 8.90 11.14 Up 44.68 55. 86 62. 01 89. 50 111. 87 124.18 
Peterborow elie. esse. cease a 6.37 7. 88 8. 88 31. 89 39.44 44.47 63.77 78. 87 88.94 
Port Arthur oe weitere cede hermes: 5. 70 Tae 8. 06 28. 53 36. 08 40. 28 57. 06 72.16 80.55 
St Catharinesh. ayer. enone nici eee: Tet 9.34 10.35 36.13 47. 06 52.07 72.16 93. 98 104. 07 
St ED OMAS: coctovpuuas cements hace nce: 6.71 8.40 9.40 33. 56 41.95 46.98 67.12 83.90 93.97 
bch hg 0) Uc enemies, ce Sin ter anon Oerw ane Ren neeene ARNE LSE 3) SER 6. 04 8.73 10.40 30.19 43.61 52.00 60.39 87.24 104. 01 
Balti Stes Maries a... sche cape seece ates: 5.23 6.35 6.91 26.18 31.78 34.57 pase! 63.55 69.14 
SMICNS WALI Sy ne eres ee ere ees eee 5. 87 7.72 8.55 29.36 38.58 42.78 58. 72 17.17 85.55 
Stratford: cce..0, arct steric sins ee tate 6. 88 8. 89 9.90 34.40 44.47 49.50 68. 80 88.94 99.01 
Sud DULVecer cee eee eee ee aera mee te 7. 88 10. 08 11.20 39. 44 50.35 55. 90 718. 88 100. 69 111.79 


See footnotes page 15. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1960 — Concluded 


Billed load 


25 horsepower at 


50 horsepower 


zee Hours use 
om ats eae 100 200 50 100 200 L 50 100 | 200 
Consumption — kwh. 
186 373 7146 932 1,864 3,728 1,864 3,728 71,457 
dollars 
Ontario — Concluded: 

*Timmins 37 11.41 13.09 36. 91 57, 04 65. 43 713. 82 114.07 130. 86 
Toronto 7.19 9.51 10. 79 36, 02 47. 73 54.10 712.16 95. 66 108. 43 

*Trenton 5.53 72 9.40 27.69 38.59 46.99 55.38 17.18 93. 98 
Waterloo ... 7.57 9.93 10. 93 37.77 49.52 54.55 75.55 99, 04 109.10 
Welland 7.21 9.39 10. 39 36. 07 46.97 52. 01 72.14 93.95 104. 02 
Windsor 6.37 9.40 11. 08 31.89 46.98 55.37 63. 717 93. 96 110. 75 
Woodstock 6. 05 8.74 10. 41 30.21 43.63 52. 05 60.39 87, 24 104. 01 

Manitoba: 
ESD RIIN Ecc cteeacas war ncssihanvannctiiasecsrexhieye. sens avann 6. 94 8.62 11. 98 34.60 42.98 59. 76 69. 43 86.20 119. 76 
DD SARP OPEN icons cties oe ood, oe cee caer cccohns Meeciane 6. 94 8.62 11. 98 34.60 42.98 59. 76 69. 43 86. 20 119. 76 
PRCT oes es cavessh un co cichin'cavastatetsescuricadionvasvedsvnses 6.94 8.62 11.98 34.60 42.98 59. 76 69.43 86. 20 119. 76 
POTtheS LA HPTaqete cacraccesteiscinssnveapsavenh rap canis 6.94 8.62 11.98 34.60 42.98 59. 76 69. 43 86.20 119. 76 
PSG MESOIUL SCO ws tor oce cade bencee cc osnceravenceecaseit etext 5.58 9.79 15.33 27. 96 48,93 76.62 55. 92 97.07 146.91 
BOUT ses coc sence Pek arte eas deve savvoacudravsenetahaeveane yy ae 9.58 13.31 37.21 45.60 62.38 71.93 88.70 120. 61 
Aa BURG ERIS. 1 tte Saye cages eucyee tne rasirtasuacieviavvasesckedes 9. 56 15.49 22.20 47,87 17. 43 110. 98 95. 74 154. 85 217.78 
Minit De poe ee erat nias: ror henna eee sc Ban 8. 25 14.45 26. 41 46. 22 72.36 52.81 91.69 138.77 

Saskatchewan:"* 

PMOOSG SAW ootcieseds ariasies sto eviyrcemaenssasiomcoetoass 6.93 11.20 16. 09 34.68 56. 06 80.49 | 69.34 112.10 160. 99 
INOTCRUEALULOLORG* Sia cutesuurcteseiancreeenectres 1.32 11.88 17.92 39. 92 69.42 104.13 80, 53 143.47 222.87 
PTAC LALDOL Gs Ger. teeee-5e eens ce treatin case eaee nies 8. 06 15.46 28. 85 40.40 67.55 109.68 79, 50 123. 81 208. 07 
EGE UTI 5th cb cocnan ce ciive svniehoundraaus¥ srhuaascanbaatentaeecsv 6.99 11.57 20. 69 35. 03 55.16 83.51 70. 06 110. 31 167. 04 
PASEO rrcarcie tee ch nu caceoseetiast canes A corenncs toseans 10. 24 16.16 27. 69 43.73 59.18 87.98 72.90 107.55 165.17 
POW TG CC MIT ORG ease cis csenasiee aves cseachwosanp are-aedneiouee VISTI 19.44 30. 80 57.10 93.69 148.13 111,12 180. 41 284. 72 

PW EY GEN 25 coon access auisceasacuar esac cvecsvasivs aagtincessevacs 7.27 14.48 25. 83 60.47 85.39 124.47 95.59 170. 79 248. 96 

Alberta: 
(CAREY ore epee ance cestevasawee caasvedsacvekaaes 7 evab as 4.75 5.97 10. 21 23.75 29.80 51.05 47.50 59.60 102.11 
POPU MC AION, crcacctesvsc: covgiastyeeaercnteveckesvarswshndsse ss nas 8. 08 13.67 24. 88 40. 46 68.42 124. 34 80.92 136. 84 248. 71 
REA MODLOD go ciyncsttasse ree 01 sartseeasedss atau sepnianepostivacs 4. 73 6. 98 11,21 23. 25 33.50 52.28 46.00 64.78 99.61 
sO UR DPA RE: vate pntec tantra eealiitenntencen see cngetunars 7. 83 12. 23 20. 61 29.30 46.38 19.93 52. 01 85. 56 152.68 
Macleod ....... ie 10. 87 17.73 28. 05 43. 06 68. 23 118.56 105. 73 156. 06 256. 74 
IMediCine HAL: . -:a-cesercstses ese ssvasenssavesetanacessevyses 7.79 10.60 14. 96 38.98 52. 96 714.78 17. 96 105. 92 149.57 
British Columbia:** 
MEV AN DP OOK. cscve-snpesrscnbesatacuet er eaeeesevaserceresicss 9.53 15.43 ee Ne | 33. 03 62.39 102.96 100. 23 124. 70 144.27 
CRM OODS reser cen ter carevacay renee mamas vcraaauria es arenvonsy 9. 08 12.18 15.33 44.42 59.28 74,25 88. 83 118.57 148.50 
INANGTIMO) rorsassnc cs avcnranadoredsresskusved tephensevseverunved 9. 08 12.18 15,33 44.42 59.28 74.25 88, 83 118.57 148.50 

PNG IS Of treesssererph sSuvassenemstievseccinerssiatranccsearsesscays 6. 84 12.40 18.61 27.27 47.57 78.59 44. 04 88. 07 158.90 
ING WW OSEMINSCO! scaitectessskavans eabavascelraytrenrins 9.77 17. 86 28. 63 26. 91 53. 82 107.65 53, 82 107.65 180.51 
NOPE WENCOUVOR™ .crcviscesaresskesdeccpvarencreet sareryotes 9.77 17. 86 28. 63 26.91 53. 82 107.65 53. 82 107.65 180. 51 
PTINCO RUPCIE. \cccecsnsvecssstencenoescivecsmeccensapeesears 13.97 18,33 24.35 68. 88 89. 02 118.57 137. 76 178. 04 
PDE OAD ers ves ss oaecnecesettsndetissteebas ces ucsvasveh meer mere 4.46 7.18 1225 19.69 22.82 40. 43 39.38 40. 43 
WIREICOUV OE) cererstyessniscsacbarstecurtes ous casaspaxseeosy ancien Weide 14.52 23.91 26.91 53. 82 107.65 53. 82 107.65 
PUR CUOP LA prtcckeue aus scene tase ve micas seanietten eeetonemeraeas 9.77 17. 86 28. 63 34. 00 60. 91 114. 73 53. 82 107.65 


7 Bills include municipal tax of 25 cents. 

® Minimum bill. 

° Bills include municipal tax of 1 p.c. 

10 Bills include municipal tax of 5 p.c. 

11 Bills include provincial education and hospital tax of 3 p.c. 
Power used in manufacturing and heating is exempt. 

12 Bills include surcharge of 5 p.c. 

13 Bills include surcharge of 10 p.c. 

14 Bills include provincial tax of 5 p.c. 


1 Power used in manufacturing exempt from sales tax of 3 p.c. 

? A rebate on power generated wholly or dn part by coal produced 
in Nova Scotia was reported for New Glasgow, where a Federal Coal 
subvention of % cent per kwh. became effective on September 1, 1958. 
This is applicable to power consumers who are engaged in manufac- 
turing, converting and processing goods or products from raw or other 
materials. 

’ Bills include provincial tax of 2 p.c. 

“ Bills include municipal tax of 2 p.c. 

5 Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 


° Bills include special tax of 2 p.c. for educational purposes. * Municipalities in which changes in bills occurred during the year. 
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SYMBOLS 


The interpretation of the symbols used in the tables through- 
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ELECTRICITY BILLS FOR DOMESTIC, COMMERCIAL 
AND SMALL POWER SERVICE, 1961 


—Examples of the Application of Rates— 


This report is based on rate tables supplied by 
the principal power companies and distributing sys- 
tems in the country. It consists of the cost of de- 
finite quantities of electricity for specific uses and 
an annual index of electricity bills for domestic 
service. The monthly bills are computed to show 
the actual cost to consumers in the 131 municipal- 
ities covered by the report when selected quantities 
are used for specific purposes. The cost to the 
consumers includes not only the amounts accruing 
to the distributor, but also all federal, provincial 
and municipal taxes on such purchases. Discounts 
for prompt payment have been deducted from gross 
bills wherever granted. 


Monthly bills can not be used to obtain the 
average cost of electricity consumed in any one 
municipality or to compare municipalities as to cost 
of electricity, except in a very general way. The 
unit cost or cost per kilowatt hour of electric energy 
normally varies according to the nature of the use 
and the magnitude of the consumption; and, because 
these factors vary so greatly as between types of 
user and between municipalities, an average cost 
for all electricity consumed in any municipality is 
of little value unless the nature of the uses and 
amount of consumption for each use is known. Fur- 
ther, industrial power costs vary as to whether the 
power used is primary or secondary (off-peak or 
interruptible power taken when available). Other 
important factors in determining costs of eléctricity 
are the relationship between the capacity of a 
system to produce and distribute electricity and 
the total consumption, and between the average 
rate of consumption per day and at different times 
of the day, and during the year. Recause of the 
difficulty of giving proper weight to these many 
factors, the Bureau of Statistics has not attempted 


to show average costs or to compare costs between 
municipalities. For these purposes the report should 
be used with the utmost caution. 


Any attempt to determine which municipality in 
Canada enjoys the lowest cost of electricity might 
be difficult for reasons mentioned above. From the 
selected list of municipalities, which comprise this 
report, those having the lowest bills for selected 
quantities and uses are shown in the following ta- 
bles. 


While the domestic service bills will probably 
show the average for most municipalities, it is 
probable that with larger loads and consumptions 
for commercial use and for power, other municipal- 
ities would have smaller bills. The fact that no one 
municipality had the smallest bill for all types of 
consumption in the three classes of service indi- 
cates that caution should be exercised when making 
comparisons as between municipalities. 


There is a possibility that some municipalities 
from which bills have not been collected may have 
as low or lower bills than those shown in the tables 
below, and consequently there is no certainty that 
these bills are the lowest of any municipality in 
Canada. Of the towns and cities shown, Jonquiére 
operates its own municipal hydro-electric plant and 
distribution system. Sault Ste. Marie operates its 
own municipal distribution system, buying power 
from a commercial hydro-electric plant. Belleville, 
Kingston, Ottawa, Niagara Falls, Midland, Windsor 
and Westmount own and operate their own municipal 
distribution systems, buying power from the provin- 
cial hydro-electric systems. Commercial hydro- 
electric systems serve Cornwall, Ont. and Trail, B.C. 


Lowest Monthly Bills for Domestic Service, 1961 


Municipality 
COPNWAlL OMG, sssccesnsessheansuscescnvextse sagatees icons 0.74 
KANSSCON, ONC Ne teccsvossssvsssvernotestess sactnucvaeeds a Rite 
MIGIANA MONG eae sisnsminedsassdesvchasasdvupesset veanberts sis Gas 


OLEA WA OMUs isn. tattccstisstacssaatencterssesnseasseevoies avare 


Monthly consumption — kwh. 


dollars 
0.97 ee Che ait we 
121 1.86 2.74 aan grails 
arate aiers arate 3.92 6.17 


5 ite 


Lowest Monthly Bills for Commercial Service, 1961 


1 kw. 


Municipality 


Billed load 


Hours use 


50 kw. 


Monthly consumption — kwh. 


Belleville; Onto. , vespestercseesssseateaces: 
WIESUMOUNE QU Cs. .ccet. cdconsaterssure aes aces. eee 
Midland) Ong .cscssescccpestniceess seater eee 
ECOrtuwial iain Onttmentcccseerectvcrserseer ce 
PortsArchury Onter., nncaictecue:cretass teres 
BdmMonton,eAltawn.sistsacheenectsrcmsetmes ree 


dollars 
2625 iets Siete ack 
b5 11.09 ive 
ne. 18.00 25. 20 
itu 25. 20 
258 20 


Lowest Monthly Bills for Small Power Service, 1961 


200 50 100 


Billed load 


Hours use 


200 100 200 


Monthly consumption — kwh. 


Municipality 
NIA arark Ais + One. -ccecececssstteesromteemeeace 3.06 4.98 
Sault Ste. Marie sOnteaccmnrcscatmertecssnses ans stale 
Pra L) Huss Cian casecbacacteh ocscecchehes vats demeees sane aes sists a 


6.91 


dollars 


eee eee 


34.57 


19.69 | 22.80 ose 39.38 | 40. 43 eee 


Domestic services include delivery of electric- 
ity to private residences for lighting, refrigeration, 
cooking, water heating and the operation of various 
electrical appliances. Commercial service includes 
delivery of electricity to stores, offices, factories, 
etc., mainly for lighting purposes. Outdoor sign 
lighting is generally in a separate category and 
the rates are different from those for commercial 
services. Street lighting is also in a separate class. 
Power service includes the delivery of electricity 
for the operation of electric motors. 


The purpose of this presentation is to provide 
data for comparative purposes on the cost of electric 
services in Canada. Because of the various methods 
of computing costs, it was necessary to select 
some arbitrary conditions, especially for the fixed 
charges, and use the same basic conditions in 
each municipality. In the large majority of muni- 
cipalities the use of these arbitrary conditions was 
not necessary, the rates containing a fixed charge 
and a block rate for all consumptions irrespective 
of appliances. 


Consumptions of 500 and 1,000 kilowatt hours 
include electricity used for water heating. Except 
where the entire water heater load was on a flat 
rate basis, metered rates were used in working out 
these bills. For a few municipalities, where all 
water heating is on a flat rate basis, an arbitrary 
division was made between water heating and the 
metered services. A 500 kwh. consumption was 
divided to include a metered consumption of 250 
kwh. plus an assumed 250 kwh. consumed by a 
500 watt heater. A consumption of 1,000 kwh. was 
divided between 400 kwh. metered and 600 kwh. 
consumption assumed for a heater of 1,000 watts. 
To show the effect of flat rate water heaters, a bill 
for 1,000 kwh. including a water heater of 1,000 
watts has been shown for all municipalities where 
such heaters are in general use. 


The consumption for cooking varies greatly 
even between customers in the same municipality 
and, where the unit costs vary in different muni- 
cipalities, the consumption for cooking tends to 
vary inversely with unit costs. Consequently, a 


5 


cooking consumption which may be fairly repre- Minimum domestic bills in Belleville andSt. Thomas 
sentative for the majority of consumers in one rose from 75 cents to $1.00 per month, at London 
municipality may be too large or too small for those from 75 cents to $1.25, at Guelph from $1.00 to 
in another municipality. This is also true of water $1.50 and at Welland from 75 cents to $1.50. In 
heaters and other appliances, the consumption being London the higher rates caused small increases for 
governed largely by the unit price. Where service most consumptions below 300 kwh. The largest 
charges are based on two-wire or three-wire service, general increase took place at Welland but the 
the higher charge was used only in calculating the bill for 1,000 kwh. dropped slightly. 


bills for 300, 500 and 1,000 kilowatt hours. 
The domestic service index rose 2 per cent in 


The provincial index for domestic service in Saskatchewan, caused by a rise in the bill for 
Newfoundland showed a rise for the first time; this 400 kwh. in Regina. No change in rates took effect 
was due to an increase in the sales tax from 3 to 5 there but the prompt payment discount of 5 per cent 
per cent in St. John’s, which took place in 1960 was discontinued on June 1, 1961. 
but was not reported in time to be included in the 
1960 figures. This is shown as a revision in the In Alberta, the discount of 5 per cent was 
1961 Newfoundland listing; it was not sufficient to eliminated in the city of Calgary but no other rate 
affect the Canada index. changes took place. The effect of this on the 


Alberta provincial index was a rise of 2.7 per cent. 
In Nova Scotia, the rise in the index from 


123.0 to 124.6 was accounted for by Glace Bay, Commercial bills in St. John’s were also af- 
where the monthly bill for the 180 kwh. (used in fected by the rise in sales tax in Newfoundland 
the index) rose from $4.80 in 1960 to $6.20 in 1961. which took place in 1960 but was not reported 
until 1961. 
In New Brunswick the index showed a very 
slight drop, where the typical bill for 180 kwh. The only commercial bills changed in Nova 
declined from 7.2 cents to 6.6 cents per kwh. at Scotia were at Glace Bay, where the bills dropped 
Chatham and St. Stephen. as much as 20 per cent for 100 to 200 hours’ use 


but rose 8 per cent for 50 hours’ use. 
No changes in domestic rates took place for 


any of the municipalities covered in this report In London, commercial bills for 200 hours’ 
in the provinces of Quebec, Manitoba and British consumption rose, while bills for a load of 1 kw. 
Columbia. dropped in Belleville. 

The index in Ontario rose from 130.8 to 131.9, Commercial bills as well as domestic were 
where hills for typical consumptions increased at affected in Regina and Calgary by the elimination 
Belleville, Guelph, London, St. Thomas and Welland. of the prompt payment discount. 


Annual Index! of Electricity Bills for Domestic Service, by Province, 1950-61 


(1949 = 100) 
Province 1950 1951 1952 1953 | 1954 | 1955 } 1956 1958 | 1959 1960 


British Columbia ........ PATE 


Newfoundland ............00008 .0 102.3 
Prince Edward Island .... 109.0 
INOVASCOULE As, ccnsessiscsene 114.8 
New Brunswick .............6 103.4 
UC DEC. sesntareasarreoricresesserees 100. 2 
ONGALTO: sratesrecnotsvasseatnnoseas so Sige 
MADILOD Ar oy. sez0sconecvescgeveses 99.2 
Saskatchewan .........ccccseses 100.7 
Ne rta OScisicccvinsesess 105. 4 
6 
xt 


CANADARE liecsierstvesceas 


1 Based on electricity rates in effect December 31 each year. 


Changes in commercial rates at Trail caused 
a rise in all typical bills for energy charges up to 
1,000 kwh. consumption but a fall for 2,000 kwh. 
and 10,000 kwh. consumptions. A demand charge of 
$1.25 per kw. above 15 kw. of demand, which had 
not been shown until 1961, affected the bills for 
50 kw. load. The discontinuance of the. ten per 
cent prompt payment discount also had a bearing 
on all of the amounts paid. 


Power bills at Glace Ray rose for all services. 
The base charge rose from $1.50 to $2.00 per kw. 
of demand and the first block price rose from 2.25 
cts. per kwh. for the first 75 kwh. per h.p. of con- 
nected load (plus a 6 per cent interim increase in 
1960) to 2.6 cents per kwh. for the first 100 kwh. 
per kw. of maximum demand in 1961. The balance 
in 1961 cost 1.3 cents per kwh. compared to the 
previous rate of 1.75 cts. for thenext 100 kwh. per 
h.p. of connected load with the balance at 1.25 
cents. 


Power bills for all listed consumptions in New 
Brunswick dropped at Bathurst, Chatham and Sack- 


ville. At Saint John, bills dropped for all excepting 
the 5 h.p. load, which did not change. At St. Stephen 
the bills for a 5 h.p. load dropped, resulting in the 
same costs as in the New Brunswick Municipalities 
listed above, as did also the bill for 200 hours’ 
use of the 25 h.p, load. 


In Ontario the London, Belleville and St. Thomas 
power bills rose with the exception of 50 hours’ 
use, which fell slightly. The highest percentage 
increases in both commercial and power bills in 
Ontario occurred at Guelph. At Welland slight 
reductions in the bills for 50 and 100 hours’ use 
occurred, with a corresponding rise for 200 hours’ 
use. 


Power bills rose 5 per cent in Regina and 
Calgary due to the termination of the prompt pay- 
ment discount. 


No other power rates changed in the Westem 
provinces. 


July 6, 1962. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1961 


Lighting, etc., refrigeration, 
Lighting Lighting, Lighting, | cooking and water heating 
Number of and small etc., re- F 
domestic | Average small aDph ape ee La ee Pg 
Province and Population Busted baad Minimum appliances refrigeration pcre begs oe Bas met 
municipality 1961 etal sumption net bill pe heater 
December 1961 
31, 1961 Monthly consumption in kilowatt-hours 
25 60 100 180 300 500 1,000 1,000? 
kwh. oS i oe : 
Newfoundland:? 
*St. Jon Sheet ccek ane 63, 633 14, 647 424 TOG) 0 33hi 2225") 3, 128 482° 6.46" 8.567} 13.81" - 
Prince Edward Island: 
Charlottetown ...........0.08 18,318 5, 302 190 2.00} 2.15 | 3.20 | 4.40] 6.80 9.40 13.40 | 23.40 - 
Summerside 8,611 2,002 152 2,00") 2.75 | 3.80 | 5:00.) 7.40 10.50 14,50 | 24.50 - 
Nova Scotia: 
Amberst 2. Us hehe diene 10, 788 5, 781 207 2. DOM +2..007|| “8553 | 4565.11 76, 26 9. 04 12.84 | 22.34 16. 94 
BAGS WALER As... so nesheteauke 4,497 1,358 402 M 2OMP Abe co Igo.) ero} 4,395 6. 25 Se QO MLS ai2 _ 
“Glace Bayou nncicposeent 24, 186 5, 282 186 POOOW 2.60 256.1) 35608 6.20 8.00 10.60 | 17.10 - 
*Halifax —Dartmouth ........ 139,477 45,9125 387 2. 00°)" °2.'00 | 2.71 | 3585 | 6.13 8.40" 10. 80'| 16. 80° - 
New Glasgow ............000e 9, 782 2,840 199 120) “1.501 2.07 || s2.00.) 4. Cb 71.30 102757)" £9.25 a 
New Waterford ... a 10,592 2,165 187 Lisoe) (deG0M) 2000 Ill etd el) Os OG 8.48 IADR ey euro) - 
PiCtOw Fc et teterdact An 4,534 1, 083 184 1. 00 1.05 1. 80 2.60 4.20 6.60 10. 60 20.60 - 
Spraneh il) Be croc cwesscaeetvotss 5, 836 2,903 134 1.50% *2.007)) 3553.) 45659) 6.26 9. 04 12.84 | 22.34 - 
SMMC VN iuceese ith scesenacseesauce 33,617 7,509 308 Pasar. 65, ZiT HN ets Wl 5.86 8.48 11,529) 17270 — 
PTUOLO Rs ate. thts tan 12,421 5,029 314 100 S533) Gae25 || 2585.4) -4.'05 6.30 9.30 16. 80 - 
WINGSOIS 2.2. seat! sct ese 3, 823 1,224 223 AAOO'|! 42.00} “Sul 3) F8S65 4 CALs 7.90 10.30 | 16.30 - 
PY EINOUL I pte yativns ccs 8, 636 2,436 137 100") 25621) S770) sSa7087 4.90 7.00 10.00 | 17.50 - 
New Brunswick: 
PAC DUTSE ares sackacocvare nents 5,494 2,550 248 1.00') 1.55 | 2.60 | 3.307) 4.70 6. 80 10.30 | 19.05 = 
Campbellton v7... .ccssscneaSes 9, 873 LSS 309 0.75 | 2.00] 3.00 | 3.80] 5.40 7. 80 11.80 | 21.80 - 
POHACHEM |. Ati tivocdssannitiectas 7, 109 1,425 265 1.50] 2.40; 3.60] 4.80] 6.60 9.00 12.80 | 20.90 _ 
MGMURAStON” Lie. knscteesstss 12,791 2,650 324 1. 00") *2..00 4 S375: |) 14755 4] “6.00 7.80 10.80 | 18.30 - 
Fredericton’ 22 Avdswacects 19, 683 5, 584 306 1.007 "1.434 2F30'| (35304) 5.30 8. 05 125053) 222105; - 
MAGHICUOM cst seers saobcnsccesatee 43, 840 13,493 212 0.50 | 1.61} 2.96 | 3.90 | 5.78 8.25 12525) 20525 - 
RSQUIE: DOIN Sone scke vaceertntoe 55, 153 14,507 197 0.5477 Lit 1.89 | 2.61 |} 4.05 6. 21 9.81 18, 81 - 
*St. Stephen .. te 3,380 1,905 195 1.50] 2.40] 3.60] 4.80] 6.60 9.00 12.80 | 20.90 — 
BACK VIS | eee a swdsnesterestre 3, 038 1,698 253 £50 7 "2.00 3.58 i] 14.065 9 6.26 9.04 12.84 | 22.34 16. 94 
MSS OX noc esnstnysscamtaisnexsacee 3,457 1, 014 156 1.60 | 2.08] 3.20) 4.48 | 7.04 10. 88 17.28 | 33.28 - 
WOOdStOCk "So asctenctaretes 4,305 2,205) 343 1.00} 1.70} 3.45 | 4.70] 6.30 8.70 11.70 | 19.20 - 
| 
Quebec:* 
PR CLONV BIC enc cthonsnndesncisvoscets 3,957 878 410 0.77 1.28 2.20 2.81 4.03 5. 36 7.40 12.50 - 
Cap de la Madeleine®® .... 26,925 5, 962 422 1.057) 2.054) P84 $2.44 i 28.73 5.10 TPAD) || piles f - 
Chicoutimi>’® . 31,657 6, 000 709 0579) “0.93:) 1584 | 2, 16°) 2. 79 3.73 5. 31 9.24 — 
Coaticook °° 6, 906 2,060 178 1.05 | 1.389) 2.29 | 3.247) 4.50 6.39 97544) Ll toe, - 
GORSRAT Ct, crecrestaecsaasesies: 1,412 360 393 C592" 1.53) (240 | pal | 4.29) 5. 61 Melons keeko - 
SAAT cree eee cvaete ccovcerses 6,354 1,725 417 Ost 1.28) 2.20 | 2,01 4 4.03 5.36 7.40] 12.50 - 
TAD YS Uae ite ovettsessetee 31,463 7,630 467 0280" 1.051) 2:00 | .2563."\ 3-90 eda) W305 | L260 - 
SASL Ih oe aes Ae ene Oe, eer eee 56,929 13, 754 630 OLTG ty POAGGd) | kecGO Weld! Woes On 3.15 4.07 6.36 - 
DOMCTOT Oe I cs ccccwssschas 18, 088 4, 048 me 1.05 |! L538) 2052 | 3.55 1 5./59 iat Pioit 19.62 — 
SORAUICTOS? © e eidess sn ecneee 28, 588 6, 708 669 O05 | sO 2.95 | 82058 |) 3.83 4.93 6.51 11.18] 10.45 
La Tuque .... a 13, 023 2,904 474 1.02 1.02 1.90 2. OO 3. 86 5.21 7.25 TO = 
LiG WAS 72H cs assossscvaucenetniis 15,112 3, 253 472 0:63 | 0:90% T259)) eis 3219 4.32 | 6, 03 10.35 - 
MIG ANIC 9 ere erassccanes 7,015 2, 187 110 1.58 | 2.29) 3.94 | 4.991) 7.09 8.98 12.13 | 20.01 — 
Mositreale” =. Seats. 2,109, 509%” 507, 147 361 0.64) 0.85] 1.59] 2.14 | 3.24 4.37 6.06 | 10.30 _ 
INDEAMAR « «cco - oaerw ees 11,477 2,638 588 OTT |) OSB Le Soe ea ooeleoe Le 4.19 5. 82 9.90 _ 
GUCHOC?? Bective: 171,979 42,431 411 O263-) 0.000 Lebo ela eerko 4.32 6.03 | 10.35 - 
ROUSKIN 2 5, «scacaccsareenaser 17,739 3,930 358 1.32] 1.84) 3.47] 4.73) 7.25 8. 93 11.03 | 16.28 - 
Riviére du Loup*’® .......... 10, 835 2.1978 346 L105 1.84] 3.47] 4.52] 6.62 8.19 10, 29 15. 54 - 
VOUS Gre svon cesses -stvats - 18,716 3, 909 572 0.77 0. 82 1,52: 2.30 3.17 4.19 5. 82 9.90 _ 
Ste-Agathe des Monts*® .. 5, 120 1, 875 236 1,05 1.43 2.16 3.70 5.21 7. 03 9.52 15. 75 — 


See footnotes page 9. 


TA3LE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1961 — Continued 


Lighting, etc., refriga ation, 


mea Lighting, Lighting, cooking and water heating 

Number of and small pies Using 
domestic | Average small appliances frigera- flat rate 

“ : service monthly rye appliances and A tion and Metered rates water 

Province and Population | oistomers con. | Minimum refrigeration | cooking heater 

municipality 1961 Ars a sumption net bill 
Bs i9el. 1961 Monthly consumption in kilowatt-hours 
lr le owlanas 
25 60 100 | 180 i: 300 EE 500 1,000 1,000 
kwh. dollars 
Quebec — Concluded: 
St. Hyacinthe®® .. 22,354 5,477 378 OSM AS 2oalumcaed Wi cnoom mae OG 5.40 7.46 12.61 _ 
SE AICLOMES® crercccceteers ett 24,546 6, 058 367 0.79 | 0.93) 1.78 | 2.34] 3.48 4.61 6.31 10,56 - 
Sts OWNS?” ararscsteeencseencoses 26,988 6,414 483 0.79'| 1.04) 1.98 | 2.61.4 3.86 5.20 7.28 12.48 = 
Shawinigan c:.ccsecsseccases1o+> 32,169 7,442 399 1,023 102 ee 9) | e2ta0l3. 63 4.95 6.99 12,50 - 
Sherbrookessen., ce esessreest re 66, 554 17, 167 222 0.788) U.-29) B2537 || SsaZon 5. t2 7.28 | 10.69 19,19 - 
Sorele> Fo scesvccccecssacsstonserats 17, 147 3, 847 364 105 |) PO5iye96 || 2.163: ie snO7 5, 36 7.46 13,13 - 
Thetford Mines**® ........... 21,618 5, 054 400 1505 | SOS eh 196s! 2563e1e 3.97 5. 36 7.46 13,13 - 
Mrois Riviere soos, aes 53,477 12,652 415 1 O50" 1505s P6845 254i sia3.. 73 5.10 Te2o 12.87 - 
Wall (G? Ofc eccspecavecrencadtereeess 10, 983 2, 340 607 O: 77a On82)\edass || Qas5ues. 17 4,19 5. 82 9.90 - 
Valleyiield #22. cists: 27,297 6,550 434 1,:028)/" 5025] BEST9 || 25405 3.63 4.95 6.99 12.50 - 
Westmount??$.0 i.cssuscocerere 25, 012 ae ac 0.63 | 0.84] 1.58 | 2.13 | 3.22 4.33 6.01 10, 21 - 
Ontario: 

Alexandria . 2,597 895 405 1, 00%) 1.00%] 21519 | 1262) 2.48 3.55 4.81 8.64 - 
BQrr ie ciacten, catscicactouescoregerses 21,169 6, 223 564 On 75a) Ovrom eiacO: | ELGG Ir 2.168 3,46 5.26 9.76 8.06 
MBO ll Ovilles perverse 30,655 8,611 572 1008) LO00U E00) | Nes5 2.07 3,15 4.95 9.45 7.20 
Brantlorde nace ercememerass 55,201 15,207 443 OTs OL Taal 9) | 262-1 2.48 3.78 5.94 11,34 8.14 
Brockville 17,744 5, 253 494 OC. 75a OL omer OS) | 1544 0/2016 3,24 5. 04 9.54 7.56 
Chatham... 29, 826 8, 210 255 1, OOM 2100) i 2e057 | 12556s || 3.56 5. 08 7.60 13,90 10. 66 
COrmmwalll as. waassesccesseinettrers 43,639 11, 287 538 O50 ORT ree ae tS | 22:97 4.16 6.14 11.09 8.65 
Forte William nc crcenccreuts 45,214 12,192 665 O: 75 NOL Sm eeOBe Nace |) Lead 2.81 4,25 7.85 6.59 
AGalt cove ch cciesoroarn tes 27, 830 8,079 473 OS T5alh On 75a] wae62) 12402. 4 2.81 4,00 5. 98 10, 93 71.87 
Goderich 6,411 2,186 445 1.00 |} 1.00 | 1.48 | 2.02 | 3.10 4.41 5. 85 10.35 8.49 
*Guelph ..... 39, 838 105317 514 1,50) |, 1.50 |elots | 2543 | 3.73 Beak Tk TO 9, 03 
Hamilton 273, 991 71, 760 435 0.75 | 0.75 | 1.40 | 1.80 | 2.59 3.78 5.16 10.71 8, 21 
KON OFA) sepa iwan Abecantcceaieics 10, 904 3, 360 649 0.90 | 0.90 | 1.48 | 2,02 | 3,10 4.41 5. 85 10, 35 8. 05 
Koln SSt OMe wetncatees cote abieay oe 53,526 13, 657 583 0. 754) (0..755| s0597 e1S30) e1.:94 2.92 4.54 8.59 He) 
Kirkland Lake ............:.+0+ 15, 366 5,012 395 Ve 25g) deedigh @hals |p 240 ul etd 53d 7.33 13.18 9.70 
Kitchener.... 74,485 22,665 520 0.75. | 0.75 | 1.40) 1187 | 2.81 4.21 6200) 12.40 8.50 
TSUNA SAY sean covesasacticgedetosaoetes 11,399 3, 354 456 1,005), 1.00! ti pi4:29) | 75) |) 2.169 3. 87 5. 31 9.58 8.28 
PT ONG OMe ays cngsaitarsestereea veosnis 181, 283°” 49,150 367 (25a sco NeledS) iaaOe 1) So10) 4.50 6.30 10,80 9.98 
Midland ct eexcatscestenanesrss 8,656 2, 706 484 1.000); -1.:00'4) 91:00) |) Mie2de i) 1/86 2.74 4.00 7.83 6.50 
IN GW TOLONtO yt,cne-atesteveaes 13, 384 3,679 465 O75 Osta saa 1,84 | 2.70 4.00 6.16 11.56 8.59 
MNIACATASMAlIS setedcssaceteccesse 22,351 6,193 367 Loo Lecoml dade 198 1 25:99 4,32 6,12 10,62 - 
INOFtH Sayin on ciation 23,781 6,426 527 1,00 all OOM al id5o Lac) m|) 2605 3,94 6.10 11,50 8.80 
Orillia: Be ghevar ere teazetanets 15,345 4,653 485 OOM On tp iedkaet i leo || 2eyed 3.19 4, 81 8. 86 - 
OBNO Was er ccte snersvacsneveewscre 62,415 17, 932 581 0.75.) 0575.41.09 | 1.48 | 2.28 3,28 4.54 8.37 7, 06 
Ottawa trie <avssedeacsarnen eos 268, 206 71,906 639 O75 tOs aiken | 2.03 | 2.48 3.02 3. 92 6.17 - 
Owen Sound... 17,421 5,778 491 L002. 00 S580) 1569 |) 2.48 3.67 5.65 10.60 8.44 
Pembroke 16,791 4,217 590 OSD OnT Saale ho. ||| 20300 WS. Ok 4.95 Biot) Tosaoee 9.65 
Peterborouelin.vrcsaicccs-+ 47,185 13, 339 547 ON75 Ml 0.75) Wels 0 el 8h yl) 2.82 4,21 6.55 12.40 8.62 
PortsArthuns rsa cuirceveese 45,276 12, 340 598 OO. Oa On ro iad sOSe | Pook weld 2.81 4.25 7.85 - 
EStaCatharines:, ev emu 84,472 23, 462 313 0.90 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | 3,08 4.70 7.40 14.15 9,41 
SS te OMS! tsa ae- senate evare 22,469 7,417 423 1005) °1.,00: Wy) 58) | 216. i 3,31 4,90 7, 24 13,10 9.94 
Sarno ers: css accreseiepcoteee 50,976 14,657 338 05750 O75) Wi 482 1 26,02. 4] 3510 4.45 6.07 10. 80 9,22 
Sault Ste. Marie 0.0.0... 43, 088 11, 230 597 OT 5es| Oo eo) P58: 238 3.56 5.54 10.49 - 
Smiths sbalilsi.sceccrcsscasseence 9,603 2, 902 504 OTS Oso lel 40 ce hvehOr ||) 248 3.56 5. 36 9. 86 7.98 
Stratford. cnc sce ee 20, 467 6,135 517 0,75 | 0.75, | 1.57 | 2.00) |.2.86 4.16 6. 32 11.72 9.20 
Sudbury ... 80,120 20, 940 536 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.84 | 2.70 4.00 6.16 11.56 8.41 
TH MM INS Rear. esses 29,270 8,431 424 T2525 a 16S leo. co oeo 5.04 6. 84 12,24 9, 30 
TOLONt Oltcnssccesstessevtdavactver« 672,407 176,770 443 ONTDa Os Toon 08), ale o) aras60 4.11 6.63 12.93 9,31 
PPT ONCOM recs ecpccstssevecesesnncep oss 13,183 3, 782 516 VOOR et, 00 2 Veto m G2. 2548 3.56 4.82 8.64 7.24 
Waterloo atcc:ssteceenpeereeiess 21, 366 6, 030 575 0275, 1 ON75: Wit. 40) (80) 2559) 3.78 5,16 10.71 7.59 
*Wellandt-t...7. sarees 36,079 10, 635 2857* 17500. 501.50) 2.16) 13.31 4.73 6. 35 10. 40 9,22 


See footnotes page 9. 
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TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1961 — Concluded 


Lighting, etc., refrigeration, 
4 Lighting, Lighting, cooking and water heating 
Lighting 11 
Number of and aie etc., re- F 
domestic | Average small cies ae fobane Pais 
j ‘ rate 
Province and Population yao monthly, Minimum| ®PPliances | jefrigeration | cooking | Metered rates water 
municipality 1961 SUS eee ie net bill heat 
as at sumption er 
December 1961 
31, 1961 Monthly consumption in kilowatt-hours 
L ce 
25 60 100 180 | 300 500 | 1,000 | 1,000 
wh. dollars 
Ontario — Concluded: 
WENGE ooo ocsccrhapstcanscncscns 114, 367 34,555 314 0.75 0.75 1.25 1275 2. 76 4.01 5.45 9.95 8.60 
WOOdSEOCK: cinccisccesstesencrnnens 20, 486 6,500 500 1500) 1500) 1.535 6251.6, |e3,.01 4.72 6.34 11.29 9. 04 
Manitoba: 
Brandon ms acsthas ros 28, 166 7,618 458 1,00 | 1.35] 2.84 | 3.56 | 4.72 5.80] 7.60 | 12.10 10. 95 
Dauphin ... 7,374 2,218 546 1,00 Pro) 3.33 4.05 5. 22 6.30 8.10 12. 60 11.45 
Neepawa 3,197 994 377 1.00 1,80 3.78 4.50 5. 67 6.75 8.55 13.05 11.90 
Portage la Prairie ............ 12,388 3, 128 493 1.00 1.35 2. 88 3.60 4.77 5. 85 7.65 42, 15 11. 00 
SUPBORIUTACH x. o.:05..-teisseecness 37, 600 9,582 457 0.50 0.75 1. 80 2.16 2. 88 3. 96 Cle Git Un PAaee 1, 28 
“lt Gig 2 Bee ence ne eee eae 8,576 2,010 611 0.75 1.35 2,52 3. 24 4.32 5.40 7.20 11.70 9. 90 
SETS ERAS ai nis cecaisivexnarvare 4,671 1, 194 280 1.00 1.80 | 3.87 4.95 6. 84 9,00 12.60 21.60 - 
‘DL ECEO) Foss) a a lea creer oa 265,429 718, 222 548 0.52 0.78 1.64 2ueg 2.96 4.07 4. 8412 ey Sy foe 1.47 
Saskatchewan:* 
MOGGC: JAW: criseiiccn ves cacy ans 33, 206 9, 805 278 0.98 1.31 2.58 4.02 5. 86 6. 56 9.18 15. 74 £72 
North Battleford’ ............ 11, 230 3, 086 240 1.62 2.00 3.32 4.19 5.91 8.51 11. 53 19.09 15. 05 
Prince Albertt6> ....2..02..002 24, 168 6, 008 229 1.53 1. 86 3.05 3.91 5. 63 8.21 LiSts 18.49 - 

Qik ai ae a ee 112, 141 29,959 320 1. 03 1.44 2.88 | 4.53 7.42 etd: 10.30 18. 03 — 
SASKALOON anes cs eerste 95, 526 26, 642 264 0.98 1.47 3.13 3.91 5.48 7.58 10.52 17. 86 - 
Swift Current .. * 12, 186 3,551 218 1,85 2.06 3. 86 4.89 6.95 10. 04 13.13 20. 86 - 
WEY DORR Gis cavecciintivdriccacndone 9,101 1,947 261 1.70 2,09 3.49 4.40 6.21 8.93 12.10 20. 03 - 

Alberta: 

PORISOIY 215.4 Bain iechersicne da 249, 641 64,377 269 0. 85 1.25 1. 86 2.56 3.93 5. 25 7.45 12.95 = 
Drumheller 2. 55....:<.-00%s0005 2,931 908 247 1.25 1.35 2.63 3.63 5.08 6. 88 9. 88 17.38 13.37 
Edmonton ..... 281,027 67,051 264 1.00 1.00 2. 00 2. 80 4.25 5.30 7.30 12.30 = 
Fort Macleod 2,490 651 122 2.50 2.50: | 3.37 4.51 6.79 9,74 14.49 26.36 - 
Toeth bride .iiiks-nv.-dsss<sere 35, 454 9,675 181 1.08 1.53 2.93 4.01 5.45 6.65 9.80 17.67 - 
Medicine Hat .................... 24, 484 7,451 194 1.00 1, 50) |, 2. 25 2.85 4.05 5.85 8.85 16.35 - 

British Columbia:? 
TAN DEOOK Sos savisos Ravteencass 5,549 2,416 333 1.05 1.85 3.10 4.35 6. 90 9.10 12. 25 20.15 - 
RRM LOODG i risniavacserorrnsi-on 10, 076 2,797 393 1.05 1.58 3.38 4.31 6.15 8. 93 11. 03 16. 28 - 
PBIRBALMONT, 578 dcnconedudeorece 14,135 4,191 446 1.05 1.58 S288 ty Asi! (6, 15 8.93} 11.03 16. 28 - 
71, 074 2,697 389 1.31 1.31 2. 84 3. 68 5.36 6.92 8.39 12.69 - 
33, 654 9,477 345 0.53 1,31 3.15 4.20 6.30 8.35 10. 24 15. 88 - 
23,656 east 520 0.53 1.31 Salo 4.46 6. 56 9. 63 11,53 17. 00 - 
11, 987 3,217 508 1.05 1, 84 3.47 4.52 6.51 9.03 13.23 23.73 16.91 
11,580 3,447 620 1.31 1.31 1.89 | 2.65 4.16 5.48 5. 95 8.69 - 
Vancouver .. S 384, 522 105, 683 359 0.53 3% 3.15 4.46 6.56 9. 63 11.53 17. 00 - 
WACtOMIA I 31 tn.5.- homes 54, 941 25, 297 362 0.79 1.31 3.15 | 4.46 6.56 9.64 11. 74 17.52 _- 
1 Includes a metered consumption of 400 kwh. for lighting, cooking 11 Includes flat rate water heater of 500 watts, 
and appliances plus a flat rate water heater of 1,000 watts. 12 Includes flat rate water heater of 1,000 watts. 
2 Bills include a provincial sales tax of 5 p.c. 13 Bills include municipal tax of 2% p.c. 
$ Includes surrounding area. 14 Bills include provincial education and hospital tax of 3 p.c. 
4 Bills include provincial sales tax of 2 p.c. 15 Bills include surcharge of 5 p.c. 
5 Bills include municipal sales tax of 2 p.c. 16 Bills include surcharge of 10 p.c. 
© Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 17 Metropolitan area, 
A Bills include special tax of 2 p.c. for educational purposes, 18 Bstimated. 
Bills include a municipal tax of 25 cents. * Municipalities in which changes in bills occurred in 1961. 


° Bills include a municipal sales tax of 1 p.c. 
‘© Computed on metered rate although most of water heater load is on a 
flat rate basis. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24- Hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1961 


Billed load 


1 kilowatt 10 kilowatts 50 kilowatts 


Hours use 


Province and 


Consumption — kwh. 
500 | 1,000 2,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 
dollars 
Newfoundland:* 
bebe) Fs 00101 te hil ey eee ne Sa Sn eA. SOE: Beam 3.18 4. 23 6.33 3he15) 42.25 63. 25 143. 00 195.50 300. 50 
Prince Edward Island: 
CHARIOLCCCOW Dies oncienactentons tr rncstaeeipecen ee nereeae 3.10 4.10 6.10 36.00 46.00 66.00 180.00 230. 00 330. 00 
SOMMEOrSIGe oc .0a vcsincrshaapneanttansspuremesvassieatcsaasnel 3.50 5. 00 7.00 40. 00 55. 00 75.00 200. 00 275. 00 375. 00 
Nova Scotia: 
AMO TAG ood oo ee cine vse decade ears ceh eden eines 3.75 6. 25 10.15 37. 50 62. 50 101.50 192.50 310.90 450. 90 
BriG SOWaAbON sasiisshetdegetipssneacckgiftes one coovevenasecties 2.00 3. 00 4.00 25. 00 35.00 45.00 125.00 175. 00 225. 00 
RGIACCLBAY, & ceca. vases ccomtones aheriwsnines te aaatie pwns pes 2.80 4, 10 5.40 33. 00 46.00 59. 00 165. 00 230. 00 295. 00 
Halifaxand: Dartmouth). voc-y.io.ssvesar eons hereewee Be.20 5. 00 7.00 32.50 50. 00 70.00 162.50 250. 00 350. 00 
New Glasgov .... 2.10 3. 20 4.90 21.00 32. 00 49.00 105. 00 160. 00 245. 00 
New Waterford 3.12 4. 96 8.65 37.05 57. 57 80. 08 185. 25 287. 85 400. 42 
2. 50 4.00 6.00 25.00 40. 00 60. 00 125. 00 200. 00 300. 00 
3.75 6. 25 10.15 37.50 62.50 101. 50 187.50 312.50 507.50 
3.12 4. 96 8.65 37. 05 57.57 80.08 185. 25 287. 85 400. 42 
2.45 3.90 5.60 24.50 39.00 56. 00 122.50 195.00 280. 00 
3. 20 5. 00 7.00 32.50 50. 00 70. 00 162.50 250. 00 350. 00 
3.50 6. 00 8.50 35. 00 60. 00 85. 00 175. 00 300. 00 425.00 
New Brunswick: 
PSU IAC Gs oa hi ceate bg scinivns seinen dec taunnastestapereabans 3.10 4.10 5.85 16.60 26.60 44.10 76.60 126.60 214. 10 
TT rN 75) ReNMeee Sn aMen mn SeMe Sue Sete care rt eneR ere 3.50 7.00 12.00 25. 00 45.00 85.00 105.00 205. 00 405. 00 
CO) ATT: habe dec aero aee Re  nns sclb SRam sR a 3.30 4.80 7.80 16.80 31.80 61.80 76. 80 151.80 301.80 
PAMMNGS SOU en faa cceeet eins metre ne eee 3.50 6.00 10. 00 20.00 33.00 53.00 96. 00 161. 00 261. 00 
Fredericton? csrccs.ccee.stssscceiencsone seceensenrerearen 3.30 5.10 8.10 26. 10 41.10 61. 10 111. 10 161.10 261. 10 
MONCEON «ccsstie nr ccancosesounes evaotececescemys aapvnsioenseneeteeas 3.31 5. 46 9.76 22. 66 39. 16 63.66 75.91 137.16 259. 66 
Saint John 2.61 4.41 5. 76 26.10 44.10 57.60 130.50 220. 50 288. 00 
St. Stephen ..... 3.30 4.80 7.80 16.80 31. 80 61.80 76. 80 151.80 301. 80 
ORO RVALLG eh 3 essere suticdde vaca dteatuamer sonora esee 3.30 4.80 7.80 16. 80 31. 80 61.80 76.80 151.80 301.80 
BUR OK erc cece. cctatce decree tesa sconaneatene ee ereee repeats 2.88 4.48 7.68 17. 28 33. 28 65. 28 81.28 161. 28 321. 28 
WOODSTOCK. 5 Aecn rscean tl fcoeet cree tener 3.34 6. 04 10. 04 22. 04 32. 04 52.04 62.04 112.04 212. 04 
Quebec:? 
Actonvale’. Px. 2a .irest eee a eramtives 2.14 3.37 4.90 21.42 33.66 48. 96 107.10 168. 30 244. 80 
Gap ide la‘Madeleine* 4 20 eee 3 cee 1. 68 3.05 4.62 16.80 30. 45 46.20 84.00 152525 231.00 
Chicoutimitas AF 44). e. Seige I ee 1.89 3. 31 4.10 14.65 28. 83 36.70 Wis 3D) 142, 23 181.60 
Coaticook* ... Mlk 2.05 3. 24 4.81 20. 48 32. 28 48.03 - - - 
Cookshire::39% ti cui tik ee eee ote ate 2. 30 3.52 5.05 22.95 35.19 50. 49 114.75 175. 95 252. 45 
WarOhamery Me... eth. ceeccdeoeet emer een 2.14 S537 4.90 21. 42 33.66 48. 96 107. 10 168. 30 244, 80 
GranbyS# 4308 uk Ara Bay a een ace 2.10 3.37 4.95 21.00 33.60 49. 35 105. 00 168. 00 246.75 
Bulb. 2003 kite ee th eee 1.42 2. 39 2. 85 14, 23 23. 87 28. 46 ye Ob Gy 119. 34 142. 30 
2.23 4.20 1.35 14.44 26. 25 49.88 61.70 120. 78 238. 88 
2.33 6.47 8.67 21. 28 42, 28 84. 28 105. 28 210. 28 420. 28 
1.74 3.17 4.80 17. 34 31.62 47.94 86.70 158. 10 239. 70 
1.64 2.80 4.29 16.43 28. 09 42.93 82.15 140.45 214. 65 
Mécantic? 4 pec air: <5 ah aise eee een 3.68 5. 62 8. 24 29. 66 49. 09 69. 04 145.16 242. 29 369.08 
Montreal®’5 . ae! 1335 2. 35 4.37 15.90 26. 50 43.46 79.50 132.50 217. 30 
Noranda ok fot ee ae A ee eee 2. 30 3.32 4, 34 11. 48 21.68 31.88 BP 725) 103. 28 154, 28 


Quebec. Fae aren nc. eunet eeee aan 1.64 2. 80 4, 29 16.43 28. 09 42.93 82.15 140. 45 214. 65 


See footnotes page 12. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1961 — Continued 


Billed load 


1 kilowatt 10 kilowatts [ 50 kilowatts 


Province and Hours use 
municipality | 
50 i 100 200 50 100 200 50 100 200 


Consumption — kwh. 


50 100 | 200 500 | 1,000 | 2,000 | 2,500 |. 5,000 i 10,000 


dollars 
Quebec — Concluded: 
LENO ON EIST GGL a, ge tee ited Nich, Rai ne ietas Sear BE 9 3.05 4.62 6.72 30. 45 46. 20 67. 20 152.25 231. 00 336.00 
PULVAMERONA EROUD? + op ce eecsettonncc-sckesearerersateencscce 3. 68 4.99 7.61 36.75 49.88 76. 13 183.75 249. 38 380.63 
ESAS TS ieee Bal Cerra ecah ew ce rvvncvtakc oop as suena concen cidt 2. 30 3.32 4.34 11. 48 21. 68 31. 88 52. 28 103. 28 154. 28 
Ste-Agathe des Monts’ 4 000... cccceeecees 2.00 3.57 6.72 17.85 33. 60 48.30 89. 25 168.00 241.50 
SURV RC UNG oi ce tos Paecone os tedchstnaroecemnceeenseme Pe | 3. 55 5. 10 20.85 33. 21 48. 66 103. 25 165. 05 242. 30 
Stee CLOM Comer eae Sls Rte teers vii dinar cvrener meat 1.64 3.06 5.89 15.54 29.72 44.42 Wien© 148. 58 222.08 
St. Johns‘ 7 . 2. 08 3.33 4.90 20. 80 33. 28 48.88 104. 00 116. 40 244. 40 
Shawinigan 1. 64 2.96 4.49 16.32 29.58 44.88 81.60 147.90 224. 40 
SET DTOO RC Se oust 3 Boe aipoaten op-essn acest en beoaaiowe 2.43 4. 84 9.68 24. 20 48.38 96.76 120.95 241.89 483.79 
RSG e aamre te ee crate citareee sea anesen Sates 1. 79 3. 26 4.94 17.85 32.55 49.35 89. 25 162.75 246.75 
EENEtIORG MINCS vine Bee cree nn. a eecersene toni 1.79 3. 26 4.94 17.85 S200 49.35 89. 25 162.75 246.75 
Trois Riviéres*¢ .... 5 1.68 3.05 4.62 16.80 30. 45 46. 20 84. 00 152. 231.00 
REL O Neer ec nie, ccuceabes tes sivas, (eatitrnionsansennacs fab 2.30 3: 32 4.34 11. 48 21. 68 31.88 52. 28 103. 28 154. 28 
PTI OW TLE TL Merde arncuavvec Moana ret ticusnaee 1. 64 2.96 4.49 16. 32 29. 58 44.88 81.60 147.90 224.40 
CESS CETTE slid ae acer 6 lea RR Hon ere ne 1.49 2. 69 B11 11.09 21.07 41.02 49. 94 94.57 162. 82 
Ontario: 
ASOK ABEL A ems anabi.. dserenten ben nee eee 1.53 2. 07 3. 15 14. 85 25. 20 32. 40 74. 25 126.00 162.00 
BRCM re ne oe oes Sain PRIS osc eet as Pisin Mer As} 2.97 13. 50 22. 50 29. 70 67. 50 112. 50 148. 50 
BE OULC Wt Cu ares con eet um aa pnnaracsunpyscayaunia asin te 1.00 1235 2.25 12.60 20.70 27. 90 63. 00 103. 50 139.50 
ESATA RO adds cnn nab itpet sgeragi ox 4.cAscppig saghng vane as 1. 26 2.07 2.70 12. 60 20.70 27.00 63.00 103.50 135.00 
PB POCK VAL Cs riers BES Sanat estrone 1,22 1.98 2.70 12; 45 19. 80 27.00 60.75 99.00 135.00 
(QTR ACT ¢ aaa eagase pot gee eanyn EO ei Ny en 1.93 3.42 4.50 19.35 34. 20 45.00 96.75 171.00 225.00 
Cornwall .... 1. 48 2.97 3.96 14.85 29.70 39.60 74. 25 138.50 198.00 
Fort William 2 Laas 2. 16 2.2 13. 05 21. 60 25. 20 65. 25 108. 00 126. 00 
CCF nares Se ba ae ge ae aipeey abe ape, Re 1.58 2.70 3.60 15.75 27.00 36.00 18.75 135. 00 180. 00 
KAGE OLE CH ee ese meee ere Steerer eet eee nto 1, 35 2.02 3.37 15.75 27.00 34. 20 78.75 135.00 171.00 
CPG ON Siar ewan Be siren pin cone Sree 1.62 2. 43 4.05 16. 20 27.90 35. 10 81. 00 139.50 175. 50 
BRAM COm Ge siete 2c aot Rett octets cisvacc tite aceoee wosepsers 1.30 2. 16 2.79 13.05 21.60 27.90 65. 25 108. 00 139. 50 
JING) Tg ae ay Re SED fhe eee ne Os eae 1.35 2.02 3.37 21.60 38.70 45.90 108. 00 193.50 229.50 
eI SCOMR Wee... be erase candice ose eee ce cai 1, 13 1.80 2.61 11. 25 18.00 26. 10 56.25 90.00 130. 50 
Markland: Wsake]. =< eNee: Weihscs.0. devote tesecavers 1.62 2.43 4.05 18.00 31.50 38.70 90.00 157. 50 193.50 
RAUCH CDOT Fact eh. 5c. ae Se pacnean dStore eee ncciegs 1.49 2.52 3.42 14. 85 25. 20 34. 20 74. 25 126. 00 171. 00 
DEO. Io ae a ee os, re alae tr 1575 2.92 14. 40 24.30 31.50 72.00 121.50 157. 50 
“gh LOUIS (OS 0s gone Pence seer “Pec rere Eee EES Pee REITHEET & 1. 44 2. 43 3.15 14.40 24. 30 31.50 72. 00 121. 50 157.50 
MIGLANGN <0 Meo m ier ...5S Aired eae Dick: 1, 26 1. 66 2.47 11. 25 18.00 25. 20 56. 25 90. 00 126.00 
New Toronto ..... 1.40 2.34 3, 15 13.95 23. 40 30.60 69.75 117. 00 153.00 
Niaearc Palliser, Born -sihencvtccvaessvsseterectesterehe 235 1.98 3.24 14.40 24. 30 44.10 72.00 121.50 157.50 
VOOR ULIGES AY, geen ce cach cae. sees tacceeecaseenteer nen ths 1.35 2525 3.06 13.50 22.50 30.60 67. 50 112. 50 153. 00 
ROTEL ONS ose ret ees ios ston arene Sete Sibaa etemetacnOeots 1. 26 2. 07 2. 79 12.60 20.70 27.90 63.00 103. 50 139.50 
ORIAW EL. coo mere ance cetera teencee eae eee 1. 26 2.07 2.79 12.60 20.70 27. 90 63.00 103.50 139.50 
ULM: Nek ae rte re gavess tte eanerta Se se neeretre Tees 1.35 2. 25 2.97 13.50 22.50 29.70 67.50 112. 50 148.50 
COMFORT SOUND OS tyec edn seotererrolcem srbes eewesee eee fads 1.-35 2025 2.97 13.50 22.50 29.70 67.50 112.50 148.50 
PRADO CS eresiiit sci Raecsrctat eserves Sesteueremnctiatecans 1.80 3.60 7. 20 14, 22 25.11 45.81 56. 16 107.91 211.41 
Peterborough ... 1. 40 2. 34 3.42 13.95 23. 40 34. 20 69.75 117. 00 171.00 
ORY PATUMUT) re nent ratte reer ene aa coer reer eat oil 2716 2.52 13. 05 21.60 25. 20 65. 25 108. 00 126.00 
per Cainarines mtct:.cee Mires cee otr eat re 1. 48 2.52 3.51 14. 85 25. 20 35. 10 74. 25 126.00 175.50 
WSs EROMES epee c,h eee Me Ri wssneretbertastenap 1.49 2.52 3.24 14.85 25. 20 32. 40 74. 25 126.00 162.00 
POE DN Gr ook esc oeres na bean nae totes tetsind cute cave ee fee 15:35 2.02 8.37 16. 65 28. 80 36.00 83. 25 144.00 180.00 
Sault Ste. Marie .. 1.42 217 3.67 14. 25 21.75 36.75 Meleieo 108. 75 183.75 
Smiths Falls Serna. Oe Rn ae. 1535 2225 2.88 13.50 22.50 28.80 67.50 112.50 144.00 


See footnotes page 12. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1961 — Concluded 


Billed load 


1 kilowatt 10 kilowatts 50 kilowatts 


Province and hah “etd 
municipality —— ————S 
50 100 200 50 100 200 50 100 200 
Consumption — kwh. 
/——_—_—— ny 
50 100 4 200 500 1,000 2,000 2,500 10,000 
| dollars 
Gatario— Concluded: 
Stratford 1.53 2.61 3.24 15. 30 26.10 32. 40 76.50 130. 50 162.00 
Sudbury 1.53 2.61 3.69 15. 30 26. 10 36.90 76.50 130. 50 184. 50 
Timmins 1.53 2. 29 3. 82 19. 35 34. 20 41.40 96.75 171.00 207. 00 
Toronto 1.71 2. 66 3. 29 17.10 26.55 32. 85 85. 50 132.75 164. 25 
Trenton 1.30 2. 16 2. 88 13.05 21.60 28.80 65.25 108 00 144.00 
Waterloo 1.44 2.43 3.33 14. 40 24.30 33. 30 72.00 121.50 166. 50 

*Welland 1.67 2. 88 3.60 16.65 28. 80 36.00 83. 25 144. 00 180.00 
Windsor 1.13 1.76 3.02 15. 75 27.00 34. 20 718.75 135.00 171.00 
Woodstock 1.48 2. 52 3. 24 14. 85 25. 20 32. 40 74.25 126.00 162.00 

Manitoba: 
BBPAIGOMN cacsnesncarasecesnacanavar cadiee 1s uvenkvegerssenancershosth 2.70 5. 40 8. 10 14.40 23. 40 41. 40 50. 40 95.40 185. 40 
ADIs ae ccstecraee ces toca res uee conse cinazacensaseavee oes 2.70 5.40 8.10 14. 40 23. 40 41.40 50.40 95. 40 185.40 
INGO DEW rersteescosradse oosinthertvancvacvonteent apmarecrerehaop 2.70 5. 40 8.10 14.40 23.40 41.40 50. 40 95.40 185.40 
Portage la Prairie ... Bs 2.70 5. 40 8.10 14.40 23. 40 41.40 50. 40 95.40 185. 40 
Sia ONILA CE: c.cosvesestrarsorntosavavihususecasecasveseevss 1.50 3.00 6.00 14. 40 23. 40 41.40 50. 40 95.40 185. 40 
SO ERID IGS ctoistectieouscauterorebeuaasvcanest boptaxsactadectcesssh 2.70 5.40 8.10 14.40 23.40 41.40 _ _ - 
STG N- PAG, “cscasvayvonvetes tersvectvarnseinarevsgentacscexunvaveerse 3.15 6.30 9.90 18.90 32. 40 59.40 72.90 140. 40 275. 40 
WANT DOL P)* casc.ccsvataeansctuceaeceneecersoaeepansphestree 1.59 3.16 6.33 15.82 30.06 54.58 66.43 121.81 210. 43 
Saskatchewan:? 
MOOS CL Wi auwr.tcocusupnesnapcneaebions: aucndcep «aehscapacanes 2-22 4.02 6.31 Zor l5 40.18 63.12 110.71 200.85 315. 56 
North Battleford?® ... ae 3.48 5.85 10.07 32.40 45.14 65. 13 162. 00 225.72 325. 63 
PLINCe AID ELE 2 aa vesarsecescsvceversidsadesvetstvocssexesetver 3.39 5.65 9.72 33.90 47. 23 68.14 169.50 236.17 340.70 
2.06 3.61 6. 70 20.60 33.99 55.62 103.00 169.95 278.10 
3.18 5.14 9.05 23.00 42.57 71.92 96. 39 169.77 316.55 
4.07 7.67 14. 88 33.42 61.75 110.16 133.33 242.00 448.00 
3.40 6.14 10.56 32.45 45.81 66. 77 162. 23 229.07 333. 87 
Alberta: 

BOS BATY Ae trac gb eatdhnacsisuty bethsaktone incense 2.50 5.00 10.00 23.00 35. 00 55. 00 65.00 115.00 215.00 
Drumheller .. 3.00 5.00 8.50 22.00 37.00 67.00 102.00 177.00 327. 00 
Edmonton 3.41 5.16 8. 66 19.16 29.16 49.76 60.76 87.74 152.74 
Fort Macleod 3.60 7. 20 12.60 23. 40 41.40 77.40 95.40 185. 40 365. 40 
Lethbridge . 3.15 5. 40 9.90 25.65 39.15 61.65 90.90 147. 15 259. 65 
Medicine Hat aii. A iy ierdite es cocsvavseteeriedeh evecare 2.00 4.00 7.00 15. 00 25.00 45.00 55.00 105.00 205. 00 

British Columbia:* 
CLANDIOOK 2 ree recccaystednsines Ueartr sv ssecbeceupesspev oranseh 3.41 6.56 9.71 19.16 34.91 66.41 76.91 129.41 234.41 
SMO OS eerscactxsiccssucv sos pennsuuvstaesy se ieuesevessencviseveh 3.41 6.83 9.98 34.13 49.88 60. 38 170.63 249. 38 301. 88 
N@DG LO eeeotcnsesercesedesevessetuncnasdvsiehacpanesuaneveearts 3.41 6.83 9.98 34. 13 49. 88 60. 38 170.63 249. 38 301. 88 
INGUSON Wess caratechcacsnsets cas sso ence vecseus te aaatesaaaetescote 2-63 5. 25 10. 50 24.15 43.58 69.56 80.06 132. 56 237. 56 
New Westminster 3.02 4.85 7.48 30.19 48.44 74.69 138.08 218. 66 349.91 
North Vancouver 3.02 4.85 7.48 30. 19 48.44 74.69 138.08 218. 66 349.91 
PrincevRumertn 5 tite, casas asus ceseases aaceraianr neces 4. 20 8.40 13.65 42.00 68. 25 99.75 210.00 341. 25 498.75 

*Trail ee 5.00 6. 30 11.55 22.58 33.08 48. 83 102. 64 135. 71 198.71 
Vancouver 2.63 4.34 6.96 26. 25 43.31 69.56 120.75 195.83 327. 08 
Victoria 2.63 5. gf 10.50 26.25 42.00 53.19 1 83.74 167.47 265.65 

1 Bills include provincial sales tax of 5 p.c. ® Bills include municipal tax of 5 p.c. 

? Bills include provincial tax of 2 p.c. ° Bills include provincial education and hospital tax of 3 p.c. 
‘ Bills include municipal tax of 2 p.c. 10 Bills include surcharge of 5 p.c. 

* Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 11 Bills include surcharge of 10 p.c. 

5 Bills include special tax of 2 p.c. for educational purposes. 

® Bills include municipal tax of 25 cents. *Municipalities where changes in bills occurred during 1961. 


7 Bills include municipal tax of 1 p.c. 


= 1BF— 


TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unresticted 24-Hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1961 


Billed load 


5 horsepower 25 horsepower | 50 horsepower 


Hours use 
Province and 


municipality 
100 200 j 50 100 200 
Consumption — kwh, 
186 373 746 | 932 | 1,864 3,728 | 1,864 [ 3,728 | 1,457 
dollars 
Newfoundland: 
SAS (0) ahs eae ee 9.53 14, 21 18.90 47.70 71.00 97.44 95. 40 142.00 188. 89 


Prince Edward Island: 


CHEPFLOCEELOW Ista fiiicearee ettmanstte ee mete tssss 13.41 T715 24.61 67.10 85. 74 123.02 134, 20 171. 48 246. 06 
SuMMersld 6 L-trevssvnivacnasowaviniscgeeesneterens 14.91 20. 52 27. 98 74.56 102. 52 139. 80 149, 12 205. 04 279.62 
Nova Scotia: 
PUTT OT SE: vacestezcectics teu cette: teatuee se ancsent ecteee casas 10. 58 16.19 26. 40 52.96 80. 92 131.93 105. 92 161. 84 263. 88 
Bridgewater 9. 32 13.06 16.79 46. 60 65. 24 83. 88 93. 20 130. 48 167.77 
Glace Bay terri si Movants ocenwerntedenws 12. 30 17. 16 22.01 61.51 85.75 109. 98 123.02 171. 49 219.97 
Halifax and Dartmouth o2.2Ss...ccivece vacant 9, 32 13. 06 18.47 46.60 65. 24 92.27 93. 20 130. 48 184.55 
BN GWM SEO Wt alicia can use ceva cevtvanactin tear ceaveebeeveaas 6. 68 9.62 15.07 33. 51 48.42 715.45 67. 12 96. 95 151.02 
New Waterford ... sis 6. 16 10. 82 18.92 51.79 70, 21 99.11 103.60 140. 43 198. 26 
12) foley (aah SE 5s ben ek Rees Dene ee a ae ere 1.47 11.21 16.82 37.39 56. 03 84.05 74. 78 112.06 168. 11 
Sprigh AU sce ee on a A tcceaesaves 10. 58 16.19 26. 40 52. 96 80. 92 131.93 105. 92 161. 84 263. 88 
BV TRO yh eee os acea cava to vase onccaceabewestasnne sccxewdeesra 6.16 10. 82 18. 92 51. 79 70. 21 99.11 103. 60 140. 43 198. 26 
3b cihto pares ME eo Meee 6.17 8. 60 12.71 30. 87 42. 98 63.53 61.73 85.96 127.07 
OSG Po) dee Oo ee Oe SS 9.32 13. 06 18.47 46.60 65. 24 92. 27 93. 20 130. 48 184.55 
EY APMIOUE Ls rece tris So -nsccoagedeeve Necteasssseohes Mo Ruoteasers 8. 40 13. 08 19.94 42.05 65.35 99.67 84. 10 130. 70 199. 36 
New Brunswick: 

WB AEWUES E> sere cretes ke voseceeme ear peratcauvacpattentenk ahuavies 9.31 13.04 17.89 46. 60 65. 24 89.47 93. 20 130. 48 178. 96 
Campbell tO Be 12.2 ei.icisscedeceeoceo se ccasevaqe detect tenseses 9.53 12.36 14.61 47.67 61.78 73.03 50. 33 123. 56 146.16 
POBAUAIN be eeseeoie cn crete arte Soltis vaseweacsdtteeeetesvaes 9.31 13.04 17.89 46.60 65. 24 89.47 93. 20 130. 48 178.96 
HE CIMUNASLOM © ete cess teste a eet awekses tere asad 7.30 10.05 13.70 36. 54 50. 24 68.51 73. 09 100. 49 137. 03 
Fredericton... 9. 30 17. 92 28.09 35.96 63. 92 100. 27 63. 92 102. 56 172. 56 
IMONCEON . £. toeeettens aritrerrertsteee cd savusetiboasneessoaus 10. 30 18.19 27.78 32. 15 54. 05 97. 86 54.05 97. 86 185. 49 
ERAINY cd ODE esse one cava eed dee eves ccapseeegaeeeewese 10. 30 14.00 19.03 43.15 58. 50 83.65 86. 43 117. 14 167. 48 
9. 31 13.04 17.89 38.96 58. 28 89.47 58. 28 95. 56 170. 14 

9.31 13.04 17.89 46.60 65. 24 89.47 93. 20 130. 48 178. 96 

5.95 11.94 23. 87 29. 82 59.65 119.30 59. 65 119. 30 238. 62 


8. 44 15. 92 29. 38 34. 96 61.60 108. 20 61.60 108. 20 201. 42 


Quebec:* 
Le ne a ee 9.42 ¥i.37 Ue te 46. 82 56. 41 65.06 93.50 112. 62 129. 86 
Cap de la Madeleine*’® .................::csseeceseee 9.16 11.27 13.19 45.83 56. 33 65.92 91.65 112.65 131.84 
COU time ON. 2.5.2. beFate etiensseocsdpsteacetteerscacs 6. 87 8. 84 10.03 34. 37 44.17 50. 35 68. 74 87. 27 99.03 
Coaticook* § 8. 86 10. 83 13.25 44.35 54. 12 66.37 - - - 
Cookshire ... St 9.42 11. 37 13.12 46.82 56. 41 65.06 93.50 112.62 129. 86 
LE eee ee Se or ee ee 9.42 11. 37 13.12 46. 82 56.41 65. 06 93. 50 112. 62 129. 86 
GEAN DY FF ica esc Jot eeeeleessesccep Aette ee encees 9.69 11.70 13.51 48. 20 58. 07 66.97 96. 24 115.93 133.68 
LR Re eh nee 23 RO Sele 7.15 8. 88 10. 02 35.79 44.34 49.99 71. 56 88.69 100. 00 
HOMLEEE S485 ont ce centncn cheer ee Ieaw vas sqnacde treme thas csc Sule 10.61 12.51 41.24 50. 70 60.15 82. 48 101.38 120. 28 
* Jonquiéres* 5 ane 6.45 8.02 9.99 32.31 40. 12 49.92 64. 58 80. 24 99. 83 
SAE UGUC: BEE, occ ccs Oitas te tennscensshmetoat tear sesva 8.90 10.95 12. 82 44.52 54. 72 64.04 89. 03 109. 43 128.08 
LOPES COR IRE oe 2 NORIE p k: gE Po Re 8.46 10. 36 11.70 42.31 51.72 58. 48 84. 62 103. 40 117.00 
Mega ntict Si Oe cz we wc Mee sacs 12.76 17. 30 PN ApP 64. 24 86.51 106. 08 127. 68 173. 02 21271 
Montreal? ot) = h.. UO Pe LS. Cee. 8.10 9.49 11.46 40.52 47. 43 57.31 81. 04 94. 87 114.63 
IVOPANIGS c fote oivcdy canais es tbaaeatessuascnenst eeeceevasas ca 7.95 9.93 12.48 39. 76 49.62 62.37 719. 52 99. 23 124. 74 
Quehec? we aes see hee 8.46 10. 36 11.70 42.31 51.72 58. 48 84.62 103. 40 117. 00 
FO LIHOUS HAS BAe eo. axes MU tte cans vot Cnteco meen? 1.11 13. 37 15.47 55. 61 66. 83 17.33 111.22 133. 65 154. 66 


See footnotes page 15, 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24 -Hour Power Service in Canada . 
as at December 31, 1961 — Continued - 


Billed load 


5 horsepower HF 25 horsepower | 50 horsepower 


Hours use 


200 of 50 100 | 200 | 50 | 100 200 


Consumption — kwh. 


746 ia 932 1,864 [ 3,728 1,864 3,728 7,457 


Province and 
municipaltiy 


dollars 
Quebec — Concluded: 
Riviere Guelioupey ..,ceteecccecsscsosteaterateees esos 5.25 7. 84 15.67 26. 25 39.15 78. 29 52.50 78.29 156.60 
ROUYM: cssshetscvoctesosesacecsnotin crore seh swac omtowenentiawcenere 71.95 9.93 12.48 39. 76 49.62 62. 37 19.52 99. 23 124, 74 
Ste-Agathe des Monts“ .... ; 8.77 10.67 12.01 43.87 53.32 60, 04 87. 73 106. 63 120, 09 
Sttlyacinthe 7 ©: «...cveteestescescossever@etoratssary 9.76 1B Aer 13.49 47.53 57. 21 65. 94 94. 66 113,97 131.38 } | 
SSAC GS Co) nce ee ro RS Sai 10.67 12.01 43. 87 53.32 60. 04 87. 73 106. 63 120.09 | 
Ste) SOWNS3 2 A jatsvcissgh mt Aes ttotanscotestoomeaennn cane tee 9.60 11.58 13.37 47,74 57. o1 66. 33 95. 30 114. 83 132. 40 
Sha winl ea oc. A..c. veces tranetorsre tenes cuacenascxdvovarsdcvove 8.90 10.95 12. 82 44.52 54. 72 64. 04 89. 03 109. 43 128. 08 . 
Sherbrooketse leet. .sccctetetoe eee erties TTS" EAB Ks $2673" 58.07" 58. 57° BS s57 I S5 Uiets. LPUTH13° 
S10) (2) pt gM RE. oh ee a A ae oe ee 9.16 11.27 13.19 45. 83 56. 33 65. 92 91.65 112.65 131. 84 
Thetford Mines“ ,, 9. 16 11.27 13.19 45. 83 56. 33 65. 92 91.65 112.65 131. 84 
Trois Riviéres** 9.16 11.27 13.19 45. 83 56.33 65. 92 91.65 112.65 131. 84 
Wilt? Or Sth ieetec. dhs d iareutcvasccoternnm metrics rae 7.95 9.93 12.48 39. 76 49.62 62. 37 719.52 99. 23 124. 74 
Walley field eas 28 c.cctictste tvinte-n-sJgrstctualehncdens 8.90 10. 95 12. 82 44.52 54.72 64. 04 89. 03 109. 43 128, 08 
WEStMOUNE IR Si ccaacke Rerittacecacsstostab emit csuncs 4.77 8.55 15. 94 42. 89 54. 37 66. 83 66. 21 108. 82 133.66 
Ontario: 
Alexandria 6.37 9.40 11. 08 31. 88 46.97 55. 36 63. 75 93.94 110. 72 
Barrie 5.70 neat 8.05 28.52 36.07 40. 27 57. 06 72.16 80.55 
5. 36 7.39 9.07 26. 84 36.91 45. 30 53.68 73. 82 90.59 
6.37 7. 88 8. 88 31.89 39.44 44.47 63.77 78. 87 88. 94 
6,36 7.88 8. 87 31. 88 39.43 44,49 63. 76 78. 88 88.95 
7.90 10.09 11.43 39. 46 50. 37 57. 09 78. 89 100. 71 114.15 
Cornwall tates utocnessticcctevettherseceunaratttedtevexesnes 15.50° 15.50°® 15.50° 49.41 713.64 95.09 98. 82 147, 29 190.19 
Fort William .... 5.70 Tee 8. 06 28.53 36. 08 40. 28 57. 06 72.16 80.56 
GOLDS soa ucsctettsttvattvedeoseusestoceedseiorsenessasat 8. 29 9.97 10. 96 35.14 43.52 48.56 68. 70 85.47 95.54 
Goderich 6.70 10,07 10575 33.55 50. 33 58. 72 67.10 100. 66 117.43 
*Guelph 6.37 9.40 11. 08 31. 88 46..97 55. 36 63. 75 93.94 110, 72 
FLAMIN Or, |. BE tatersseccicrs that ersns onvve ce seaaaterate dere 5.67 Tell 8.51 28.57 36. 10 42. 84 57. 06 72.16 85.00 
IRON OR Gtccays ca sannatadesncsaccagebnssevieces suantuenereseeteesaaeve 8,22 11.92 13. 60 41.11 59.57 67. 96 82, 22 119.13 135.91 
MEANS SEONG, atte asc secssanencyaveaucoonsnedsraserctnaseert vades 6.37 7. 88 8. 88 31. 89 39,44 44,47 63.77 78. 88 88. 95 
Meirkland Lake tsc7, ..c.chcteseper sarees nsaentventeasencsss 1.37 11.41 13.09 36.91 57. 04 65.43 73. 82 114.07 130. 86 
Kitchener 7.55 9. 89 10. 91 37.75 49.49 54.52 75.49 98.98 109. 05 
Lindsay ..... apes 5. 87 8.40 10. 07" 29.36 41.94 50. 33 58.72 83. 88 100. 66 
MOMCON ek yagi. es -auest tax cevorinathwoproracendantmieesdnacravauies 5. 87 8.40 10. 07 29. 36 41,94 50. 33 58. 72 83. 88 100. 66 
MLL arid 5, Sestsctosssexusaecoucteeadintasesserssstereatarsetee 4.70 6. 04 i ORP? 23.49 30. 20 38.58 46.97 60. 39 T1eAlT 
ING Wi LOrOntotsict.s<cosidesectasisievanetcasacemitdveteesreces 5.70 8. 06 9.73 28.52 40. 27 48.65 57.04 80.52 97.30 
Niggara Pals oo. .cuccitacsabets-ocnvssceesveusseovasace 3. 06 4.98 8.33 29. 37 41.95 50. 35 58. 73 83.90 100. 70 
INOFGH Bay ite esisre ss chccts destanastcesncquonmam acerdeenusdsast 7.55 9.90 10. 90 37. 76 49.50 54.53 MOeiot 99.00 109. 06 
Orillia 5.70 7.21 8, 22 28.52 36.07 41.10 57. 04 712.14 82.21 
Oshawa ..... 5.36 1.39 9.06 26. 84 36.91 45.30 53.68 73.82 90.59 
Ottawa 5.70 8. 06 9.73 28.52 40. 27 48.65 57. 04 80.52 97.30 
Owen Sound ... i 5.87 Te12 8.72 29.37 38.59 43.62 58. 73 17.18 87. 26 
POmbrOk On aiteien-cacessvucsateeteceects sex-ocinamtensdanttnesace 8.90 11.14 12. 3% 44,68 55. 86 62.01 89.50 111. 87 124, 18 
Peterborough tas..s..sc.cscverecte cones ncormetarteeerene sore 6.37 7.88 8. 88 31. 89 39.44 44.47 63.77 18. 87 88. 94 
Pork) Arthty cece cccsssssscvescsvesscssbasonstasveaededresecase 5.70 7. 22 8. 06 28.53 36. 08 40. 28 57. 06 72.16 80.55 
St. Catharines ....... THRE one ea asada evkit 9.34 10. 35 36.13 47. 06 52.07 72. 16 93.98 104. 07 
*St UT ROMAB ee eitereverccvcottee ate scent tuattoeess be 6. 04 8.73 10. 40 30.19 43.61 52.00 60. 39 87. 24 104.01 
Barna, seectepe ceo cscssacerchacestesvoncteecvccratosecarevas ove 6.04 8.73 10. 40 30.19 43.61 52.00 60. 39 87, 24 104.01 
Sault Stes Maries... cscsscoaccte sayehceseese eevee vastoke 5. 23 6.35 6.91 26. 18 31. 78 34.57 62.37 63.55 69.14 
rmldhs Balls: LAF. 2.. ccotevescestctevesacesteresveestensoute 5. 87 7.72 8.55 29. 36 38.58 42.78 58. 72 i a 85.55 
Stratford ... 6. 88 8.89 9.90 34.40 44.47 49.50 68. 80 88. 94 99.01 
Sudbury 1.88 10. 08 11. 20 39.44 50. 35 55.90 78. 88 100. 69 111.79 


See footnotes page 15. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1961 — Concluded 


Billed load 
Wee 5 horsepower 25 horsepower sig 50 horsepower 
Province and Hours use 
municipality 
| 50 100 | 200 | 50 ‘| 100 200 | 50 100 | 200 
Consumption — kwh, 
186 | 373 746 932 1,864 3,728 1,864 | 3,728 7,457 
dollars 
Ontario — Concluded: 
BEANO UNS: Megat oct cckttacsteasee aa eeessueess eterttecessccats 137 11.41 13.09 36.91 57. 04 65. 43 73.82 114.07 130. 86 
PROEOIUGO! sos, ceetes acco: t coset cer enens Wee ereeauenehance care 7.19 9.51 10.79 36. 02 47.73 54. 10 72.16 95. 66 108. 43 
SIE DU ODS cc hese oe cxteer te te moins ronan ena ree em aneohs 5.53 7.72 9. 40 27.69 38.59 46.99 55.38 77. 18 93. 98 
WERE OTH OO Wc Cs snase casos MRR nad etavevastarnivaractostiiccrestuw 1.57 9.93 10. 93 BW Pa iy ¢ 49.52 54.55 15.55 99. 04 109. 10 

*Welland .... 6. 20 9.06 10.75 31.03 45.30 53. 68 62. 07 90. 59 107.37 
MARCOS OLY rate cges rena nce etecentvsvecutsumepicone increas vas 6.37 9.40 11. 08 31.89 46.98 55. 37 62577 93.96 T10575 
WOOUS COCR ep ascstavetrexa trans sonnet eeremuarenrecumse 6.05 8.74 10. 41 30. 21 43.63 52. 05 60. 39 87. 24 104. 01 

Manitoba: 
Brandon .... 6.94 8.62 11. 98 34.60 42.98 59. 76 69. 43 86. 20 119. 76 
DOU PB ES Piece ccavanssdusccatbeecco easy vcovveposas acento 6.94 8.62 11. 98 34. 60 42. 98 59. 76 69. 43 86.20 119.76 
IVE CDE Ww. occieis cas csuantobeevaieacctacscvacubievncural ieansateie 6.94 8.62 11. 98 34.60 42.98 59. 76 69. 43 86.20 119.76 
Porta re ts Prairie: 2K caevovsuteescngontsoraneevesecns 6.94 8.62 11. 98 34. 60 42. 98 59. 76 69. 43 86. 20 119. 76 
Bites BODITACE Pare. croxeaen beach avarenctoeeasamear ceeds 5. 58 9.79 15. 33 27.96 48.93 16.62 55.92 97.07 146.91 
SN EEE Gee ie eo et cect a LO ceere tases Ae coy cena i Util 9. 58 13.31 Stogt 45.60 62.38 71.93 88.70 120. 61 
BUSTA ASM ey sae vaso e cnauaptavoovseterade dees dbtaisyivenviees 9.56 15.49 22. 20 47.87 717.43 110. 98 95.74 154.85 217. 78 
SW ne Oe BP te arctan chess 5. 83 10. 26 16.09 29.22 51.35 80.57 58. 43 101.94 154. 58 
Saskatchewan:'? 
IMQOBCPAWNG orca ccccace sca teas Wasxenacchlian stvatoerenasalninns 6.93 11. 20 16. 09 34. 68 56. 06 80. 49 69. 34 112.10 160.99 
INOIURU IB ALEVOLORG'* so eMe atececscas Podces ae ccanase 7.32 11.88 17.92 39.92 69. 42 104. 13 80. 53 143.47 222. 87 
PIANC EvAUD ET Eat ee, nA este ceand cam arencee 8.06 15. 46 28.85 40. 40 67.55 109. 68 79. 50 123.81 208. 07 

PRE SINAN s ssescccgfeysurssaacpabets sckinsnco-aysacdalvdisaccssstveesie 7.36 12.18 21.78 36.87 58. 06 87.91 1375 116. 12 175. 83 
SASK AU OOM rece cores -cs2-eirare. doccseccviem sranascbeciccseaas 10. 24 16.16 27.69 43.73 59. 18 87.98 72.90 107.55 165.17 
SWI ED CRTC E as fo hacia Bihan betiacacanaiacifitte apaiccasetes Bevel 19. 44 30.80 57.10 93.69 148.13 111.12 180. 41 284. 72 

fear 14. 48 25. 83 60. 47 85. 39 124. 47 95.59 170. 79 248. 96 
Alberta: 

Pe SE EVI et eee see nae ian sreeisnainian tts a cpnaseauceavann se 5.00 6. 28 10. 75 25. 00 Slese 53.74 50. 00 62.74 107. 48 
DEAT NOULET ayeare tra nos tad liye teks attra eparte avout 8. 08 13.67 24. 88 40. 46 68.42 124. 34 80. 92 136. 84 248.71 
PEE (AE OTS ON gaa vovigce sasiad oct acain cauon ay unsseison azn snepsaynoreate 4.73 6. 98 Li 23. 25 33.50 52. 28 46.00 64. 78 99.61 
OEE MCL OO oarive can aces aentdacuos paneraasncuneenzenate 10.87 17.73 28.05 43. 06 68. 23 118.56 105. 73 156. 06 256.74 
LS 1 ha Co aa Se nahn Aes tan A SR Ser EEE 7.83 12623 20.61 29.30 46.38 719.93 52. 01 85. 56 152. 68 
| TSo DEEN CCM & £2) OUMERARO pe PRT nee er dn ea eee 7.79 10.60 14. 96 38. 98 52. 96 74.78 17.96 105. 92 149.57 

British Columbia: 
(SPENT EE (00) le sens nik eles th nee ee ae nA ea oe DR 9.53 15. 43 PAT ie yf 33. 03 62. 39 102. 96 100. 23 124.70 144. 27 
PS OND LOOPS neta o cus cesncnneuasaraimuaceceotaoun suneascrseizentas 9.08 12. 18 15.33 44.42 59. 28 74.25 88. 83 118.57 148.50 
Nanaimo 9.08 12. 18 15.33 44.42 59. 28 74. 25 88.83 118.57 148.50 
12, KET 0) 6 Si sete Rep VRE tie Es euckdl OEE 6.84 12.40 18.61 27.27 47.57 78.59 44. 04 88.07 158.90 
ING WW CSUMIISURT. cui cconstsrnaunerocutocrtacltermosewwvads 9.77 17. 86 28.63 26.91 53. 82 107.65 53. 82 107. 65 180.51 
ROLE) VANCOUVER. Joc. \i-sadtvadiondahesenssntersnrssarals 9.77 17. 86 28. 63 26. 91 53. 82 107. 65 53.82 107.65 180. 51 
PPERICOMUD ORG cge.ciassensevovsresesavvconkeree rane tsencsatots 13.97 18.33 24.35 68. 88 89. 02 118.57 137.76 178. 04 237. 14 
arate Be 4.46 7.18 12.25 19.69 22. 80 40. 43 39. 38 40. 43 15.67 
Vancouver Toe 14. 52 23.91 26.91 53. 82 107.65 53.82 107.65 180.51 
VBC LOR LG tetas te aca: teo soon tc nae reian earto tee os tS ohgace ee On, 17. 86 28.63 34.00 60. 91 114. 73 | 53.82 107.65 215. 32 


1 Power used in manufacturing exempt from sales tax of 5 p.c. 

? A rebate on power generated wholly or in part by coal produced in 
Nova Scotia was reportedfor New Glasgow, where a Federal Coal 
subvention of ¥% cent per kwh. became effective on September 1, 1958. 
This is applicable to power consumers who are engaged in manufac- 
turing, converting and processing goods or products from raw or other 
materials. 

3 Bills include provincial tax of 2 p.c. 

‘ Bills include municipal tax of 2 p.c. 

5 Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 

© Bills include special tax of 2 p.c. for educational purposes. 


7 Bills include municipal tax of 25 cents. 

§ Minimum bill. 

° Bills include municipal tax of 1 p.c. 

10 Bills include municipal tax of 5 p.c. 

11 Bills include provincial education and hospital tax of 3 p.c. Power 
used in manufacturing and heating is exempt. 

12 Bills include surcharge of 5 p.c. 

18 Bills include surcharge of 10 p.c. 

4 Bills include provincial tax of 5 p.c. 


* Municipalities in which changes in bills occurred during the year. 
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ELECTRICITY BILLS 
FOR DOMESTIC COMMERCIAL AND 
SMALL POWER SERVICE 


Examples of the Application of Rates 


1962 


This report is based on rate tables supplied by 
the principal power companies and distributing sys- 
tems in the country. It consists of the cost of de- 
finite quantities of electricity for specific uses and 
an annual index of electricity bills for domestic 
service. The monthly bills are computed to show 
the actual cost to consumers in the 131 municipal- 
ities covered by the report when selected quantities 
are used for specific purposes. The cost to the 
consumers includes not only the amounts accruing 
to the distributor, but also all federal, provincial 
and municipal taxes on such purchases. Discounts 
for prompt payment have been deducted from gross 
bills wherever granted. 


Monthly bills cannot be used to obtain the 
average cost of electricity consumed in any one 
municipality or to compare municipalities as to cost 
of electricity, except in a very general way. The 
unit cost or cost per kilowatt hour of electric energy 
normally varies according to the nature of the use 
and the magnitude of the consumption; and, because 
these factors vary so greatly as between types of 
user and between municipalities, an average cost 
for all electricity consumed in any municipality is 
of little value unless the nature of the uses and 
amount of consumption for each use is known. Fur- 
ther, industrial power costs vary as to whether the 
power used is primary or secondary (off-peak or 
interruptible power taken when available). Other 
important factors in determining costs of electricity 
are the relationship between the capacity of a 
system to produce and distribute electricity and 
the total consumption, and between the average 
rate of consumption per day and at different times 
of the day, and during the year. Because of the 
difficulty of giving proper weight to these many 
factors, the Bureau of Statistics has not attempted 


to show average costs or to compare costs between 
municipalities. For these purposes the report should 
be used with the utmost caution. 


Any attempt to determine which municipality in 
Canada enjoys the lowest cost of electricity might 
be difficult for reasons mentioned above. From the 
selected list of municipalities, which comprise this 
report, those having the lowest bills for selected 
quantities and uses are shown in the following ta- 
bles. 


While the domestic service bills will probably 
show the average for most municipalities, it is 
probable that with larger loads and consumptions 
for commercial use and for power, other municipal- 
ities would have smaller bills. The fact that no one 
municipality had the smallest bill for all types of 
consumption inthe three classes of service indi- 
cates that caution should be exercised when making 
comparisons as between municipalities. 


There is a possibility that some municipalities 
from which bills have not been collected may have 
as low or lower bills than those shown in the tables 
below, and consequently there is no certainty that 
these bills are the lowest of any municipality in 
Canada. Of the towns and cities shown, Jonquiére 
operates its own municipal hydro-electric plant and 
distribution system. Sault Ste. Marie operates its 
own municipal distribution system, buying power 
from a commercial hydro-electric plant. Belleville, 
Kingston, Ottawa, Niagara Falls, Midland, Windsor 
and Westmount own and operate their own municipal 
distribution systems, buying power from the provin- 
cial hydro-electric systems. Commercial hydro- 
electric systems serve Cornwall, Ont. and Trail, 
Bec. 


Lowest Monthly Bills for Domestic Service, 1962 


Monthly consumption— kwh. 


Municipality 
100 ‘ 180 | 300 500 | 700 1,000 
dollars 
Belleville .Onts is.ccsteecetinu tec ies saces eee Hae oe eas Ar 
Midland Ont t.caetettrt tect cciis. cs 5 oe es 1,21 1.86 2.74 Hick eos aets 
Ottawa Onbey ses sssccuecsbesuses<vikvennins -posvanse arele ae 3.92 4.82 Galil 


ae a 


Lowest Monthly Bills for Commercial Service, 1962 


—_————_— SS -_- es aoaaDa0»&—$»_0»>< 


Billed load 
2 kw. | 10 kw. [ 50 kw. 
Hours use © 
Municipality : i 
100 [ 200 300 100 | 200 300 L 100 [ 200 i. 300 
i Monthly consumption — kwh. 
[ 200 i 400 600 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 
dollars — 
Midlands Ont... eee 220% 2.97 Si fe 18.00 | 25. 20 126. 00 
Oshawa Ont s seis eoccessorunaseetessec sess .69 ee re 234 ote 
Porte williameeOnta saecemetere eer eeeree 25.20 | 28.80 ... | 126.00 |144. 00 
HIGMONCON PAL tE were eee ee eee 87. 74 Sei 


Lowest Monthly Bills for Small Power Service 1962 


Billed load 


5 kw. 50 kw. | 100 kw 
Hours use 
Municipality =f ES ee ae es 
100 | 200 | 300 100 200 300 [ 100 | 200 | 300 


MidlandeOntiven. .cc.ccs tered eee 


8. & 10. 35 


11.83 


: 103.50 |118.35 Ane ... |236. 70 
‘ cee Pee 5s 99.70 | 194. 20 sts 
| ab 


Domestic services include delivery of electric- 
ity to private residences for lighting, refrigeration, 
cooking, water heating and the operation of various 
electrical appliances. Commercial service includes 
delivery of electricity to stores, offices, factories, 
etc., mainly for lighting purposes. Outdoor sign 
lighting is generally in a separate category and 
the rates are different from those for commercial 
services. Street lighting is also in a separate class. 
Power service includes the delivery of electricity 
for the operation of electric motors, 


The purpose of this presentation is to provide 
data for comparative purposes on the cost of electric 
services in Canada. Because of the various methods 
of computing costs, it was necessary to select 
some arbitrary conditions, especially for the fixed 
charges, and use the same basic conditions in 
each municipality. In the large majority of muni- 
cipalities the use of these arbitrary conditions was 
not necessary, the rates containing a fixed charge 
and a block rate for all consumptions irrespective 
of appliances. 


The 1962 bills have been calculated for greater 
consumptions than were used in the 1961 publica- 


tion. This change was made to present bills for a 
more realistic range of consumption. 


Consumptions of 700 and 1,000 kilowatt hours 
include electricity used for water heating. Except 
where the entire water heater load was on a flat 
rate basis, metered rates were used in working out 
these bills. For a few municipalities, where all 
water heating is on a flat rate basis, an arbitrary 
division was made between water heating and the 
metered services. A 700 kwh. consumption was 
divided to include a metered consumption of 350 
kwh. plus an assumed 350 kwh. consumed by a 
1,000 watt heater. A consumption of 1,000 kwh. was 
divided between 490 kwh. metered and 510 kwh. 
consumption assumed for a heater of 1,000 watts. 
In previous publications, 1,000 kwh. was divided 
between 400 kwh. metered and 600 kwh. in a 1,000 
watt heater. However, recent tests which have been 
made by some companies indicated that this divi- 
sion is unrealistic. To show the effect of flat rate 
water heaters, a bill for 1,000 kwh. including a 
water heater of 1,000 watts has been shown for all 
municipalities where such heaters are in general 
use, 


r= 


The consumption for cooking varies greatly 
even between customers in the same municipality 
and, where the unit costs vary in different muni- 
cipalities, the consumption for cooking tends to 
vary inversely with unit costs. Consequently a 
cooking consumption which may be fairly repre- 
sentative for the majority of consumers in one 
municipality may be too large or too small for those 
in another municipality. This is also true of water 
heaters and other appliances, the consumption being 
governed largely by the unit price. Where service 
charges are based on two-wire or three-wire service, 
the higher charge was used only in calculating the 
bills for 300, 500, 700 and 1,000 kilowatt hours. 


There was no change in the provincial index 
for domestic service in Newfoundland, Prince 
Edward Island, Nova Scotia, Manitoba or Alberta 
in 1962. 


The decrease inthe index inthe New Brunswick 
from 102.0 to 101.8 was accounted for by Sussex 
where the monthly bill for 180 kwh. (used in the 
index) dropped from $7.04 to $6.60. 


A lower domestic rate in Megantic in 1962 
coupled with lower rates in Sherbrooke which 
became effective in 1960 caused the Quebec index 
to drop from 101.4 to 101.2. 


Domestic rates were changed in eleven muni- 
cipalities in Ontario. The overall effect of these 
changes was a decline in the index from 131.9 
to 130.9. 


The increase in the Saskatchewan index was 
entirely accounted for by the 5 per cent provincial 
education and hospital tax which was raised from 
the 1961 rate of 3 per cent. 


Lower rates became effective in seven British 
Columbia municipalities and the provincial index 
fell from 143.5 to 128.2. 


The index for Canada dropped to 116.6 from 
118.5 in 1961. This is the first decline in the 
index since 1957. 


Changes in commercial rates in various muni- 
cipalities in New Brunswick were mainly the 
result of the New Brunswick Electric Power Com- 
mission rate schedule being used to calculate the 
bills. In several municipalities there are two sets 
of rates in effect. One is the standard New Bruns- 
wick Electric Power Commission rate and the 
other is the rate which was set by the utility which 
served the municipality prior to its acquisition by 
the New Brunswick Flectric Power Commission. 
The lower of the two sets of rates applies to 
customers at the time of acquisition. However, 
only the New Brunswick Electric Power Commis- 
sion rates are used in billing new customers. 


The only commercial bills changed in Quebec 
were at Megantic where bills dropped by about 
10 per cent. 


In Ontario, commercial rates were increased 
in Brockville, Kingston, Port Arthur and Sault Ste 
Marie while reductions became effective in Hamilton, 
Kitchener and Peterborough. 


There were no changes in commercial rates in 
the western provinces in 1962. 


Power bills decreased 10 per cent in Megantic 
in 1962. The only other municipalities to show 
changes in power bills were in Ontario. Rates 
were reduced in Hamilton and Kitchener while in 
Brockville, Kingston and Peterborough rates de- 
creased for the smaller energy consumptions but 
increased slightly for power customers with high 
energy consumptions, 


Annual Index! of Electricity Bills for Domestic Service, by Province, 1951-62 
(1949 = 100) 


Province 


Newfoundland................ 100.0 |100.0 /100.0 {100.0 {100.0 
Prince Edward Island |109.0 |109.0 |109.0 |109.0 |105.4 


INOVa Scotia. sie. cneee: 114.3 |114.8 |114.8 |114.8 /|114.8 
New Brunswick ............. 103.4 |103.4 |103.4 | 103.4 |103.4 
Quebec: Sioks wisicdecens 100.4 |100.4 |100.2 |100.9 /|101.0 
ONE ATL OM oars cos cscteaneensdiey TI550) 5) Missoni stecr tsi. 6 lol. 
Manitobas:...; -sieiest-22 99.3 | 99.3 | 99.2 | 99.2 

Saskatchewan .............. 101.0 |100.7 {100.7 |100.7 

PUD OCTUA, ee atelier cees 100.0 |105.4 {105.4 |105.4 |105.4 
British Columbia .......... 1556 M276 |i2te6) | 130.2) |130.2 


100.0 |100.0 {100.0 |100.0 {102.3 


105.4 |105.4 | 103.4 /103.4 
114.8 [114.3 |121.5 |121.6 /123.0 |126.97|126.9 


103.6 |103.6 |103.6 |102.4 {102.4 |102.0 |101.8 
101.0 |100.8 |101.4 |101.4 |101.4 /101.4 |101.2 
130.8 |130.1 |129.9 | 130.3 pac 

99.1 | 98.4 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 


96.5 | 96.5 | 96.1 | 95.7 | 95.7 | 97.7 | 99.4 
106.9 |106.9 |109.6 |109.6 
130.3 |143.5 |143.5 |143.5 


117.6 |117.8 |118.5 |116.6 


1 Based on electricity rates in effect December 31 each year. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1962- 


Lighting, etc., refrigeration, 


Lighting Lighting, Lighting, cooking and water heating 
and small etc., re- 
Number of small appliances, frigera- Using 
cones eee appli- and tion and Materedvates flat rate 
Province and oe mee Minimum | ances | refrigeration cooking ene 
municipality aa’ at's | sampeion| Denes ak cole 
ee eee Monthly consumption in kilowatt-hours 
60 100 180 i 300 | 500 700 sa 1,000 ‘| 1.0008 
i kwh. T dollars 
Newfoundland:? 
SG. MONNE Siacs.ncousconstesrapiiceucasncnanes os 14,988 440 1.06 2.25 sel2 4.82 6.46 8.56 10.66 13.81 - 
Prince Edward Island: 
Charlottetown.... 5,541 193 2.00 3.20 | 4.40 | 6.80 9.40 13.40 17.40 23.40 - 
DUMIMETSIGG iijeresccncersscsievssensvessaecncacs 2,280 162 2.00 3.80 5.00 7.40 10.50 14.50 18.50 24.50 - 
Nova Scotia: 
AMAR O ret yp sevscsne sere cseerece Petereereeee 2,892 289 1.50 Be03 4.65 6.26 9.04 12.84 16.64 22.34 18.65 
Bridge Water veicscsccssenenccavsrs secretes eee 2,075 334 1.25 1.95 ZelD 4.35 6.25 8.25 10.25 13525 - 
Glace Bay, sues iwissteconee enn 5,277 199 1.50 2256 3.60 5.68" 8.00 10.60 13.20 Lik - 
Halifax — Dartmouth... 47,6085 405 2.00 oath 3.85 6.13 8.40 10.80 13..,.20 16.80 - 
NeW GIGS ZOW sisesssttersocsvareescsesencaavars 9,012 216 1.50 2.07 2.95 4.71 7.35 10.75 14.15 19.25 - 
New Waterford: acter eerie: Pld 202 183 OA GES | Gath 8.48 12.66" | 14.23 18.93" - 
PICEOU vic dees ceusvenctsscksveuveenenen sosenietes 1,089 192 1.00 1.80 | 2.60 | 4.20 6.60 10.60 14.60 20.60 - 
Spring Hl se ee ccess estes, cece swaoavestaces 2,603 153 2.00 See) 4.65 6.26 8.54 12.84 16.64 22.34 - 
SY ADCY, Seisscctvacsvespeeanes'catecshactxesnnapeuee 7,430 328 1.33 2.67 Sens 5.86 8.48 12.66" 14,23 | 18.937 - 
SERUTO esr ceccpetewccscsescs avdcuanedicaadstecmaetnas 5,129 335 1.00 2.25 2.85 4.05 6.30 9.30 12.30 16.80 - 
Windsor .... 5,934 206 2.00 Pally || Bisteyie "|| Gea 7.90 10.80°| 13.20 16.80* - 
Yarmouth 7,431 151 1.00 3.10) e370 4/90 6.707 10.00 13.00 17.50 - 
New Brunswick: 
BA PHUE SUE cre ccsce votes ncitvet oousntestpectian ash 2,671 268 1.00 2.60: \-3. 30" | 45,70 6.80 10.30 13.80 | 19.05 - 
CAmMpPeS LION cossceccescrcnancevavestvancarteess: Lan 316 ho 3.00 | 3.80 5.40 7.80 11.80 15.80 | 21.80 - 
OBEN, ss iscccva aussi vevdanctaketencisosemone 1,650 270 1.50 3.60 4.80 6.60 9.00 12.80 16.40 20.90 - 
HGS COM ie vecacsescrsseraseeaveamenseeeee 2,705 356 1.00 Dake 4.55 6.00 7.80 10.80 13.80 18.30 - 
Prederictoncerescciseauamereyaserenens AW ey 324 1.00 2.30 3430) (55530 8.05 12.05 16.05 22.05 - 
Moncton... sexe 14,544 289 Hat) 2.96 3.90 | 5.78 8.25 12.25 15.85 20.90" - 
Saint: JOM cscs ceesercucuessvenreveomente ves 14,255 207 54 1.89 2.61 4.05 6.21 9.81 13.41 18.81 - 
Sts SUC DRO meeiicccasraattinecstecosucecseetriize 1,766 PAP) 1.50 3.60 | 4.80 6.60 9.00 12.80 16.40 20.90 - 
DACKVI0 so atccustcreeeyeersrtesth en ssnan 1,759 234 1.50 Sod 4.65 6.26 9.00° 12.80" 16.40 20.90" 18.65 
PUGS OR iiigeensct ns soda erin ovanccaererctrs asvea venues 820 236 2.00 3.20 4.48 6.60 9.00° 12.80° 16.40 20.90° - 
WOOdStOC Ki ics: sarserccpaccesaerivesveanees 1,463 369 1.00 3.45 4.70 | 6.30 3.70 11.70 14.70 19.20 - 
Quebec:* 
NGUONV AIG: tanita centres 908 460 Bal 2212) 2586, || 4.165 5.51* tole 9.60 12.65* - 
Cap-de-la-Madeleine®® .... Se 6,130 457 1.05 1.84 | 2.47 | 3.73 5.10 7.20 9.30 12.87 - 
CHicoitimisse-s. a cecsie.cse eee 6,125 774 .79 1,84 2.16 2.79 3.73 ere | 6. 88 9.24 - 
CWORtICOOK™ Orr rackecce sneer taut cctrers 2,115 197 1.05 2,29 | 3.24 | 4,50 6.39 9.54 12.69 17.52 ~ 
COOK SHITE ute ecsaiyose-sexesesctteneetenessntiee 373 414 92 2.45 3.06 | 4.29 5.61 7.65 9.69 12575 - 
Parma ia eo. Meal oiccscferasee a cpesrveeciocee 1,733 416 m te 2.20 2.81 4.03 5.36 7.40 9.45 12.50 = 
Granbye Cr reicas eee ete ae 7,809 462 .80 2.00 2.63 3.90 5.20. 7.35 9.45 12.60 - 
HULL hed cee hetero ties 14,288 647 Airtel LS O Re ea. DL 3.15. 4.07 4.99 6.36 - 
DONS OT Se cence esa dances soee 4,161 242 L105 2.528 | 8.55) || -o609 herhh iy Yat 14.52 19.62 ss 
JOnqQuiOres 787A sin crete iesadeassce sate 6,036 708 1.05 1,94 2.52 3.83 4.94 6.51 8.09 11.18 - 
La Tuque .. 2.929 512 1.02 1,90 2.55 | 3.86 Baad hee 9,28 RU ds) - 
TO VAG Sh re cite Me nanecyeetee Aric skteee 3,316 512 - 63 WEE PRS S|] ee Be 4,32 6.03 Me tat 10.35 - 
SMecantic Ss. neenre Sy eicectwtenc 1,924 207 1.58 3.54 4.48 | 6.37 8.07 10.91 13,74 18.00 - 
Montego serra crqeeeoises wrist aertns 523,118 383 . 64 1.59 | 2.14 | 3.24 4.37 6.06 7.76 10.30 - 
IN OFQNG Ste ore odes scecdacsrosesens Secedeceest aes 2,700 583 airtel 1.53 2.35 Blea by 4.19 5.82 7.45 9.90 - 
QUCHEC: tat pert ay cteantereitss arate 43,283 435 63 eS OM eels: \eoeto 4.32 6.02 Wet 10.35 - 
RR AMOUB Kit? Scetie se. cpa on. ce 4,049 351 132 3.47 4.73 ees) 8.93 1103 13233 16.28 - 
Riviére-du-Loup®®...........ccceccsees coe 2,956 317 1.05 3.47 | 4,52 6.62 8.19 10.29 12.39 15.54 = 
ROWYN WSs waagece arene cvsectssdar ods evassectasteeats 3,952 573 77 1.53 2.35 ee by 4.19 5.82 7.45 9.90 - 
2,100 255 1.05 Poth) Meno tl tice 7.03 9.52 12.01 15.75 - 


See footnotes page 9. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1962 — Continued 


Lighting, etc., refrigeration, 


Lighting Lighting, Lighting, cooking and water heating 
and small etc., re- t 
Saco Average small appliances frigera- Using 
. service. | Monthly | 44 nium appli- ; _and . on ides flat rate 
Province and ae I ances refrigeration cooking water 
municipality teak sumption| "et bill | heater 
December 1962 rb: = 
31, 1962 Monthly consumption in kilowatt-hours 
jae 
60 100 180 300 500 700 1,000 1,000? 
kwh, dollars 
Quebec — Concluded: 
St. Hyacinthe®® 0.0... Suantiaonnsaaceuatltun 5,459 407 1.03 2.21 2.83 4.07 5.40 7.46 9.52 12.61 - 
St. Jerome ss sc accccce eaNavactes soenececenee ae 6,267 403 79 1.78 2.34 3.48 4.61 6.31 8.01 10. 56 - 
Ste PORN 97? (ccd ccecosaccntesayectuesevaccdusises 6, 364 523 ao 1.98 2.61 3. 86 o520 Te 28 9.36 12.48 - 
Shawinigan ..... 7,510 424 1.02 BA 62) 2.40 3.63 4.95 6.99 9.03 12.50 - 
PHETHLGOK EO 7 Oe seca ctecessddivouncecaie 17,369 272 74 2.27 3.15 4.90 6.97 10.24 13.49 18.39 - 
So) 2) CE at a ae epeatasnes ens akeuted 4,011 384 1.05 1.96 2.63 3.97 5.36 7.46 9.56 Pe 3 - 
Thetford Mines*’® 5,134 424 1.05 1. 96 2.63 3.97 5. 36 7.46 9.56 T3613; = 
Trois-Riviéres*® .. 13,735 432 1.05 1.84 2.47 3.73 5.10 7.20 9.30 12.87 - 
Val d’Or sie. Weveoscees ecacesssesssec erecoseduaes x 2,441 620 alt 1.53 2.35 3.17 4.19 5.82 7.45 9.90 - 
Valleyfield ....... seaveta Nis edesvexenessnageoeen 6, 854 537 1.02 1.79 2.40 3.63 4.95 6.99 9.03 12.50 - 
Westmount®’® oo... eduu Guvocvntenancent ase 8,516 7134 63 1.58 2.13 3.22 4.33 6.01 7.70 10.21 - 
Ontario: 
AlOxANGe cc. ciccccssscsesece a MR 895 405 1.00 1.19 1.62 2543n) (3.5650 |e 4.81 6.07 8.64 - 
Barrie ..... 2 Reads ; 6, 707 568 sin 1.30 1.66 2.38 | 3.46 | 5. 26 7.06 9.76 S277 
Belleville ............00. ea penaskanastaassuesscade 8,861 571 1.06 16/00" SL wo 2eOTe! Selb a er4. 95 6.75 9.45 8.01 
Brantford ...scsssssssseee Cee 15,476 448 .75 1.19] 1.62] 2.48] 3.78 | 5.94] 8.10 | 11.34 9.11 
MBLOCK VALS: <, cccctcccssces sites ine casensassminnes 5, 743 475 1.30 1.43 1.94 2.94 4.19 5.63 7.02 9.90 8.97 
Cia Mere, oso as connensnsddnantaGoentorentivenes 8,325 249 1.00 2.05 2.56 3.56 5. 08 7.60 10.12 13.90 | Mish 
Cornwall ...... ead 10,165 580 eo 1.78 2.18 2007 4.16 6.14 8.12 11.09 | 9.64 
Mort William «.:..ccoscss ieeara waves svmunmaee = 12,471 680 Ph, 1.08 | 1.37 1.94 2.81 4.25 5.69 1.85 7.24 
Gat cs26a sentir etananenes RA eee iaaeiiees Sane 479 75 fe 62nhe e202 2.81 4.00 5. 98 7.96 10. 93 9.08 
GOdorieh’ We. cctetccsoucttesvecseneinesven Meuse 2,259 457 1.00 1.48 2.02 3.10 4.41 5.85 7.29 LOsxo 9.13 
SCUOL DG eacteascntessueterorasesence maaweceweni Race. 12,818 453 1.50 L078 2.43 3.73 5.31 fre! 8.91 11.84 9.84 
SH AMITICON” -occxsescvsceuss eeacaibaetarveacenened ine 73,247 444 alo 1.40 1.76 2.48 3.56 5.36 7.16 9.86 8.48 
Kenora ......000 eaabeveasvares Reasuoucusie nasepeavoss 3,445 662 -90 1.48 2.02 3.10 4.41 5.85 7.29 10.35 8.70 
PICINSSCON Keccetesess AUR 2 ESR EEE 8 Ee, 13,941 591 1.00 1.09 1.49 2.28 3.42 Sioe 7.02 9.72 8.55 
*Kirkland Lake. 5,080 396 1325 IP w fe 2.43 3.73 o.S5 %. 33 9.31 12. 28 10.59 
*KICC RENCE ca. cecsoxecssecavecsvenes ceeetteoccs i) 23,703 531 1517 1.29 1,97 2.70 4.01 5.99 7.97 10.94 9.01 
PANASAY. . Fevestactuns cocnettonseacscstecentbovard 3,410 481 1.00 1,29 1 2.69 3.87 5.31 G2 75: 9.58 8.93 
London... 50,102 387 1.25 48a 2.02 3.10 4.50 6.30 8.10 10.30 10.79 
Midland) cee ..creses sdhsunabareped itansed Or am, 2,726 531 1.00 1.00 1.21 1.86 2.74 4.00 5. 26 7.83 7.06 
NCW LOTORtO ccccscccecsccssccesson peavacceuae 4,005 427 ato 1.41 1.84 2.70 4.00 6.16 8.32 11.56 9.56 
*Niagara Falls ............. prdevossaneuasicabone 6,173 377 1.75 large) ey at 3.22 4.41 5.67 6.93 8.82 — 
INOFth BAY) crosesscoeens saasuespavaste aunsanniaebes 6,570 528 1.00 1,35 1.78 2.65 3.94 6.10 8.26 ELS50 9.77 
Orillia ... 4,698 501 Wis) 1.24 1.57 2.21 3.19 4.81 6.43 8.86 — 
OSHAWA. \cccscscescecnenssse eaeneearentaskaameacees 20,507 539 sae 1.09 1.48 2.28 3.28 4.54 5.80 8.37 7.63 
Ottawa ..... sedasesbaceasaedad Praenacesiaugionsmechiier 81,251 658 75 1.67 2.03 2.48 3.02 3. 92 4.82 GuLT - 
Owen Sound ........cceceseess meneeaee peatare ass 5, 782 513 1.00 1.30 1.69 2.48 3.67 5.65 eos 10.60 8.97 
PPOMDTORC crracscosccassvesvaersrerss Ssunsvaneemmene 5,028 578 Piet fe 1.78 2.36 Sa0L 5.247 8,42 TORS || Slap 10.94 
*Peterborough... puneeveserase 13, 453 563 2.12 2. ae 2.61 3.41 4.59 6.57 8.55 11.52 9.35 
POPP ATCHUM ecrsctstecscrctssesces Sepeee anaes 12,529 613 75 1.08 1.37 1.94 2.81 4.25 5.69 7.85 - 
St. Catharines '::......ccccsecescocses Geanasausee 26,196 433 -90 1.46 2.00 3.08 4.70 7.40 10.10 14.15 10.62 
*St. Thomas 8,021 407 1.00 1.58 2.16 3.31 4.90 7.24 8.78 11.75 10.57 
SSATIIG v.ccomeenceesseatecscneesreres Shienananear wien 14,539 348 75 1.48 2.02 3.10 4.45 6.07 7.69 10.80 9.95 
PRaUItiSle SMATIC. cocccsccaccosceccsscsenccseots 11,578 618 1.00 1.95 2.34 3.14 4.32 6.30 8.28 ba - 
SMILEY PAIS hescesccsscstesesdceeeses eeestensteaha 3,440 442 15 1.40 1.76 2.48 3.56 5. 36 T.16 9.86 8.77 
Strantford ....... nvuasoassepuasanatiesdenmaunenss nee 6,302 512 15 1.57 2.00 2.86 4.16 6.32 8.48 1372 pt 
Sudbury .... 23,849 507 1.00 1.40 1.84 2.70 4.00 6.16 8.32 11.56 9.38 
PEUMATULNLS creams cessctser sonoesceseeteasencestecraner 8,528 430 1225 1.68 2.29 3.52 5. 08 7.06 9.04 12.01 10.32 
FEOVONUEO' cn cecsceansccescessevesnescansianseseecasees 177,672 442 75 1.08 1.59 2.60 4.11 6.63 9.10 12.93 10.44 
Trenton .... canevens 3,919 450 1.00 1.39 1.62 2.48 3.56 4.82 6.08 8.64 7.81 
Waterloorie Sars ieee caevas 6,336 576 015 1.40 1.80 2.59 3.78 5. 76 7.74 10.71 8.20 
WCLLATIC toe canccssssscesedreresesssotaeeasasnreravese 10,193 277 1.550 1.587 2216 3.31 4.73 6.35 1.97 10.40 9.95 


See footnotes page 9. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1962 — Concluded 


Lighting, etc., refrigeration, 
Lighting cooking and water heating 


' cree, Pope ne 
an sma etc., re- 
domestic. | Average ah cence | eae ee Allert 
Province and Be Me monthly | Minimum | ances refrigeration cooking Metered rates water 
municipality spose < aL 7 net bill | heater 
December 1962 ee atte 
31, 1962 Monthly consumption in kilowatt-hours 
60 100 180 300 500 ] 700 1,000 1,000! 
kwh. dollars y ; 
Ontario— Concluded: 
Windsor? eeeerccc: cece sees 34,654 272 ole aes HS) 1.62 2.48 Satis) 4,82 6.08 8.64 8.35 
Woodstock?° 6,736 513 1.00 1.48 2.02 3.10 4.45 6.07 7.69 10.80 8.97 
Manitoba: ; 
Brandon uO 480 1.00 2.84 3.56 4.72 5.80 7.60 9.41 12.10 11.26 
Dauphin PROM 627 1.0¢ Succ 4.05 5.22 6.30 8.10 9.90 12.60 11.76 
INGO DAWA: iissicAs cccaasevaveveetorecaenceterses 1,004 415 1.00 3.78 4.50 5.67 6.75 8.55 10.35 13.05 SPA 
Portagevia’ Prairie ce ccsscsecctsont 3,188 527 1.00 2.88 3.60 4.77 5.85 7.65 9.45 Ana Us) Bias! 
BE s BODUACE Feu ivecss aneeeereerevsheredeenss 9,931 469 a0 1.80 PAs: 2.88 3.96 5.76 6.8135 8.0735 8.07 
Selkirk..... 2,082 590 1.00 2.52 3.24 4.32 5.40 7.20 9.00 11.70 10572 
EP MA a resin as tivasniiereskdiainon inte 1,182 338 1.00 BieH! 4.95 6.84 9.00 12.60 16,20 21.60 - 
Winnipeg 29 icon sh ctranas canceusepes Betas cone | 75,034 577 252 1.64 2.22 2.96 4.07 5.92 7.0048 8.2943 | 8.29 
| 
Saskatchewan:'§ | 
MOOSE SAW s arecccassaxerescetesstaseteeeete 9,358 297 98 2.62 4.09 5.96 6.69 9.35 12.00 16.02 13.14. 
PNOrth BatelefOrda’...vcdssvenvansscecevers 3,023 244 1.65 3.39 4.27 8.68 8.68 b Bur iri 14.85 19.49 - 
*Prince Albert” ... | 6,159 256 1.55 3.12 4.00 Bate 8.39 11.39 14,39 18.90 = 
PRD ATE secrete hate vik ccescnvnetverwswaniocaaodinte 31,142 324 2.05 2.52 4.20 5.46 T35 10.50 13.65 18.37 - 
SS AGL OUOOU ese tades ere seotevesevevanetessittncror 30, 866 247 1.00 3.19 3.99 5.58 ets 10.72 13.71 18,21 - 
SS WILGMC UE Glitter a:csacots eaten cvivarceste se 3,591 235 1,58 3.94 4,99 7,09 10,24 13.39 16,54 21.26 - 
OC WiGy Dutt: osstsnissstccsevatorers+ct.ps steers 1,961 283 stay 3.56 4.48 Bsoo 9.10 12.34 lone 20.42 - 
Alberta: | 
RCO ary Oar iesvuctoncargtest pansiseucer teste | 75,018 284 - 85 1.86 256 3.93 ByaeAs) 7.45 9.65 12.95 - 
Drumheller | 925 270 L325 2.63 3.63 5.08 6.88 9.88 12.88 17.38 14.73 
Edmonton | 69,853 268 1.00 2.00 2.80 4.10° 5.30 7.30 9,30 12530 - 
Blort: MACL COM erssciscscasnpedersnnsarsycretcn? | 657 130 2.50 Sao 4.51 6.79 9.74 14.49 19,24 26.36 - 
TOC DRI 2 cereccseccisspsrrcecvseccacsesaveeneee 9,979 211 1.08 2.93 4.01 5.45 6.65 9.80 14.80 17.67 - 
Medicine Hat 7,493 245 1.00 2.20 2.85 4.05 5.85 8.85 11.85 16.35 - 
British Columbia:? 
*Cranbrook 1,906 350 L505) 3.20 4.36 6.88 8.56 TEaLs 14,33 19.06 - 
*Kamloops | 8,187 382 1,05 2.2L 3.68 5.52 8.30 | 10.19 12.08 16.01 - 
PIN ANA IMO) dere cocctesoeemeatenncesiares eee 13,182 431 T705 eed 3.68 5.02 8.30 10.19 12.08 16.01 - 
IN@IS ON sceeivics tease vesvaboverclvessocasstnents 2,709 457 1.31 2.84 3.68 5.36 6.92 8.39 9.86 12.69 - 
Sew WeStminster ccs csecrcceeae as 9,752 350 1705 Beak 3.68 S00 8.30 10.19 12.08 16.01 - 
*North Vancouver.... 18,169 523 1.05 Zeal 3.68 Bao 8.30 10.19 12.08 16.01 ad 
MTANCE RUPOFG cree cvseectes eet evtors tees 3,199 424 1.05 3.47 4.52 6.51 9.03 13.523 17.43 23.73 18.80 
PLING cosasencoenndate cvepecetees copedre ce steceoses 3,482 636 1,31 1.89 2.65 4.16 5.48 5.8919 6.9079 8.6929 - 
MVANCOUV Ofirctavibascurecsie sacestovestoseeces 108,026 358 1.05 AeA! 3.68 5.52 8.30 10.19 12.08 16.01 - 
PV ACCONIA “sii ans ct scctecscpexeecaeensvecaeetecs 26,135 376 L505: 2.21 3.68 Oeba 8.30 10,19 | 12.08 16.01 - 
e L c 


4 


1 Includes a metered consumption of 490 kwh. for lighting, cooking and 
appliances plus a flat rate water heater of 1,000 watts. 
2 Bills include a provincial sales tax of 5 p.c. 


5 Includes surrounding area. 


‘ Bills include provincial sales tax of 2 p.c. 
5 Bills include municipal sales tax of 2 p.c. 
* Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 
7 Bills include special tax of 2 p.c. for educational purposes. 
® Bills include a municipal tax of 25 cents. 

° Bills include a municipal sales tax of 1 p.c. 
10 Change in bills occurred in 1960 but was not reported in the 1960 or 


1961 publications. 


+1 Computed on metered rate although most of water heater load is on a 


flat rate basis. 


12 Change in bills occurred in 1957 but was not reported in previous 
publications. 


18 Includes flat rate water heater of 1,000 watts. 
14 Bills include municipal tax of 2% p.c. 
18 Bills include provincial education and hospital tax of 5 p.c. 
4¢ Bills include surcharge of 74 p.c. 
17 Bills include surcharge of 5 p.c. 

48 Bills include surcharge of 10 p.c. 
19 With water heater of not less than 1,000 watts in use. 


*Municipalities in which changes in bills occurred in 1962. 


—— 


TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24 -Hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1962 


Billed load 


2 kilowatts | 10 kilowatts | 50 kilowatts 
Province and Hours use 
municipality i 
100 200 | 300 | 100 200 300 100 dh 200 300 
Consumption — kwh, 
200 | 400 600 | ,000 | 2,000 3,000 | 5,000 10,000 15,000 
dollars 
Newfoundland:' 
Rte CONTIG) cesccueserersonsees aguvenesctenevenseseicese® nererrene 8.45 12.65 16.85 42.25 63.25 84.25 195.50 300.50 405. 50 
Prince Edward Island: 
Charlottetown ose eexannaesthes Son seco 8.20 125.20 15.20 46.00 66.00 81.00 230. 00 330. 00 405. 00 
Summerside ....... Mio pcecdesgvekouctatsbocases codkcanyieitecene 10.00 14.00 18.00 55.00 75.00 95. 00 275.00 375.00 475.00 
Nova Scotia: 
Amherst .......c000 Peivacancvucsbenctonttcheosesrsottemren caresses 12.50 20.30 25.90 62.50 101.50 129.50 310.90 450.90 590.90 
ARIPO WALEL coteccstscesesaceesvaastateces essnsasvesacestenaen 6.00 8.00 10.00 35.00 45.00 55.00 175.00 225.00 275.00 
IG VA COBB Pcacescoresccevesscescsccercrevosceabocevsuscececucses 8.20 10.80 13.40 46.00 59.00 72.00 230.00 295.00 360. 00 
Halifax and Dartmouth ..........ccccssscsceceseserecees 10.00 14.00 18.00 50.00 70.00 90. 00 250. 00 350. 00 450. 00 
New Glasgow .......cccscscesseees ‘ 6.40 9.80 13.20 32.00 49,00 66.00 160. 00 245.00 330.00 
BNE WAW APOLLON A eta. ousscaseceutebevencisasonsatescsereasodcs 8.65 16.05 22.74 52.06 74.57 97.09 260.30 372.87 485.45 
PLE LOU Mecssccrtecercacerssss caxeanrrsemsareepabelreeectiesrarevess 8.00 12.00 16.00 40.00 60.00 80. 00 200.00 300. 00 400. 00 
POPP UPG LU este cacaccccbse ctisvencectsearsevncessuuveenorsie terns on 12.50 20.30 25.90 62.50 101.50 129.50 312.50 507.50 647.50 
8.65 16.05 pres 52.06 74.57 97.09 260.30 372.87 485.45 
7.80 11.20 14.60 39.00 56.00 73.00 195. 00 280.00 365. 00 
WindSor ......cce00 etconcavestabevassesedness Peviactsewteaverss 10. 00 14.00 18.00 50.00 70.00 90. 00 250. 00 350.00 450. 00 
PYETMIOULI scavscncsenes>eacncve Wich cvcavecxextersnacenvaassancds 12.00 17. 00 22.00 60.00 85.00 110.00 300. 00 425.00 550. 00 
New Brunswick: 
Bathurst....... Lepnaencnanddvanceitbedcocubeseatassaeetdtsse=psten 6.60 10.10 13.60 26.60 44.10 61.60 126.60 214.10 301.60 
CampbelIton .......cccccossssossecssrsess edusanansedsepe® neuen 12.00 21.00 29.00 45.00 85.00 125.00 205.00 405.00 605. 00 
*CHAtHAM .. .coccucorsesee ny 7.80 13.80 19.80 37.58 51. 08 64.58 187.88 255.38 322.88 
PCLT CICS LOLI cy cocevats seccasaneesosorensscsccacaseairecesasesse & 10.00 17.00 23.00 33.00 53.00 73.00 161.00 261.00 361. 00 
Fredericton ..... Grnrnccvancemperactecechcesvungestoversnsasauxs 9.10 15.10 21.10 41.10 61.10 81.10 161.10 261.10 361.10 
PE NIGMCUOM tr seccsssesesacsateavensrercaetscpeanaces ecanbeateeess tse 7.80 13.80 19.80 37.58 51.08 64.58 187.88 255.38 322.88 
Saint John ......... . 8.82 11.52 14, 22 44.10 57.60 71.10 220.50 288.00 30D. 50) 
*St. Stephen .. 7.80 13.80 19.80 37.58 51.08 64.58 187.88 255.38 322.88 
PFSACKVILIS siccccreessesses pu sasusesscsedtesvscronayestoes) igsaneat 7.80 13.80 19.80 37.58 51.08 64. 58 187. 88 255.38 322. 88 
PISUBSISOX: coccsstotscoreveneress puedvenarepubscpevtsavesboserveseeesé 7.80 13.80 19.80 37.58 51. 08 64.58 187. 88 255.38 322. 88 
*Woodstock ... 7.80 13.80 19.80 37.58 51.08 64.58 187.88 255.38 322.88 
Quebec:* 
EN CLONIN 1 © seeen.sctcasssastbesaseasskashecssanssee 6.73 9.79 10.80 33.66 48.96 54. 06 168.30 244.80 270. 20 
Cap de la Madeleine*)’,, 6.09 9.24 10.29 30.45 46.20 51.45 152.25 231.00 ORG PAS 
Chicoutim iss. ssccssstesasance nassneusncdescanseranneseere 6.14 rabid, 9.29 28.83 36.70 44.57 142. 23 181.60 220. 97 
COB TEC OOK IIE. cnccssnnvastansacsecravaarovensrercacessonssboaes 8.61 12.81 17.01 43.05 64.05 85.05 - - - 
COOK SNITOD css csssssucspsscvnasensscaress apeeteageee seapeesre 7.04 10.10 ib ten) 35.19 50. 49 55.59 175.95 252.45 277.95 
Farnham ......sss00 peneaceccsbaneTraseadalnesssvasephsswussasevse 6.73 9.79 10.81 33. 66 48.96 54. 06 168.30 244.80 270. 30 
Granby‘? .. 6.72 9.87 10. 92 33.60 49.35 54. 60 168. 00 246.75 273.00 
Bude secsses neanees) cere) 4.77 5.69 6.61 23.87 28.46 33.05 119.34 142.30 165. 24 
OMELLC Se 5 or sssetenesstnacsh deabadansistnsarsasesbasheneooP 7.35 12.08 16.80 26.25 49.88 73.50 120.75 238.88 357. 00 
Jonquiéres*>*., capccancassksasspiseaisacersageasonsh 8.67 17.07 25.47 42.27 84.27 126.27 210. 27 420.27 630. 27 
La Tuque...... SAChADRAaBCCEETESORIEEESERE essespuvnsioesaseorests 6.32 9.59 10.61 31.62 47.94 53. 04 158.10 239.70 265. 20 
MUG VIGS2ON Le ccs sacnapucbovarsassassannvssecte 5.62 8.59 9.22 28.09 42.93 46.11 140. 45 214.65 230.55 
SME PANTICI  cssscosecrsue Ppnghanesersuspnnprscabbenseaineey seer 9.41 14.13 16.02 44.19 67.81 TT. 26 218.06 336.19 383.44 
Montreal*?®.......sssesceeeees saevensguensecnseracens rea een 4.37 7.68 10.10 26.50 43.46 48.76 132. 50 217.30 243. 80 
Noranda ... os 5.36 7.40 9.44 21.68 31.88 42.08 103. 28 154. 28 205. 28 
CGD EC 128 te taascasspecsssscenscaseesenssizeconrsricsssscaes eves 5.62 8.59 9.22 28.09 42.93 46.11 140. 45 214.65 230. 55 


See footnotes page 12. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1962 — Continued 


2 kilowatts 


Billed load 


es, 10 kilowatts © 


50 kilowatts 


Hours use 
Province and 
municipality 100 200 300 | 100 200 300 | 100 | 200 rs 300 
Consumption —kwh, 
200 400 600 1,000 2,000 3,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 
ei dollars 
Quebec — Concluded: 
FUUMOUSKIS5 3: Sete tesvcscosteverrectene eeauescece teeth reser 9.24 13.44 15. 54 46.20 67. 20 77.70 231.00 336.00 388.50 
Riviere du Loup*5 9.98 15. 23 Licoo 49.88 76.13 86.63 249. 38 380. 63 433.13 
FROUYVIN1 © Shacesebedoascaaeonsancocersavevecescendeereces ectenevudan 5. 36 7-40 9.44 21.68 31.88 42.08 103. 28 154. 28 205. 28 
Ste-Agathe des MONts4 ......cccsssseeesseseseess 7.02 9.72 10.35 35.07°| 48.62" 51.77 | 175.35'| 243.08°| 258.83 
Sts Hy. acinthers2) x. swcietaeesteedonmm nantes. 6.84 9.93 10. 96 33.21 48.66 53.81 165.05 242.30 268.05 
St. Jerome?’ ........ 5.89 8.83 9.46 29.72 44.42 47.57 148.58 222.08 237.83 
Shand ONS 15 cesencispsse tauvancesveaerteseniaxceatneeeeeesties 6.65 9.77 10.81 33. 28 48.88 54. 08 166.40" 244.40 270. 40 
SHAWN SANG, soc ccsas on chs Somes tech tvescssseveuastieteesves 5.92 8.98 10.00 29.58 44.88 49.98 147.90 224.40 249.90 
SHELDIOOM E229 een casnecee<catcexeaneentcummsmmonccrdaueeece 6.50 13.01 19. 51 32.52 65. 04 97. 56 162. 59 325.17 487.77 
OPS ees tnsucarnis vanes seaucavth ueatenwecseamtiseeatncetaresena 6.51 9.87 10.92 32.55 49.35 54.60 162.75 246.75 273.00 
THELLOLG MIN CSA3®) caccneaservearaavacsevarsmptietseecers 6.51 9.87 10.92 32. 55 49.35 54.60 162.75 246.75 273.00 
TROLS: AVILES e1> = cpecckaseuspascesasseoruustescabeacess 6.09 9.24 10. 29 30.45 46. 20 51.45 152. 25 231.00 257. 25 
NSN COE. veaveuctnnct cus acc vedplacanmuray iritesaemene mamta ss 5. 36 7.40 9.44 21.68 31.88 42.08 103. 28 154. 28 205. 28 
ALLOY TLCL Gi i esicessoscsctecauavetinstassas 0 5.92 8.98 10. 00 29.58 44. 88 49.98 147.90 224.40 249.90 
Westmount*>> 5.11 9.09 13.08 29.15 35. 83 41.08 145. 74 179.13 205. 38 
Ontario: 

PATER ANGELL. fed sesesvessacbetemowacres cic ssractacttrerevens 2.70 4.18 5. 44 25.20 32.40 36.90 126. 00 162.00 184. 50 
IS RITLO epercdactavccderserserecccecasaceccagsess seadahpuacceentecs 4.50 5.94 7. 38 22.50 29.70 36.90 112.50 148.50 184. 50 
SUIS VINIS Ao cuss ahecsceeoudemsvacervoneeasratelameataeauene 2. 25 4.05 5. 85 20. 70 27.90 32.40 103. 50 139.50 162. 00 
ESRI U LONG A crates vancas soveceon esesnsdhcuieens ttsenccecourdovaee 4.14 5.40 6. 66 20. 70 27.00 33.30 103. 50 135. 00 166. 50 
BES PO CHV LUG rr ores pasuscoceseascumte nah esneree maenancerenacehe 4. 86 6.30 71.20 24.30 31.50 36.00 121.50 157. 50 180. 00 
Chatham... 6. 84 9.00 11.16 34. 20 45.00 55. 80 171.00 225. 00 279.00 
Cornwall .. 5.94 7.92 9.90 29. 70 39.60 49.50 148.50" 198.00 247. 50 
BORG. WALLA ict cacveevanecstsecscvaciscecsr evoaveseaeaverente 4. 32 5.04 5. 76 21.60 25. 20 28. 80 108. 00 126. 00 144. 00 
GOLD: cuz assaicssssheaenoners'sonisnconusnsvacoxancaccanasactapeaseave 5. 40 7.20 9.00 27.00 36.00 45.00 135.00 180. 00 225.00 
HOTU o-oo scusanduamei sexpbacnennesinantanstatancancstee 3.37 5.13 6.57 27.00 34. 20 38. 70 135.00 171.00 193. 50 
Guelph ..... 4.05 6.21 8.01 27.90 35.10 39.60 139. 50 175.50 198. 00 
MFT eaatid ll OOD Lae acdeganccessssnveceestncdatesevebaevabvaioctereeern 4.14 5.40 6. 48 20.70 27.00 32. 40 103.50 135.00 162.00 
RONG asics av adoas cas acuwnsiiniieniiiosakersn enneeasetiugs vue 3. 37 5.13 6.57 38.70 45.90 50. 40 193.50 229. 50 252.00 
*Kingston 3.96 5. 58 7.20 19. 80 27.90 36. 00 99. 00 139. 50 180. 00 
HAPRIANIO Tak © tc.y. cc sist alavsosenvacvy vas wuohivesaceeerens 4.05 6.34 8.32 31.50 38. 70 43. 20 157. 50 193.50 216.00 
MT COMOTIOR s éncacieceuy asassnonpineresnachuewsoxunanteroneutenas 2.93 5.00 6.98 25. 20 32.40 36.90 126. 00 162. 00 184. 50 
EAATIG SEY esc stececcecatcosceccreieon stent ccrteicehesteaectoese 2.92 4.59 6.03 24.30 31.50 36. 00 121.50 157.50 180. 00 
THOM COM cee svcasssacescpaasnducvsapteconsensiecaveschevdesecasasne 3.96 5. 40 6.30 24. 30 31.50 36.00 121.50 157. 50 180. 00 
Midland ..... 2.07 2-97 3. 87 18.00 25.20 29.70 90. 00 126. 00 148. 50 
INGW PL OFOMUO tic erece sccaxcrned eevevtemavecasssnlersescecaae 4.68 6.12 7.02 23.40 30.60 35.10 117.00 153.00 175. 50 
Niatearab all Sve. ssccsssceccesvetesaevacucareasesiracseercce 4. 86 6. 30 7.20 24.30 31.50° 36. 00 121.50 157. 50 180. 00 
WNOTth BAY. vecvatevtescvess ssseoveisanesvscvstvorctcrsitectsese 3.60 5.22 6. 84 22.50 30. 60 38. 70 112.50 153.00 193.50 
Orillia 3. 24 4.68 6.12 20.70 27.90 35.10 103. 50 139. 50 175. 50 
Oshawa ... 2.52 3.24 3.69 20. 70 27.90 32.40 103. 50 139. 50 162.00 
Ottawa 3.60 5.04 6. 48 22.50 29.70 34. 20 112.50 148. 50 171.00 
WOT SOUNG  srcrctcosssscsesracotetntesucecrcateraemenvenee 3.60 5.04 6.48 22.50 29.70 36.90 112. 50 148. £0 184. 50 
Pembrokeie.ccrcteecusncvevteteaetencsszescccestesee cone 7.20 11.88 16. 56 25.11 45. 81 66.51 107.91 211.41 314. 91 
*PCVELDOLOU BI reuvcpsncsanusvnasstetsnaaccacceucensoonersosve 4. 86 6. 30 7. 20 24.30 31.50 36.00 121.50 157. 50 180. 00 
*Port Arthur .... 4.50 5.94 6. 84 22.50 29.70 34. 20 112.50 148.50 171.00 
St. Catharines 5.04 7.02 9.00 25. 20 35.10 45.00 126. 00 175. 50 225.00 
se PNOMOAS'D,., tcccesnccncvencsecscsnsesermoserecertectece 5. 04 6.48 7.38 25. 20 32.40 36.90 126.00 162.00 184. 50 
3.37 5. 26 6. 88 28. 80 36.00 40. 50 144. 00 180. 00 202. 50 

4.79 7.49 10.19 23.94 37.44 50.94 119.70 187. 20 254. 70 

4.50 5. 76 7.02 22. 50 28. 80 35.10 112.50 144. 00 175. 00 


See footnotes page 12. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1962 — Concluded 


a eee 


Billed load 
2 kilowatts 10 kilowatts 50 kilowatts 
Province and Eioure. a86 
municipality E 
| 100 200 300 100 200 | 300 100 200 300 
Consumption —kwh, 
200 400 600 1,000 2,000 3,000 ] 5,000 10,000 15,000 
dollars 

Ontario — Concluded: 
Stratford 5, 22 6, 48 7,74 26,10 32, 40 38, 70 130,50 162,00 193,50 
Sudbury bea 7,38 9, 54 26,10 36, 90 47,70 130, 50 184, 50 238, 50 
Timmins ... 3, 82 6, 07 8, 05 34, 20 41, 40 45,90 171, 00 207, 00 229, 50 
Toronto Sok 6,57 7,83 26,55 32, 85 39, 15 132, 75 164, 25 195, 75 
Trenton 4,32 5, 76 6, 66 21, 60 28, 80 33,30 108, 00 144, 00 166, 50 
WAGCRL OGM. crac cssccccvacevtcaredeancnancsecens IS cneauenetnaseracs 4, 86 6, 66 8,46 24,30 33, 30 42,30 PSE IY, 166, 50 211, 50 
Welland 3,60 5,53 7,15 28, 80 36, 00 40,50 144, 00 180, 00 202,50 
Windsor 3, 01 6, 16 1, 24 27, 00 34, 20 38,70 135, 00 171, 00 193,50 
Woodstock? 4, 86 6,30 7, 20 24,30 31,50 36, 00 121, 50 157, 50 180, 00 

Manitoba: 
PSESNICONY Aicacecstthseossencce Mpnttanisisnnaneseclebdseeaasiee 8,10 12,60 16, 20 23, 40 41,40 59, 40 95, 40 185,40 275,40 
DAUPHIN Aeveccvetsecescesreerss Spetibaaesaeceem halesecvaces 8,10 12,60 16, 20 23, 40 41,40 59.40 95, 40 185, 40 275 .40 
INGCODAWBiyacstuicrievensnenssncetcnwceredthessnahostcsoddesseneoas 8,10 12, 60 16, 20 23, 40 41, 40 59, 40 95, 40 185, 40 275, 40 
Portage la Prairie oes Maan cereerce serene ses 8,10 12,60 16, 20 23, 40 41,40 59, 40 95,40 185, 40 275,40 
St. Boniface ... e 6, 00 12, 00 16, 20 23, 40 41,40 59. 40 95, 40 185, 40 275, 40 
MSCURSITIC (cztecccvvcssnacccvscsusvsussbechbacesvassexssenevsccweass 8,10 12,60 16, 20 23, 40 41,40 68, 40 95,40 | 185, 40 275, 40 
PENG PBS ays deveotcaveundcevttecertecesenccescastotsbosesvues 9,90 16,20 | 21.60 32,40 59, 40 86,40 140,40 | 275,40 410,40 
Winnipeg? . 6, 34 12, 67 19, 00 30, 08 54, 63 78, 38 121, 93 | 210,59 289, 75 

Saskatchewan:*° 
DEGOSG URW = ocx. cs ccasldbiecesenanpranssncathine citeddsnensens 8,18 12, 85 17,53 40, 90 64, 24 87, 60 204, 45 321, 22 437,49 
INOTED BAtHICLORG* oo csscescxasavasssasavascsysateaateess 10, 28 17, 17 23,78 | 46,09 66, 48 83,02 | 229, 92 332, 41 415, 09 
PPINCO TALDETUS  o. ncosxasanasessdesnxscsstasctsendestasense 9, 93 17, 32 23,51 48, 28 69, 65 86, 97 241, 39 348, 23 434, 85 
Regina ... ae 7,35 13, 65 19, 42 34, 65 56,70 | 177. 10 173,25 283, 50 388, 50 
SSSR AE OOM bc sit veshecocsvarshasssowaussusntncsatunesediabaieses 12,48 20, 45 28, 43 43,40 73.33 | 103,29 173, 07 322, 69 422,44 
WATE CUITCI bin. on nncocecesoucrsscnnscbehensapninapensienussene 15, 97 28, 30 39, 85 62, 95 122, 30 159,55 246, 70 456, 70 666, 70 
Weyburn?» .......... A 10, 76 18, 62 24, 92 46,70 68, 07 85, 40 233, 52 340, 35 426, 98 

Alberta: 
GALBATY: B, Jcccussesanesessveupearutccnskasesnaactadctedcheknsssnte 10, 00 19, 00 27, 00 35, 00 55, 00 75, 00 115, 00 215, 00 315, 00 
MDEUM BOL OM vieazeceaseksssthecsesdtescosancanessassintaissasseans 9, 00 15, 00 21, 00 37, 00 67, 00 97, 00 177, 00 327, 00 477, 00 
Edmonton .......... Se anus toustaraccnenibecnvesandassresnendenssy 8, 66 15, 66 21,16 29, 16 48,74 61, 74 87, 74 1525 To 203, 25 
Fort Macleod? 12,30 20, 90 28, 50 43,70 81,70 119, 70 195, 70 385, 70 575, 70 
TSC TEAE © Perse tsascchessteoncencasceieeissacbsssspsvevseanedén 10, 35 19, 35 24,75 39,15 61, 65 84,15 147,15 259, 65 Si 2eho 
Medicine Hat 7,00 13, 00 17, 00 28, 40 40, 10 50, 10 142, 00 200, 50 250, 50 

British Columbia:* 
SPAN DIOOK es poate geosasacscchaccscnacdecsscovseabasepievevees 9,71 16,01 22,31 34, 91 66, 41 87,41 129, 41 234, 41 339, 41 
CAM LO ODS eat ssxsde decenchiocdospentatssnsuccsortatesnessavase 9, 98 12, 08 14,18 49, 88 60, 38 70, 88 249, 38 301, 88 354, 38 
Nanaimo 9, 98 12, 08 14,18 49, 88 60, 38 710, 88 249, 38 301, 88 354, 38 
Nelson 10,50 19,95 28,35 43, 58 69, 56 90, 56 132, 56 237, 56 342, 56 
New Westminster 9, 09 15, 33 21,63 43, 58° 136.14" 103, 67 181, 79° 331, 40° 408, 19 
North Vancouver 9,69 14, 94 20,19 48,44 74, 69 100, 94 218, 66 349, 91 481,69 
Prince Rupert © ..c..cccssessss Searenneustconseaenretaaetn es) 13, 65 19, 95 23, 10 68, 25 99, 75 115,50 341, 25 498, 75 577,50 
BEE AII Ys svacossetsactaor Beieieoss 8.51 13, 23 17, 96 27, 41* Sie 03 74, 66 135, 71 198, 71 261, 71 
SL ATICOUV ON Misc ris techvesssescctsceraversnsccannsserncestabences 8, 66 8, 91 19, 16 43, 31 69, 56 95, 81 195, 83 327, 08 458, 33 
WACTOTIA) cares.cesse asevensaveutaseedeanesaspvermisecseeaies ns 10, 50 21, 00 29, 40 42, 00 Topp 07 105, 00 168, 00° 325,507 | 483,00 

| | | 

1 Bills include provincial sales tax of 5 p.c. ® Bills include municipal tax of 1 p.c. 

2 Change in bills occurred in 1960 but was not reported in the 1960 or ° Bills include municipal tax of 5 p.c. 
1961 publications. 10 Bills include provincial education and hospital tax of 5 p.c. 

3 Bills include provincial tax of 2 p.c. 11 Bills include surcharge of 7% p.c. 

4 Bills include municipal tax of 2 p.c, 12 Bills include surcharge of 5 p.c. 

5 Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 13 Bills include surcharge of 10 p.c. 


© Bills include special tax of 2 p.c. for educational purposes, ; 
7 Bills include municipal tax of 25 cents, * Municipalities where changes in bills occured during 1962. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1962 


Billed load 
5 kilowatts | 50 kilowatts [ 100 kilowatts 
Province and Bouts Use 
municipality 
100 200 i 300 100 200 | 300 =. 100 | 200 ‘or 300 
Consumption — kwh. 
500 | 1,000 it 1,500 i 5,000 T 10,000 15,000 10,000 il 20,000 ic 30,000 
| dollars 
Newfoundland:* 
Se LOM’ S recsearscapssenscasses® cgteerensca essdaveaneucetesene 18.38 24.94 31.50 183.76 249.39 315.01 367. 51 498.76 630. 01 
Prince Edward Island: 
Charlottetown.... A 23.00 33.00 40.50 230. 00 330.00 405.00 460.00 660, 00 810. 00 
SUMMETPSIGE soccccssccessesaces Seedayaves eeerbenta aaieaterenune 27.50 37. 50 47.50 275.00 375.00 475.00 550.00 750. 00 950.00 
Nova Scotia: 
ATANOT Ss scacisacesvenceastass Peeanes ee 24.25 36.00 43.32 242.50 360. 00 433.19 409.00 618.00 780,20 
Bridgewater ........0. acucenttnesscsntcnvetasresnvecance used 17.50 22.50 27.50 175.00 225.00 275.00 350.00 450.00 550. 00 
GTA COTE AY ceweissoncsssgernss ny dnccnsatsvascersyransscasataupee 23.00 29.50 36.00 230.00 295. 00 360. 00 460. 00 590. 00 720. 00 
Halifax and dartmouth? . * 17.50 24.75 32.00 175.00 247.50 320.00 350.00 495.00 640. 00 
New Glasgow? ......cceceeee Reaeenasere esavapsuvebestspens 13.00 20.25 27.50 130. 00 202.50 275. 00 260. 00 405. 00 550. 00 
New Waterford’... cpveareuecaeetecacarsassvopersuetonr’s ; 13.99 24. 02 34. 04 147. 01 224.55 | - 279.65 294. 02 449.11 559. 31 
PP Leton ee ces antec wasseatrerseseeatncdcscoteee seabnessex 14.21 ot. 29.21 142.00 217.00 292.00 284.00 434.00 584.00 
SOPIp SDT - sscnccevsescsssexesacsapasdiens aeaiteoaeteasiesy PG 34.75 42.25 217.50 347. 50 422.50 360.00 535. 00 670. 00 
13.99 24.02 34.04 147.01 224.55 279.65 294. 02 449.11 559.31 i 
13552 17.04 22.04 115. 25 170.35 220.35 230.50 340.70 440.70 | 
WANS OF?) cctviesterteencresonetes eadeavevadveusiceeatsatern aan 17.50 24.75 32.00 175.00 247. 50 320. 00 350.00 495.00 640. 00 
Yarmouth., 17.50 25.00 32.50 175.00 250.00 325. 00 350.00 500. 00 650. 00 
New Brunswick: ) 
PALBULSY, ccsceetetcoterestaesesenss pe cevbxasabavnanetershesnnese 17. 50 24.00 30.50 175.00 240.00 305. 00 350.00 480.00 610. 00 
CAMPO] Olle -ceeccrracsssvonsssantenceesnes cassqsverassursetnes 17.10 20. 25 22.50 165.00 195.75 218,25 331.20 391.50 436.50 | 
Chatham A = it; 17.50 24. 00 30.50 175.00 240. 00 305.00 350.00 480.00 610.00 | 
Edmundston ........ Rsanavctelonsvdraece concer ateuaseasee 14.55 19.89 24.78 145. 53 198. 84 247. 84 291.06 397. 68 495. 68 , 
Fredericton ..cciccscevsssenes Weshersaduvesrtcveanceatendenssae 23.00 34. 88 43.63 128.00 221.75 309.25 228.00 415.50 590. 50 
Moncton... 17.50 24.00 30.50 175. 00 240.00 305. 00 350. 00 480. 00 610. 00 ) 
Saint John le ida, 22.45 29.20 157.105 224.55 292.05 314.10 449.10 584.10 | 
St. Stephen ......... sepisecneNesosnsanvanarssasoamanss rere dy 17.50 24.00 30.50 175.00 240. 00 305. 00 350.00 480.00 610. 00 | 
SACK VIL Cl re cesconssnscsnssavedns souinapedadnebencotgenianseaseedie 17.50 24.00 30.50 175.00 240. 00 305. 00 350.00 480.00 610. 00 
DUSSOR A oesreantasthesaaraveasane eauusag eueseuneeaie seapastnee 17.50 24.00 30.50 175.00 240. 00 305. 00 350.00 480.00 610. 00 
WOODStO CK. csccssacecsoscsscscnssagessaconcssvesiovesstavesces 17.50 24.00 30.50 175.00 240.00 305. 00 350. 00 480.00 610.00 
Quebec:* 
ACtONVALE ......ecssccereee apvepeeyscuevesseprues® edsasnsssbace T5105 17.34 19.64 150.45 173.40 196.35 264.60 303.80 343.00 
Cap de la Madeleine®s® ............00 Pvesscansane Raves 15.10 17.68 20. 03 150.99 176.72 200. 34 301.98 353. 43 400. 68 
Chicoutimi®® ... 11.84 13.42 14.99 118.39 134.14 149.89 236.78 268. 28 299. 78 
Coaticook*® .. 16. 06 19.92 ees) — - - - - - 
WOOKSHILOU Zs. ssstraccterssactacocstedsescasecesnesésastoutesass 14. 28 16.32 18.36 142.80 163. 20 183.60 275.40 316.20 357. 00 
Blarnhai -fesessraszranss 14. 28 16.32 18.36 142.80 163. 20 183.60 275.40 316.20 357. 00 
Granby 27° Feccsscssvessvrsecostsceoceses OR, cdarwsatigecbereneenes "14.70 16.80 18.90 147.00 168. 00 189.00 283.50 325350 367. 50 
PRU ec cseccsanee aaueaivenetbenct cus cibaneieveransacspehasseltsecse 11.42 12. 88 14.33 114. 22 128.77 143,32 228.44 257. 54 286.75 
TOMO LCS Sa cssrecaacyassesasncnsnecteaearssstcosstatses necerte 14. 22 16.76 19.12 135.89 161, 24 184.84 271. 28 322.43 369. 68 
JONQUIETES FDS, sc ccpasnessccsasssaseastacsssessonaia cegeerea ay 1s e353 17.85 20. 48 123.90 150.15 176.40 244.65 297.15 349.65 
La Tuaue .. Sis 14.67 ny (ae lf 19. 46 146.68 171.65 194.60 293. 35 343. 29 389.19 
Ti GViS7> %s. sseetsacdeteca rensenseretesititarscoceshemneh reen 13.86 15.34 16.93 138.61 156.80 173.30 27%. 21 313.59 345.39 
MME Ganties?® ceccccsccesesssees cpecreusrercern eran co 20. 84 25.61 27.99 208.70 255. 95 279.81 417.40 512.01 559. 63 
Montreal®»” ......... Recdaneceuenerscsaacscansatvecercaucccere ; BY 15.37 16,96 127.20 153.70 169.60 241.68 292.03 322. 24 
Noranda....... scudevauatssesshevessagspcatsctasus mcanveneseanel 13.30 16.72 18.99 133.01 167.18 189. 92 266.12 334. 36 379.85 
Quebec*” ., 13. 86 15.34 16. 93 138.61 156.80 173.30 PMU At 313.59 345.39 
Rimouski ® .........00. adadanberaatescory Rerayerionrn 17.91 20.73 23.35 179.13 207. 27 23802 358. 26 414,54 467. 04 


See footnotes page 15. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1962 — Continued 


Province and 
municipality 


i 


Billed load 


5 kilowatts 


50 kilowatts 


100 kilowatts 


Quebec — Concluded: 
Riviére du Loup®® ... 
UQUIYT sccscsassecssenseessesvesssaass Rensesctauachkacg ss heuesssvaren 
Ste-Agathe des Monts >® wie eessscsesecseees 
St. Hyacinthe* & 


Bie TETOMES2© i cessecsenctnasctsecsses Seegesscureeey aseeusesse 
St. Johns®® ....... pe eesaxeccacbeasents casaresaendicdcsas7ss os 
Shawinigan’......... Reseceseebtacevoncsvassex ausuesamasavevars 
Sherbrooke’s® .........sccssses Revwasss pestnca cas tceayeveseine 


Wail dG? Or seccccceses panecincsevoutons ' 
Valleyfield 
Westmount®:® ....... cabdaauusscusansees Beseuuicensecosverss we 


Ontario: 
PUNE XATIALIO covccnsanccessceensnsdoncesctasssetosscesivsscaseenes 
Barrie 


BREIL O WANG nn. css cseceisves svcndheauabasseipeenosesyacasancateea 
Brantford ....... peadocatucaesunencmvenr vasbsssnien rienauansndys 


SOTWWLL, « caccavapectsassusscoccsunsacenesadedssectesecsevs sis s 
FIO WiMIAM ©. acscscuacssccsssucness Poser bear ars 


®KINESTON cscsecocscoas 
ISATETANG aeRO loves canvesssetisevascassunicecessabesseassette 
PUSUCIIONIOD a cncsccnssucesecara-sssascovestcesxcottcasteaavssseasie 
WAISCESAY, Repscsacvsnevestsseaurescnacousceses>« SaRcaNbapeansrs sae 
London... a 
INTCNANIGC  ivesssseveVeseccovexvensecavadestascrasetertvosscneve on 
New Toronto .......s0000 wosstinssuntoneebites adehanasnveneee 
Niagara Falls .......c0scessses Nestsasouedauces Seortabaniere 
IN OTK WES) \scsapacapassecesenctonconersiova texte sachenyacsesbasy 
Orillia 
OSHAWA) Bevesescccsccovese Serveetees duaeshadstausnaasnvaasanseene 
OLUAW A Gesacsesssssrereseses eee tassopegrene psaueaastvessasesvies 
Owen Sound. 
Pembroke ........ssessssas 
MPELETDOLOULN strcseseseccrarsesnse ecerbens Biosceasecourvaectey ‘ 
RB OrieDEP Nitto ecreracateccnscatsuphenraeeteccsececdnadtccsscotess 
Db. \CATHATINES .. cesvencuetenssocerenses pokaagesaganmadontades 
Sts LHOMAS, cecsussss 
DATINAscsscsstevsssany Spensoscceaupeseaerned DB coxivsahunadtbarexesd : 
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See footnotes page 15. 


Hours use 
100 | 200 300 | 100 200 | 300 | 100 200 | 300 
Consumption — kwh. 
500 | 1,000 1,500 y 5,000 i 10,000 15,000 10,000 20,000 30,000 
dollars 
14.75 WBE? 19.85 | 147.53 172. 20 198.45 | 295.05 344.40 396.90 
13.30 16.72 18.99 | 133.01 167.18 189.92 | 266.02 334. 36 379.44 
14.29 16.09 17.66 | 142.93 160.94 176.69 | 285.85 321.89 353.39 
14.67 16.73 18.79 | 144.45 165.05 185.65 | 278.35 319.55 360. 75 
14.29 16.09 17.66 | 142.93 160. 54 176.69 | 285.85 321. 89 353. 39 
14.56 16.64 18.72 | 145.60 166.40 187.20 | 280.80 322.40 364.00 
14.67 Ute 19.46 | 146.68 nr la etsy 194.60 | 293.35 343. 29 389.19 
15.057" 15,0572 ESRB E 150.48'°| 150. 481° 183.10 | 300.96*° | 300. 96%° 365. 66 
15.10 17.68 20.03 | 151.00 176.70 200.33 | 301.98 353.39 400. 64 
15.10 17.68 20.03 | 151.00 176.70 200.33 | 301.98 353.39 400. 64 
15.10 17.68 20. 03 151.00 176.70 200. 33 301.98 353.39 400. 64 
13.30 16.72 18.99 133.01 167.18 189.92 266.12 334. 36 379.85 
14.67 ily (en ls: 19.46 | 146.68 171.65 194.60 | 293.35 343,29 389.19 
14.58 mal 20.54 | 145.74 179.13 205.38 | 291.48 358, 26 410.76 
12.60 14.85 16.33 | 126.00 148.50 163.35 | 252.00 297.00 326.70 
9.67 10.80 11.92 96.75 108.00 119. 25 193.50 216.00 238. 50 
9.90 12.15: 13.63 99.00 121.50 136.35 198.00 243.00 272.70 
10.57 11.92 13.27 105.75 119.25 132.75 211.50 238.50 265. 50 
9.90 12.15 13.64 99.00 121.50 136.35 198.00 243.00 272.70 
13.50 15.30 Li10 | 135300 153.00 171.00 | 270.00 306. 00 342.00 
19.75 PANS ff) 23.75 197.50 217.50 237.50 395.00 435.00 475. 00 
9.67 10.80 11.92 96.75 108. 00 119.25 | 193.50 216.00 238.50 
11.25 12.60 USe95 |) TL2550 126.00 139.50 | 225.00 252.00 279.00 
13.50 15015 17523 | 135.00 157.50 72235 a) 10.00 315.00 344.70 
12.60 14.85 16.33 | .126.00 148.50 163.35 | 252.00 297.00 326.70 
9.00 A 25 12.74 90.00 112.50 127.35 | 180.00 225.00 254. 70 
15.97 18,22 19.57 | 159.75 182.25 195.75 | 319.50 364. 50 391.50 
9.90 12,15 13.64 99.00 121.50 136.35 198.00 263.00 272.70 
15.30 17.55 19.03 153.00 175.50 190.35 306. 00 351. 00 380. 70 
12.15 14. 40 15.89'| 121.50 144.00 158.85 | 243.00 288.00 317.70 
125 13.50 14.98 | 112.50 135.00 149.85 | 225.00 270. 00 299.70 
£1.25 13.50 14.98 | 112.50 135.00 149.85 | 225.00 270.00 299.70 
8.10 10.35 11.83 81.00 103.50 118.35 | 162.00 207. 00 236.70 
10.80 13.05 14.53 108.00 130.50 148.95 216.00 261.00 290. 70 
11.25 13.50 14.98 | 112.50 135.00 149.85 | 225.00 270. 00 299.70 
13,27 14.62 15.97 T329'7%5 146.25 159.75 265. 50 292.50 319. 50 
9.67 11. 02 12:37 96.75 110. 25 123.75 | 193.50 220.50 247.50 
9.90 12.15 13.63 99.00 121.50 136.35 198. 00 243.00 ate 10 
10.80 13.05 14.53 108.00 130. 50 145.35 216.00 261.00 290. 70 
10.35 11.70 13.05 103.50 117.00 130.50 207.00 234. 00 261.50 
14.25 15.90 17255 142.50 159.00 175.50 285.00 318.00 351.00 
9.90 T2515 13.64 99.00 121.50 136.35 | 198.00 243.00 272.70 
10.35 12.60 15.09 103.50 126.00 140.40 162.00 207.00 236.70 
12.40 13.95 15.30} 126.00 139.50 153.00 | 252.00 279.00 306.00 
11.70 13.95 15.43 | 117.00 139.50 154.35 | 234.00 279.00 308. 70 
11.70 13.95 15643 | 7.00 139.50 154.35 | 234.00 279.00 308.70 
11325 12.74 14.22 | 112.50 27 33D 142.20 | 225.00 254.70 284.40 
10.35 11.47 12.60 103.50 114.75 126.00 207.00 229.50 252. 00 
11.92 TS san 15.627) 119025 13275 146.25 | 238.50 266. 50 292.50 
13.50 14.98 16.47 135.00 149.85 164.70 270.00 299.70 329.40 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1962 — Concluded 


Billed load 


5 kilowatts 50 kilowatts | 100 kilowatts 
Province and Hours use 
aie 100 x 200 300 100 200 | 300 100 200 = 300 
= 
Consumption — kwh, 
500 1,000 1,500 | 5,000 10,000 15,000 | 10,000 20,000 | 30,000 
dollars 

Ontario — Concluded: 

PULINIMLULS Saget estasecsesascennecs arses tapes coaoservencatcorsn 15, 30 17,55 19, 03 153, 00 175, 50 190, 35 306,00 | 351,00 380, 70 

TOLOUUOm arssitesacttndeseterssserseccssccrascecvesecdecustespecies 12, 82 14, 53 16, 24 128, 25 145, 35 162, 45 256, 50 290, 70 324, 90 

ET RENGON wceretsecsterevencacevearescespetcsecseonessvesearesseates 10, 35 12,60 14, 08 103, 50 126, 00 140, 85 207, 00 252, 00 281, 70 

Waterloo .. i 13, 27 14, 62 15,97 132, 75 146, 25 159, 75 265,50 292, 50 319, 50 

WOLIATIC Pi ccesccrocevcccsrcessnecoscsssees Rovausedsxsosencvevesssas 12,15 14, 40 15, 88 121,50 144, 00 158, 85 243, 00 288, 00 317, 70 

WANGSOL i cccccssesccssessavecscusssedustenenses apsisvnasesusaeuaes 12,60 14, 85 16, 33 126, 00 148, 00 163, 35 252, 00 297, 00 326, 70 

Woodstock’ . 11, 25 13,50 14, 98 PAE) 135, 00 149, 85 225, 00 270, 00 299, 70 
Manitoba: 

BBRANG ON ccsccecacecsonesecttrssducuscscecsecersvecstsesesesence® 12, 75 17, 25 21,\75 127,48 172, 48 217, 49 254,97 | 344,97 434, 97 

PAU ccc cepa cessausocteerectsacceswercrusatersevsnesedassnese 12,75 17, 25 21,75 127, 48 172, 48 217, 49 254, 97 344, 97 434, 97 

INC EUS Go secvccesnvscsncssrcseccuredurevescevseoscosssestesecss 120715 17.25 21,75 127, 48 172, 48 217,49 254, 97 344, 97 434, 97 

Portage la Prairie .. 12,75 Piezo 21,75 127, 48 172, 48 217, 49 254, 97 344, 97 434, 97 

ISERIES ODILACE reccracysssassscsesctodsavsverisccntonsnensvtane 13.13 20, 55 24, 83 127,13 192, 40 225, 60 237, 60 336, 60 383, 25 

BOLE INK easy cacipacttexocsseresnccesunsecdussoashstessccsseaysterrs 12, 87 17, 87 22, 87 116, 63 159, 13 200, 21 222, 92 302, 92 382, 92 

The Pas .. 16, 02 25, 02 34, 02 160, 20 243, 18 324,18 306, 36 463, 32 607, 32 

Winnipeg}? 13, 84 21,69 26, 19 134,18 202, 02 238, 12 250, 17 355, 30 404,55 
Saskatchewan:* 

IMGGS C2 W2* Srccesssessovsssanccucctssssccctsecsenssenuencers 15,30 21, 98 28, 66 153, 04 219, 77 286, 50 305,59 439, 05 572, 99 

North Battleford?” cosvacscxncssatoncessacsbocesseessesetey 22,65 32, 84 41,12 225, 98 328,47 411,16 452,97 656, 93 822, 30 

Prince Albert?! . 23,35 34, 04 42,71 233, 52 340, 35 426, 98 467, 04 680, 71 853, 96 

BPG IME ce, seca ceuccsstececercccerevesustesvncenetovpnesannatsne ieee 15,75 28, 87 38, 06 141,75 212, 62 278, 25 283.50 425, 25 556. 50 

SASK AUOOM 9 coesscecacesnarssesscnocesosectoestivesasoussasnoasses 21,36 36,61 44,99 136, 50 215, 25 294, 00 241.50 399, 00 556, 50 

SWALEACIUITONG. vnedecsarscccserusstdeedsyeneseucssnaeeecsarce 24,15 38, 06 51,19 241,50 380, 63 511, 88 — - = 

Weep bir oc accscsscsssvevenvaredncsssasseescccencosotseenenva 23,35 34, 04 42,71 233, 52 340, 36 426, 98 467, 04 680, 71 853, 41 
Alberta: 

GEL Q ATV e sscccsvssccevtcusscevessctvces sclvevaceesssevessxevsnestor 8, 42 14,42 20, 42 84,12 144, 12 204, 12 - - - 

PTUMNOM OTe res cxtecassctesncstedcexscscevesquaaccdstovacuppenie 18, 36 28, 36 38, 36 183,50 283,50 383, 50 367, 00 567, 00 767, 00 ; 

BA CUTEOMU OMe sceacceresanescervouvacesauses secsunedvscencentseern 19, 16 29,16 39, 16 87, 74 152, 75 203, 25 152,75 253, 25 346, 88 . 

Fort Macleod’ ae 22, 33 36, 68 50, 83 171, 95 314, 45 456, 95 338, 20 632, 20 908, 20 

Lethbridge ...... eer erscveubetchastcanteapiccopeecsnansractiya 15,47 26,72 35, 72 112, 28 202, 28 292, 28 217.35 397,35 577, 35 

Medi CInG tH atic. ...sscsceresscnsassccnsvatancorsssceossoarenncen 14, 20 20, 05 25,05 133, 80 208, 80 267, 60 267,60 417, 60 535, 20 | 
British Columbia:® | 

Cranbrook 19, 43 35,18 50, 93 - - - - - 

Kamloops 15, 75 19,69 23, 63 157, 50 196, 88 236, 25 315, 00 393, 75 472, 50 

Nanaimo 15, 75 19,69 23,63 157,50 196, 88 236, 25 315, 00 393,75 472,50 

Nelson ..... 16, 62 24,95 31,51 114, 13 216, 78 292, 57 236, 25 433,57 585, 14 

INGW WEStMINSTCD -..ccccasvsccssnssensnuscsunsecsessavscsuss 10, 50 34,13 47, 25 131,25 262,50 393, 75 307, 13 438, 38 569, 63 

North Vancouver ... 14, 44 28, 88 43,31 144, 38 241, 98 314, 43 288, 75 483, 97 628, 87 

PrincGesRUDeLt cvcsssacerevsese eraceadinarasn cask easpaeunarere 23, 63 31,50 39, 38 236, 25 315, 00 393, 75 472,50 630, 00 787, 50 

CDT eld ange teepetstacesvatpspnessaressensa® nusinapstteesccesapsieosane 8, 98 14,65 19,37 52,45 99, 70 146, 95 99, 70 194, 20 288, 70 

WiBTCOUVEL Se scrcecscoasatraceresseottentsecerencrenesesand ied 14, 44 28, 88 43,31 144, 38 241, 98 314, 43 288, 75 483, 97 628, 87 

WVACEOLIE vec ccccvcccesecsccesresserussesusugeleressensenesssnsvertes 21,53 35, 96 50, 40 144, 38 288, 75 433,13 288, 75 577.50 866, 25 

Ih ale 


ne 


mils per kwh, 


e 


1961 publications, 
Bills include provincial tax of 2 p.c. 
Bills include municipal tax of 2 p.c. 


wauwe 


Power used in manufacturing exempt from sales tax of 5 p.c. 
The following rebates on power generated wholly or in part by coal 
produced in Nova Scotia is applicable to power consumers who are 
engaged in manufacturing, converting and processing goods or pro- 
ducts from raw or other materials; Halifax, Dartmouth and Windsor 
— 2% mils. per kwh.; New Glasgow — 5 mils per kwh; Springhill — 7 


Change in bills occurred in 1960 but was not reported in the 1960 or 


Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes, 
Bills include special tax of 2 p.c. for educational purposes, 


® Bills include municipal tax of 25 cents. 
° Bills include municipal tax of 1 p.c. 
10 Minimum bill, 
11 Bills include surcharge of 10 p.c. 
12 Bills include municipal tax of 5 p.c. 
18 Bills include provincial education and hospital tax of 5 p.c, Power 


used in manufacturing and heating is exempt. 


14 Bills include surcharge of 7% p.c. 


15 Bills include surcharge of 5 p.c. 


16 Bills include provincial tax of 5 p.c. 


* Municipalities in which changes in bills occured during the year. 
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ELECTRICITY BILLS 
FOR DOMESTIC, COMMERCIAL AND 
SMALL POWER SERVICE 


Examples of the Application of Rates 


1963 


This report is based on rate tables supplied by 
the principal power companies and distributing sys- 
tems in the country. It consists of the cost of de- 
finite quantities of electricity for specific uses and 
an annual index of electricity bills for domestic 
service. The monthly bills are computed to show 
the actual cost to consumers in the 131 municipal- 
ities covered by the report when selected quantities 
are used for specific purposes. The cost to the 
consumers includes not only the amounts accruing 
to the distributor, but also all federal, provincial 
and municipal taxes on such purchases. Discounts 
for prompt payment have been deducted from gross 
bills wherever granted. 


Monthly bills cannot be used to obtain the 
average cost of electricity consumed in any one 
municipality or to compare municipalities as to cost 
of electricity, except in a very general way. The 
unit cost or cost per kilowatt hour of electric energy 
normally varies according to the nature of the use 
and the magnitude of the consumption; and, because 
these factors vary so greatly as between types of 
user and between municipalities, an average cost 
for all electricity consumed in any municipality is 
of little value unless the nature of the uses and 
amount of consumption for each use is known. Fur- 
ther, industrial power costs vary as to whether the 
power used is primary or secondary (off-peak or 
interruptible power taken when available). Other 
important factors in determining costs of electricity 
are the relationship between the capacity of a 
system to produce and distribute electricity and the 
total consumption, and between the average rate of 
consumption per day and at different times of the 
day, and during the year. Because of the difficulty 
of giving proper weight to these many factors, the 
Bureau of Statistics has not attempted to show 


average costs or to compare costs between munici- 
palities. For these purposes the report should be 
used with the utmost caution. 


Any attempt to determine which municipality in 
Canada enjoys the lowest cost of electricity might 
be difficult for reasons mentioned above. From the 
selected list of municipalities, which comprise this 
report, those having the lowest bills for selected 
quantities and uses are shown in the following 
tables. 


While the domestic service bills will probably 
show the average for most municipalities, it is prob- 
able that with larger loads and consumptions for 
commercial use and for power, other municipalities 
would have smaller bills. The fact that no one 
municipality had the smallest bill for all types of 
consumption in the three classes of service indi- 
cates that caution should be exercised when making 
comparisons as between municipalities. 


There is a possibility that some municipalities 
from which bills have not been collected may have 
as low or lower bills than those shown in the tables 
below, and consequently there is no certainty that 
these bills are the lowest of any municipality in 
Canada. Of the towns and cities shown, Jonquiére 
operates its own municipal hydro-electric plant and 
distribution system. Sault Ste. Marie operates its 
own municipal distribution system, buying power 
from a commercial hydro-electric plant. Belleville, 
Kingston, Ottawa, Niagara Falls, Midland, Windsor 
and Westmount own and operate their own municipal 
distribution systems, buying power from the provin- 
cial hydro-electric systems. Commercial hydro- 
electric systems serve Cornwall, Ont. and Trail, 
IBGE 


Lowest Monthly Bills for Domestic Service, 1963 


Municipality 


Betleville ONT Me 4 svarnacsectensdsareeteesan. 
Madearids snes 1a terse Reh nee tee las 
OCA SOND tab es ies cxaseaes ats daveb ecoe apse einee ss 


IBATORO OMA, QUES. .o:s.ceronccmenssessavetcee 


Monthly consumption — kwh. 


43.83 


Shee 


Lowest Monthly Bills for Commercial Service, 1963 


2 kilowatts 


Billed load 
10 kilowatts | 50 kilowatts 


Hours use . 


Monthly consumption —kwh. 


200 400 | 600 | 1,000 2,000 3,000 5,000 | 10,000 | 15,000 


Municipality 
Midland: «Ontario crete ree 2.07 PNT) 
Oshawa sOntbse isccccdseteesecrn assoc aese ns eva eee 
MOntaWiltam One Seeceeccstesesmenecnervecesne S00 eee 


EIGMOMUtO ne wAlGaeteasccscre neater cue nes 


dollars 
18.00 25. 20 AoE See | eon 00 HOI 
3. 69 cael aie AAR bats 


25.20 | 28.80 126.00 |144. 00 


. Aen eee BaF 87.74 5 oti olay 


Lowest Monthly Bills for Small Power Service,1963 


5 kilowatts 


Municipality 


500 1,000 1,500 


10.35 ne 83 


Midland <OMts\s.ss.ctecsvesssasetetsete cesses aed 8.10 


Billed load 


50 kilowatts 100 kilowatts 


Hours use 


100 200 


Monthly consumption —kwh. 


5,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 


dollars 
52.45 | 99.70 |118.35 AO Ae WE SHT® 
99.70 |194. 20 iene 


eee ee eee 


Domestic services include delivery of electric- 
ity to private residences for lighting, refrigeration, 
cooking, water heating, house heating and the oper- 
ation of various electrical appliances. Commercial 
service includes delivery of electricity to stores, 
offices, factories, etc., mainly for lighting purposes. 
Outdoor sign lighting is generally in a separate 
category and the rates are different from those for 
commercial services. Street lighting is also ina 
separate class. Power service includes the delivery 
of electricity for the operation of electric motors. 


The purpose of this presentation is to provide 
data for comparative purposes on the cost of electric 
services in Canada. Because of the various methods 
of computing costs, it was necessary to select some 
arbitrary conditions, especially for the fixed charges, 
and use the same basic conditions in each munici- 
pality. In the large majority of municipalities the 
use of these arbitrary conditions was not necessary, 
the rates containing a fixed charge and a block rate 
for all consumptions irrespective of appliances. 


Consumptions of 700 and 1,000 kilowatt hours 
include electricity used for water heating. Except 
where the entire water heater load was on a flat rate 
basis, metered rates were used in working out these 
bills. For a few municipalities, where all water 
heating is on a flat rate basis, an arbitrary division 


was made between water heating and the metered 
services. A 700 kwh. consumption was divided to 
include a metered consumption of 350 kwh. plus an 
assumed 350 kwh. consumed by a 1,000 watt heater. 
A consumption of 1,000 kwh. was divided between 
490 kwh. metered and 510 kwh. consumption assumed 
for a heater of 1,000 watts. To show the effect of 
flat rate water heaters, a bill for 1,000 kwh. includ- 
ing a water heater of 1,000 watts has been shown 
for all municipalities where such heaters are in 
general use. 


A few municipalities apply a demand charge in 
addition to the energy charge for electricity used in 
house heating. In computing bills for house heating 
in these municipalities it was assumed that the 
maximum demand is 15 kilowatts. 


The consumption for cooking varies greatly 
even between customers in the same municipality 
and, where the unit costs vary in different munici- 
palities, the consumption for cooking tends to vary 
inversely with unit costs. Consequently a cooking 
consumption which may be fairly representative for 
the majority of consumers in one municipality may 
be too large or too small for those in another munic- 
ipality. This is also true of water heaters and other 
appliances, the consumption being governed largely 
by the unit price. Where service charges are based 


on two-wire or three-wire service, the higher charge 
was used only in calculating the bills for 300, 500, 
700 and 1,000 kilowatt hours. 


There was no change in the provincial index 
for domestic service in Newfoundland, Prince 
Edward Island, New Brunswick, Manitoba, Saskat- 
chewan or Alberta. 


In Prince Edward Island there was a decrease 
in domestic bills for monthly energy consumptions 
over 300 kwh. However, the provincial index re- 
mained unchanged as the bill for 180 kwh. is used 
to determine the index. 


The Nova Scotia index declined from 124.6 to 
106.1 as a result of decreases in bills in Amherst, 
Halifax - Dartmouth, Springhill, Windsor and Yarmouth. 
The monthly bill for 180 kwh. (used in the index) 
for New Glasgow rose from $4.71 in 1962 to $4.96 
in 1963. However, for consumptions exceeding 
300 kwh., New Glasgow bills were lowered in 1963. 
There were also decreases in bills in New Waterford 
and Sydney for energy consumptions over 700 kwh. 


In Quebec the index was 99.6 at the end of 1963 
compared with 101.2 at the end of 1962. This de- 
crease was attributable to lower domestic bills in 
Actonvale, Cap-de-la-Madeleine, Cookshire, Farn- 
ham, Granby, La Tuque, Rimouski, St. Hyacinthe, 
St. Johns, Shawinigan, Sorel, Thetford Mines, Trois- 
Riviéres and Valleyfield. 


Decreases in bills in the Ontario municipalities 
of Kirkland Lake, Kitchener, St. Catharines, Sault 
Ste. Marie and Timmins more than offset increases 
in Alexandria, Sarnia and Smiths Falls. As a result, 
the Ontario index declined from 130.9 in 1962 to 
130.8 in 1963. Changes in Galt and Owen Sound 
affected bills for flat rate water heating only. The 
bill for 1,000 kwh. only in Windsor was lowered in 
1963 so the change did not affect the index. 


The domestic service index in British Columbia 
declined in 1963 due to lower bills in Kamloops, 
Nanaimo, New Westminster, North Vancouver, 
Vancouver and Victoria. 


The decreases in the provincial indices caused 
the annual index for domestic service in Canada to 
drop to 114.5 in 1963, the lowest it has been since 
1952. 


Bills for commercial service were unchanged 
in Newfoundland, Prince Edward Island, New Bruns- 
wick, Quebec, Manitoba and Alberta. 


In Nova Scotia, commercial rates were lowered 
in the municipalities of Amherst, Halifax - Dartmouth, 
New Glasgow, New Waterford, Springhill, Sydney, 
Windsor and Yarmouth. 


Ontario municipalities which had increases in 
commercial rates were Alexandria, Kitchener and 
Sarnia. In Kingston, bills for 100 and 200 hours use 
of demand per month were raised while the bill for 
300 hours use remained unchanged. Smiths Falls’ 
bills were higher, lower or unchanged depending 
upon the quantity of energy consumed. Galt and St. 
Catharines experienced lower commercial rates in 
1963. 


In Saskatchewan, bills for commercial service 
in Saskatoon were lowered in 1963. Commercial 
service bills in British Columbia were reduced for 
100 hours use of demand per month in the munici- 
palities of Kamloops, Nanaimo, North Vancouver, 
Vancouver and Victoria. In the same municipalities 
bills were unchanged for 200 hours use of demand 
and were increased for 300 hours use of demand. 


The only changes in power bills during the 
year occurred in Nova Scotia, Ontario, Saskatchewan 
and British Columbia. 


In Nova Scotia, power bills were lowered in 
Amherst, Halifax-Dartmouth region, Springhill, 
Windsor and Yarmouth. Increases in rates became 
effective in New Waterford and Sydney in 1963. 


Ontario municipalities which increased rates 
for small power service were Alexandria and Sarnia. 
There was a reduction in power service bills in 
Kitchener during the year. 


The only change in power rates in the Prairie 
Provinces was in Saskatoon where there was in- 
crease. 


In British Columbia, bills for 5 kw. loads were 
lower while those for 50 kw. and 100 kw. loads were 
unchanged in Kamloops, Nanaimo, North Vancouver, 
Vancouver and Victoria. 


Annual Index! of Electricity Bills for Domestic Service, by Province, 1952-63 


(1949 =100) 
Province 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
r~ 

DIGWLOUNGLANG 5 ..5.0.sssccncunsetes eae ea seareeeeh 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 102.3 102.3 102.3 102.3 
Prince HdwardiTsland:..;....cssss-ccsasnapes 109. 0 109.0 109.0 105.4 105.4 105.4 105.4 103.4 103.4 103.4 103.4 103.4 
RSS SOC OUI oo ona «aa cicdctnsaun aac user sceannapeeaks 114.8 114.8 114.8 114.8 114.8 114.3 [2.5 121.6 123.0 126.9 126.9 106.1 
NOR TUNS WICK... «ssessveseneau snes iuparecapoaets 103.4 103.4 103.4 103.4 103.6 103.6 103.6 102.4 102.4 102.0 101.8 101.8 
CMIODEC s...icrs-1» 100. 4 100. 2 100. 9 101.0 101.0 100.8 101.4 101.4 101.4 101.4 101.2 99.6 
Ontario .... 117.0 alsa) 131.6 Jealaly e) 130.8 T30e0% 12959 130.3 130.8 131.9 130.9 130.8 
Manitoba......... 99.3 99.2 99.2 99.2 99.1 98.4 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 
Saskatchewan 100. 7 100.7 100.7 99.1 96.5 96.5 96.1 95.7 95.7 OTe 99.4 99.4 
BUD CUB) o, tevieoassoen 105. 4 105.4 105.4 105. 4 105.4 105. 4 OTe 106.9 106.9 109.6 109.6 109.6 
STU SCO OLA. wc. ie nevapitonndexesanniisesess 127.6 127.6 130. 2 130. 2 130.3 130.3 143.5 143.5 143.5 143.5 128.2 124.3 

CAMIRAG sich i cccssesasesacatecasteivataretoat te 110.7 | 115.7 116.3 116.3 115.8 al 117.5 117.6 117.8 118.5 116.6 114.5 


1 Based on electricity rates in effect December 31 each year. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1963 


Lighting 


Lighting, 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
cooking and 


Lighting, etc., 


See footnotes page 8. 


Number of Number of ee ct ea water heating re 
domestic do ti smal appliances, : 45 ; cooking, water 
service | Average | pase lanatmum | 2 | sett ston | and cookine Using | “Neating and 

Bravieceand customers re y heating Phan ances refrigeration Metereduiates nate house heating 
municipality as at | sumption | Customers | pay wart 
Dec. 31, 1963 as at heater 
1963 Dec. 31, 
1963 Monthly consumption in kilowatt-hours 
60 100 | 180 300 500 700 | 1,000 000 | 5,000 7,500 
kwh, dollars 

Newfoundland:2 
Carbomeatweccrs screed 875 100 - 1. 58 3. 47 Sebo | 1.82. (1O0TL £491, | 195d i 255.41 = {155.61 | 187. ¥1 
Cornerbrook? 5, 884 494 - 1.06 Qo2o | Wale) "4.32. Odom os On OuGoun 13.60) - 72.55 | 98.80 
Grand Falls? .. 5, 649 340 - 1.06 22d | 3.12) 45821 690 10; Ooulteacd 117.92 - OT Ten Lovato 
Mount Pearl? 847 287 a Sys) 3.47 BES.) Us SlyiO. Ta 14s Sty Ont o5e4 1: — | 155.61 | 187.11 
St. John's 25-2 15, 503 445 - 1.06 2.25 | 3.12 | 4.82 | 6.46 | 8.56 | 10.66 | 13.81 - DE er ei 0) 
Stephenville* 1,940 453 — 108 4,31 | 5.57 |] 7.77 |10.29 114.49 |18.69 | 24.99 — {108.99 | 161.49 

otal sso settee 69, 521* 2494 ag Orie Nate AiG ere ee stele arate elev aiel yar eete 
Prince Edward Island: 

*Charlottetown 5 ,0c8 195 — 2.00 3.20 | 4.40 | 6.80 | 8.90 |11.90 |14.90 | 19. 40 — 79.40 | 116.90 

Summerside .... 2,345 180 - 2.00 3. 80 5.00 | 7.40 {10.50 |14.50 |18.50 | 24.50 — |127.00 | 177.00 
DOtal sg ciecsccciewespeisee: 20, 873% 169 ware ares Siig ae ayers via owas Prats Ae wes Ayes 
Nova Scotia: 

Am erst: neste ee cece teen er ote ae we 1. 50 3.30 | 4.50 | 6.10 | 8.00 |11.50 |14.50 | 19.00 | 18.65 | 79.00 | 116.50 
Bridgewate 2,130 358 ote 12d L595 sl 2510 | eso) Gogo n| onconidOn co) jubsne. - 53.25 | 78.25 
Glace Bay ... Daou 207 ae 1.50 2. 56 3.60 5.68 |'°8.00 | 10.607 13.:20' | 17.10 - 87.85 | 120.35 

*Halifax-Dartm 50, 499 412 . 2.00 2. 50 3. 50 5.50 | 7.20 |10.10 |12.50 | 16.10 - 70.00 | 95.00 

*New Glasgow ....... be fe) ae 2. 50 2.00 | S220 4.96) | 7.20" 110.30) / 13.30 580 - 77.80 | 115. 30 

*New Waterford 2, 389 187 Ap 1.33 Dey 3.73 | 5.86 | 8.48 | 12.66 |14.07 | 18.67 ~ 80.04 | 118. 30 
Pictousse-c 1,083 205 Ae 1.00 1.80 2.60 | 4.20 | 6.60 | 10.60 | 14.60 | 20.60 — |100.60 | 150.60 

*Springhill> 6, 110 161 a 2.00 2. 50 3.00" | 5.50. |, 7. 20" {105.10 12550) 16./10 _ 70.00 | 95.00 

*Sydney ...... 9,009 285 at 1.33 2.67 | 3.73 | 5.86 | 8.48 |12.66 |14.07 | 18.67 - 80.04 | 118. 30 
IRTULO™ ees. 5, 242 348 ae 1.00 2.29 | 2.85 | 4,05 | 6.30 | 9.30 ./12..30 || 16.80 — | 110.55 | 148.50 

*Windsor®.... 5, 490 240 an 2. 00 2.50 | 3.90 |° 5.00 | 7.20 | 10.10 | 12550" | 16720 - 70.00 | 95.00 

*Y armouth™ cccave.sweenatetess 7,561 162 Ae 2.00 2. 50 3.90 5500) 1 7%. 207] 10200 WP oe50r 1653.0 — 70.00 | 95.00 

ROtal Sieec. steers 181, 2434 2774 ; stare Ark eters dna PC etal ete aia eats wate 5a 
New Brunswick: 
Batwirstuswareaeenay-soke 2,829 447 _ 1.00 2.60 | 8.30 | 4.70 | 6.80 |10.30 | 13.80 | 19.05 - 72. 81 | 106, 56 
Campbellton Bs 1,790 327 - ap 3.00 | 3.80 5.40 | 7.80 | 11.80 |15. 80 | 21.80 — |101.80 | 151. 80 
Chatham....... 1,579 344 _ 1.50 3.60 | 4.80 | 6.60 | 9.00 |12.80 | 16.40 | 20.90 = 72.81 | 106. 56 
Edmundston. 2, 804 358 1 1.00 3.75 | 4.55 | 6.00 | 7.80 | 10.80 | 13.80 | 18.30 = 78.05 | 115, 55 
Fredericton . 5, 956 330 - 1.00 2.80) roer80) 3) oee0) | eSe0Da) £25057 16105522505 — | 102.05 | 152.05 
Moncton ....... 15, 884 418 - . 50 2.96 | 3.90 | 5.78 | 8.25/12. 25 | 15.85.) 20.90 _ 72.81 | 106. 56 
Saint John ... 14, 251 212 - . 54 189s 2oGt 4/05.) 6.22 | 981 (13.41 |} 18.:8i - 90.81 | 135.81 
St. Stephen . 1550 321 2 1.50 3.60 | 4.80 | 6.60 | 9.00 | 12.80 | 16.40 | 20.90 - 72.81 | 106. 56 
Sackville ..... 1,640 298 - 1.50 3.53 | 4.65 | 6.26 | 9.00 | 12.80 | 16.40 | 20.90 | 18.65 | 72.81 | 106. 56 
Sussex ...... 1,084 223 - 2.00 3.20 | 4.48 | 6.60 | 9.00 | 12.80 | 16. 40 | 20.90 ~ 72. 81 | 106. 56 
Woodstock 1,670 488 13 1.00 B45) |) 40Oa)) 16.530) 3) 8.70 101 1,700) 14. 70).),19):20 _ 72.81 | 106. 56 
MOtals: «ccciccaswes ceeaes 146, 426* 2424 Sa ee Aon ate . oe avers A siete Viel aoe 
Quebec:*® 
AA CLONVALC mec seneceeeerse 933 469 9 92 Wes) 2nOSiE asOOll 4. Qe ll (Seoul OnG til iano - 61.03] 91.63 
oie oie > 4.16 4,16] 4.16] 4.16 5.00| 6.66] 8.32] 10.82 - 44.10} 64.90 

*Cap-de-la-Madeleine*r? c as - 19 188A) 2584) S27). S00 O00.) Secale lasi00. = 62.40} 93.90 
Ghicoufimicr?..-7..cee 6, 213 793 128 .79 1,84 2.06 25799) Sats 5, o1)| Gsei oned - 64.05] 92.92 
Coaticook®?.... 1,851 304 - 1.05 25.2931 3524) 4..50) | 16.39) 95'54)|) 125,69) 1752 - 80.41] 119.78 

*Cookshire ... 373 463 2 92 2 2a. Be) || 35005 ean go Osos | GeO T2nO7 _ 61.03] 91.63 

*Farnhan ... 1,844 425 11 math 1,985)" "> 2643)|, 3.:33 | renGra 657% |) Savoie en = 60.77} 91.37 

*Granby®® 9,007 494 68 19 1.88} 2.34] 3.27] 4.65] 6.75] 8.85) 12.00 - 62.40} 93.90 
ye POUR Acts 14, 568 653 259 Aly 1.39 Lr AES | 3.15] 4.07] 4.99] 6.36 _ 47.12] 72.59 
Joliette*” ee 4, 250 253 - 1.05 ZR Ee Sa OO | On OO darts ed Menke d Seno |e ORtGie =a 87.65] 130.18 
Jonquiéres*?? .. we 6, 792 722 _ 1.05 1,94) 2.92) 3.83) 45:94) 6.51] 8.09) 11.18 - 57.38} 86. 26 

S158. LUGU Chin ce aersertreeiees A ate - Rott Ve9Si) 62,543) 93.33) S67 Geb) 8.7519 11681 oa 60.77| 91.37 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1963 — Continued 


Lighting, etc., 
eerie Cagle 
eae Lighting, Lighting, Se eecine Lighting,etc., 
ISLS ROR small ae refrigeration, 
Number of d ti small appliances, fri fal cooking, water 
domestic | Average Rate AS Minimum appli- and oS Neysting heating and 
Provinceland service | monthly Resting net ances refrigeration BP aeae Le house heating 
municipality customers eon customers bill 
as at sumption t 
Dee. 81 2963, jn Lt 
1963 ec, 31, 
1963 Monthly consumption in kilowatt-hours 
see 
60 100 180 300 500 700 1,000 |1,0001 | 5,000 | 7,500 
| 1 IE it | 
kwh, dollars 
Quebec — Concluded: 
Lévis’® poten aes 3, 389 532 - - 63 ae (2, Osea LO We 4,32 GROS) Te tm TOS: - 53.07] 79.79 
IE GRAN ULC? eas cc cvececeatecseves 2,119 262 | - f..58 3.54] 4.48! 6.37] 8.07 10.91] 13.74 | 18.00 _ 74.71] 110. 20 
Momunealeiee 20 on ik oe 533, 568 411 5, 264 . 64 169! | 2, 41824) 437 GHOGHO Ws 16a a0, 30 _ 52.70} 79,20 
INFOT ATCA eraretecscte ccna se stnar 2s 130 603 - 2 Th HeiGr late OOo Til a 4. 19 Svea ll Te 40 9.90. _ 61.91] 95.06 
Quebec’® .... a 44,093 434 _ . 63 00) aad paSe LO ||) = 4i382 6031) 7. 77 310.35 - 53.07 | 79.09 
PRUMOUSKI ces. cec0-ee 23 3,994 409 30 79 2.04] 2.50} 3.43] 4.81 6.91} 9.01 12. 16 - 62.56; 94.06 
Riviére-du-Loup®? . Behe 376 - 1.05 3.47 | 4.52) 6.62) 8.19 10:29} 12.39 | 15,54 _ 78.54] 117.92 
HECGREW RN Patecs cakpaave ssenshersuepas'ca 3,994 597 = Beith ie 5Shwes 851 SSe Lz © 4, 19 5.82) 7.45 9.90 | = 61.91| 95.06 
Ste-Agathe des Monts®? 2, 060 466 _ 1.05 2.76 | 3.70| 5.21] 7.03 9,02 |) lanod Lonom - 65.65] 96.83 
*St. Hyacinthe®° es 5, 648 435 35 1.02 2.29] 2.70} 3.61 4,97 7T..03'| “9509 !' 12518 — 61.62] 92.52 
St. Jér6me®? . 6, 479 435 14 » 19 1.78 | 2.34) 3.48] 4.61 Gell) esr toi 10. 56 - 56.68] 85. 50 
*St. Johns?!... LP) 523 23 . 78 1.86 | 2.32] 3.24) 4.61 6.69| 8.77 11. 89 ~ 61.81] 93.01 
*Shawinigan ... oe ae = Gui) Tes oelecesso tl) wiSeit 4, 52 6.56} 8.60 11.66 } - 60:,62:|) £9.22 
Sherbrooke®” . 18,718 237 — 74 Bet \vse toe 4.90) 6.97, 10. 24] 13.49 18.39 | _ 83.62) 124.38 
ORE 0) a Seceecty sesecseves is 45 - . 79 2.04] 2.50| 3.42) 4.81 Gaol 9S Ob ReL2.16 = 62.56! 94.06 
*Thetford Mines®® .. ere, as - 249 2.04 | 2.50) 8.42) “4.811 6591) 9,01 12.16 = 62.56} 94.06 
*Trois Riviéres®?.... AA oa = .719 VSS 12. Sees Qe i) ©4560 6.75. 8.85 | 12.00 | - 62.40] 93.90 
ROOM, Sp esvcrceare 2, 481 642 - ates Teo) | ae Gon woe duel 4.49) OR82 1 7545 9.90 - 61.91} 95.06 
*Valleyfield 5 Sa - sy Ns. | aon wos te 4552)|) sO) 8.60.4) 11166 _ 60.62] 91.22 
Westmount®?® . x Tato 470 S 63 TiS tree teipitos ae t) M433 G01 TOO. 21 _ 64.75] 85.75 
SN Giba ssi nec cecsscescenccsncceuscs 1, 351, 0584 412‘ a6 Ars qos sere Wels sine | alate Aen see Bae AG este 
| 
i] 
| 
Ontario: | | 
PAVESXANOLIA) sciswasarcceceeceec 831 514 _ 1. 50 LOOM te SH 2.08 | ios 92 5.18} 6.44 9.23 | = 92.19 | 717.54 
BAIT C ..2:5-sheeks ’ 6,849 583 41) A Com 15-308) 0.68: 92.38) 3046 S20 ||). OG O16 Oak ill 49s cOn meet 
Belleville ; 9,025 615 | 61 1.00 | 15-00! He Bor e207 3.15 4.95} 6.75 9.45 | 8.01] 49.05] 73.80 
Brantford .... 15, 750 464 24 ATs: 1,19) | 1.6215 12.48) | 3.78 5.94) 8.10 ) 11.34 | 911 54.54} 81,54 
Brockville .. 3 5, 847 513 117 1. 30 | 1.43 | 1.94) 2.94] 4.19 5iiGe } 102 9.90 | 8.97] 49.50] 74.25 
Chatham...... d 8, 487 286 | 25 1.00 | 20542556.) S08 5. 08 mGO Ws A 2 13.90 11,31 |) 64.307) 95.80 
Cornwall ....... . 11, 493 562 | 14 . 50 LoS ee 1Oo wie tea G 6.14] 8.12 | 11.09 | 9.64! 83.09] 107.84 
Fort William . : 12,734 682 | - Pushy 1508 |) 1.3%) Ul94i) 2.81 4,25) 5.69 1.85 W245) 47/80) “72.18 
GATE vs cecesacsesees F 8,980 | 476 | “iS suk 1.62) 2.02) 2261 |) 4.00 O98 9G. I LOWIS I) Oy aSieSOL Soa mion 28 
Goderich . : woos 472 - 1.00 | 1.48: 12.02) 3.10) 4.41 BiGa) Tad W035 9.13! 49.95] 74,70 
Guelph ........ 3 11, 854 516 — 1.50 | 11S) Zea Oso ool Te thi Sao 11. 84 9.84; 51.44] 76.19 
Hamilton : 75, 040 454 | 174 215 1.40 |1.76 | 2.48] 3.56 Bes6 |) Ueto ||) 9536 8.48 45.86} 68.36 
Kenora ..... : 3, 343 703 8 .90 1.48 | 2.02; 3.10] 4.41 BLOb || We29w 10.85 |! 8.70.) 645 Soa OSe 0. 
Kingston ........-- . 14, 347 592 _ 1.00 WOS Wd, 407 92.28) 1085.42 Snail) 02 9502 8.55! 57.54] 87.90 
*Kirkland Lake.. : 5,112 413 22 1525 WT Se 2.4300 8 eUS mee 6.66 | 8.10 | 10.93 | 10.59 | 54.85] 82.30 
*Kitchener....... : 24, 400 544 52 1. 30 1.37 | 1.85) 2.81 | 4.00 5.40} 6.80 8.90 | — 51.90 | 79.40 
Lindsay ... . 3,465 504 54 1.00 PO le tosheenO9 } ode8t Su8l.) 6. Td: 9.58 8.93 | 49.19] 73.94 
London .... 51, 489 402 275 1,25 1.48 | 2.02 3.10 | 4.50 6.30} 8.10 | 10.80 | 10.79 50.40) 72.90 
Midland ...... 2, 808 539 1.00 P00) | te 2a 86 | 2.74 4.00; 5.26 1583 4) 17.06) 235033| louse 
New Toronto . 3, 893 476 - a 1.41 |1.84; 2.70] 4,00 Gl6 1h 8. S2em|lelds08 9. 56 54.76 | 81.76 
Niagara Falls 15, 852 444 11 1.75 DrendcOy ie ee ato exes lena: Ge. 5. On | 6.98 8.82 _ 434 aoe e 
North Bay ..... 6, 687 544 42 1.09 15:85) | 15 78 20.65: 18594 640)|| S226 Nei. 50 a} 9577 54.70 | 81.70 
Orillia ..... 4,750 506 | 17 aul LRGe Wile OW h wdead | Seto 4.81) 6.43 8.86 | = 56.74] 86.66 
Oshawa 19, 387 620 136 75 1.09) 11.48 1) 2.28) 3.28 4,54) 5.890 S237 Mas at OT eta Te 
Ottawa ........ 83, 821 660 - HS DeGal| cain mes SO ule oe 3.92) 4.82 CLT, uy — 73.67 | 118.67 
*Owen Sound 5, 853 528 38 1.00 1,.30' | 1.69 | 2.48 | 3.67 5.65.) 763, | 10.60 | 8.88 50.20] 74.95 
Pembroke....... Spzes 610 21 bay BS) TTS era0 | ooL 5. 24 Bo Lo elt. O08?) V5.13277) LOL4 | 72.9275 1108.92 
Peterborough. 14, 428 563 50 Bale 2.22 |2,61 | 3.41.) 4,59 6.01) 8.90 | 2.02) | 9535) 49 o05) 4025 
Port Arthur ... 12,607 595 - aut) ECS Ws doa 2eok 4.25] 5.69 7.85 | — 49.95] 74.93 
*St. Catharines... 24, 239 480 20 1375 1.75 2516") 3.10) "4.48 6,39 |) 8.37 11.34 | 10.62] 50.94) 75.69 
St. Thomas ... 1,927 450 - 1.00 16/98 Waelo Pe oesl 4.90 Meee Seo. Helo |) LOs on Wotan sono 
BO AUENAD cscs nxwenae 14, 629 356 34 nds) 1584 284] ausoul ats Gate oneu sop dds OO 9.70 |} 49.50} 74.25 
*Sault Ste Marie 18, 257 629 - 1. 50 1.94 |2.34 | 3.31 4,22 5.80] 7.49 | 10. 46 - 50.06 |} 74.81 
*Smiths Falls . Re 3,154 534 — i330: naomi 2eOo uted 4,55 CLso ees, ol 11.48 | 10.03 | 49.50] 74.25 
Stratford...... eae 6, 506 521 - ai (ts) 1.97 |2.Q00 | 2.86 | 4.16 Groat on ee UT. 2 LOS Nes. Ori Tago 
Sudbury ... a 21, 905 577 9 1.00 1.40) 1984 | 2.70 | 4.00 GeuGuima. sau lls io 9. 38 54.76 | 81.76 
*Timmins... 8, 590 444 19 Lees Li68s ecco. pos Oem ie 4.90 6.39 | 7.83 | 10.66 10.46 | 54.58} 82.03 
Toronto ... 178, 318 448 8 oD T08" |W 59 12.60 FF ed GaGa eo, tOn a taeo 10,44 | 49.50} 74.25 
Trenton ... 3, 978 553 — 1.00 1.09) 1762 | 92, 48 3. 56 4.82] 6.08 8.64 7.81 | 68.76 | 106.34 
Waterloo... 6, 807 567 151 Patho) 1.40 | 1.80 | Daoow Gece Belo) tana Ms ced 8. 20 50.31] 75.06 
Welland ... 10, 380 286 _ 1. 50 LOOP eGo |) eas 4.73 Gado e979 (20. 40 9.95; 49.50] 74.25 
*Windsor ... 34, 749 323 38 ato 1.19 | 1.62 2.49 | 3.56 4.82 | 6.08 7.97 Bro eis Oe eteece 
Woodstock .. ore 6,909 525. 26 1700 D489 1/2502: ) 98, 10s) “ahdo 6.07] 7.69 10. 80 8.97 54.00} 81.00 
| 
BEG UALS fos ccnnztasscorsacessave 1,918, 262‘ 485° oe site tat ae Ai arses ae A i ‘ aye aie 


See footnotes page 8. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1963 — Concluded 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
‘ 5 i 2 cooking and ; 
Lighting | Lighting, Lighting water heating Lighting, etc., 
NUInDeTOE Number of small Sie refrigeration, 
domestic | Average | “gmestic sppliances | sefrigerdtion Vette epee, vee 
r service monthl < Minimum : A and cooking a K 
ROE ae customers con- : eee net refrigeration Metered rates rate house heating 
aN at ae As Eh bill pate 
eed 196 Dec. 31, a 
126s Monthly consumption in kilowatt-hours 
— po SE 
60 | 200 | 180 300 500 700 1,000 |1,0001| 5,000 7,500 
| 4 
kwh, dollars < 
Manitoba : | 
Bran onto cs.2:-<ccecteccsesee 7,891 479 oe 1.00 2.84] 3.56] 4.72] 5.80} 7.60 9.41 12.10 j 11,26) "4g10 70.60 
Dauphin ... mir 2,326 596 ge 1.00 3.33] 4.05) 5.22). 6.30} 8.10 9.90 | 12.60 11.76) 48.60 71.10 
Neepawa... 1,039 364 3a 1.00 3.78) 4.50] 5.67 6.75 | 8.55 10.35 (1 33.05 1312.21) 49.05 71.55 
Portage la Prairie 3,318 560 49 1.00 2.88) 3.60) 4.77) 5.85| 7.65 9.45 TatS 11. 31 48.15 70.65 
St. Boniface .. 10, 367 se oe -50 1.80| 2.16] 2.88] 3.96) 5.76 628i 82077] | S07, 142226) Wooton 
Selkirk ........ 2, 224 a ae, 1.00 Je Doi| Suet sooo Ost Matec 9.00 | 11.70 10.71 47.70 70.20 
The Pas ... Nese 1,202 350 an 1.00 3.87] 4.95| 6.84) 9.00; 12.60 16.2¢ | 21.60 - 93.60 138.60 
Winnipeets wasrcremeerents 75,576 570 .- 52 1.64] 2.22| 2.96] 4.07 5.92 | 7.00% 8.29%) 8.29) 47.424 70.48" 
BBOUUIG Faces ccarasesanversvar 254, 362* 553* oe one ote eee oe vee | eins eee mea | Crip aoe Sele 
| | 
Saskatchewan: ?° j | 
MOOSE) J AW tectrreceerteerene 9,817 308 — | - 98 2.62) 4.09] 5.96) 6.69: 9.35 12.00 16.02 | 13.14) 69.40 102.39 
North Battleford** ee 3,207 264 - 1.65 3539] 4.271)-8.68| 8.68: 11.77 14.85 19.49 | —| 81.22 119.80 
Prince Albert?® ... 6,367 269 — | 1.55 3. 12) 4.00)" 5.75) 8.39) 11.39 14.39 18.90 - 78.96 116.50 
Regina ..... 32,329 338 — | 2.05 2.52] 4.20) 5.46) 7.35 10.50 | 13.65 | 18.37 | —j| 81.37 | 120.75 
Saskatoon... 26,511 313 =| 1.00} Se LO PSs9Oe OsDol talos 1Osta ty Loe td 18.21 =| 78.25 |) 115.75 
Swift Current . z 3,679 245 — | 1.58 3.94| 4.99) 7.09) 10.24 13.39 16.54 | 21.26 | —;| 84.26 123.64 
Weyburn. ......... Che 2,097 289 = 1.73 3.56} 4.48) 6.33) 9.10 12.34 15.57 | 20.42 = 85.10 125.53 
Totals’ .oe8 ee 231, 996* 307% a ees che sae oes ie noe Nox Mec atee Steel wee bes 
} | | 
- | | 
| H | | 
Alberta: | | | | | 
Cale ary ace, oectreecaieteees +e 78,930 292 — | 85 1,86}! 2556)" (3. 93/7220, Veto 9.65 | 12.95 | - 56.95 84.45 
Drumheller .. hee 957 278 - 1.25) 2.63| 3.63] 5.08] 6.88 9.88 | 12.88 17.38 | 14.738) 7.38 | 114-88 
Edmonton ....... oe 73,277 287 - 1.00) 2.00! 2.80] 4.10! 5.30: 7.30 9.30 12.30 —| 52.30 717.30 
Fort Macleod.. pee 680 136 — | 2.00 3.37! 4.51) 6.79] 9.74 14.49 19.24 | 26.36 | —| 121.36 180.74 
Lethbridge ..... see 10,195 225 _ 1.08) 2.93| 4.01) 5.45) 6.65 9.80 14.80 | 17.67 —-| 80.67 120.04 
Medicine’ Hat .....20-t<cc..:- 7,664 257 a 1.00! 2.25} 2.85] 4.05] 5.85 8.85 | 11.35 | 16.35 | —)| 76.35 | 113.85 
TOU ANS yore eraser nes oreo een 327, 958% 300 | a Bot ere Seve Soc nate St0 aie Soe || Rieck ae ae 
British Columbia:? | 
CYANDIOOK ca ncteieiewse 1,937 364 —| 1.05) 3.10} 4.36) 6.88) 8.56 11.18 14.33 19.06 | —| 82.06 121.43 
per eOns : 8,813 406 | 134 1.05) 2202} 3.36)" 5.21) 7298 9.87 176 eee TO - 68.20 101.01 
*Nanaimo.. eh ge 461) 229| 1.05) Z102\ sscoOl) Oecd) ce98) “9587 5) 11.7601 1b. 70: —| 68.20 101.01 . 
Nelson... 3,885 459 | - es Ey 2. 84) 3.68] 5.36] 6.92 8.39 9.86 12.69 - 71.50 97.75 
*New Westminster ..... 10, 165 345 | — 1.05) 2.02; 3.36) 5.21) 7.98) 9.87 11.76 15.70 —| 58.22 84.47 
*North Vancouver . 19,001 533 | 371 1. 05) 2.02 3.36) 5.21 7.98 9.87 11.76 | 15.70 —' 68.20 101.01 
Prince Rupert... : 3,326 516) - 1.05) 3.47| 4.52) 6.51) 9.03; 13.23 17.43 2308 18.80 107.73 160. 23 
AE Bio see te eeares c 3,455 642 24 1531) 1.89| 2.65] 4.16] 5.48 5.8979 6.9079 8.697° —| §7.55 85.90 
*Vancouver. . 111, 255 357 743 1.05) 2-02) 53.00) Deal! 7298) ~9587 11.76 15.70 = 68.20 101.01 
ENGL OTA Gee. or cece ses as2aes toreate 27, 268 394 643 1.05) 2.02) 3.36 5.2] 7.98, 9.87 11.76 15.70 _- 68. 20 101.01 
Tove eae eee bd 438 F : Beceem cat =| Pert as : | 
~ 2: Se es ; a sh = 


» Includes a metered consumption of 490 kwh for lighting, cooking and appliances plus a flat rate water heater of 1,000 watts. 
? Bills include a provincial sales tax of 5 p.c. 

3 Municipality included in the survey in 1963 for the first time. 

“From Annual Electric Power Statistics, Catalogue number 57-202. 

5 Includes surrounding area. 

© Bills include provincial sales tax of 2 p.c. 

7 Bills include special tax of 2 p.c. for educational purposes. 

® Bills include municipal sales tax of 2 p.c. 

° Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes, 

10 Bills include a municipal tax of 25 cents. 

4 Bills include a municipal sales tax of 1 p.c. 

12 Computed on metered rate although most of water heater load is on flat rate basis. 
13 Includes flat rate water heater of 1,000 watts. 

14 Space heating limited to 3 kw. 

1S Bills include municipal tax of 2% p.c. 

16 Bills include provincial education and hospital tax of 5 p.c. 

17 Bills include surcharge of 74% p.c. 

18 Bills include surcharge of 5 p.c. 

19 Bills include surcharge of 10 p.c. 

20 With water heater of not less than1,000 watts in use. 


* Municipalities in which changes in bills occurred in 1963. 


TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1963 


Billed load 


2 kilowatts | 10 kilowatts | 50 kilowatts 
Number 
cae Total Hours use 
Feovinee pag we ieonian consumption 
pality as at during 
Dec. ot 1963 300 100 200 300 100 200 300 
1963 
Consumption — kwh. 
200 400 | 600 1,000 | 2,000 3,000 5,000 10,000 | 15,000 . 
000’s kwh. dollars 
Newfoundland:' 
GEUNOE ES Che cee eee: 120 294 10,50 17, 06 21.53 44.62 65. 63 86.63 198.45 303, 45 408,45 
Corner Brook? ... ca 749 9,496 8.45 12,65 16, 85 42.25 63. 25 84, 25 195, 50 300, 50 405.50 
Grand Falls? ..... 7103 9,943 8.45 12.65 16. 85 42. 25 63. 25 84. 25 195.50 | 300.50 | 405.50 
Mount Pearl? .. 52 395 10.50 17. 06 21,53 44.62 65.63 86. 63 198.45 303. 45 408.45 
St. John’s ... 1, 797 30, 487 8.45 12.65 16. 85 42,25 63. 25 84.25 | 195.50 | 30.50] 4C5.50 
Stephenville? ; 181 1,868] 10,50.) 15,75 | 19.95 | 28.35 | 49.35 | 70,35 | 112.35 | 217,35 |, 320.35 
TROIS Se sprareree se cercreee eer pmetree 7,462 93, 233° Ae or ef ee 
Prince Edward Island: 
KOR ATIOUUELO WIN) f..vesenceveossn-sevecese 1,057 20, 7114 8. 20 12. 20 15. 20 46.00 66.00 81.00 | 230.00 | 330.00 | 405.00 
Summerside .... Hee 4444 6,0744 10. 00 14.00 18.00 55.00 75.00 95.00 275. 00 375. 00 475.00 
SOU ANS eo cee ce ysccpegue centre veenns 3, 566° 37, 284 oe a aes 
Nova Scotia: 

“LANTUS ny ae i a0 8.00 11.00 14.00 40. 00 55, 00 76.00 200.00 275. 00 350. 00 
Bridgewater . 397 5, 428 6.00 8.00 10. 00 35. 00 45.00 55. 00 175. 00 225.00 275. 00 
IACE Bay, « .accarssacpssesnve aie oe 8. 20 10. 80 13. 40 46. 00 59.00 72,00 230,00 | 295.00 | 360.00 

*Halifax — Dartmouth® . 11, 1304 233, 067% 8. 80 12. 80 16. 80 44.00 64. 00 84. 00 220. 00 320. 00 420. 00 

*New Glasgow .......... a Pas 6, 40 9.80 12,80 32. 00 49.00 64. 00 160, 00 245. 00 320. 00 

*New Waterford ... de ne 1,584 8. 33 15. 36 21.73 49.97 71.35 9202 249. 85 356. 73 463.60 
RATGCTOU Ute xa 198 1,604 &.00 12,00 16. 00 40.00 60. 00 80. 00 200. 00 300.00 400.00 

*Springhill> 9174 8, 0684 8.80 12. 80 16. 80 44.00 64.00 84.00 | 220.00 | 320.00 | 420.00 

*Sydney .. ae 13, 760 8.33 15. 36 21.73 49.97 TAs 92.72 249. 85 356.75 463. 60 
BETUTO? cus: 740 8, 067 7.80 11. 20 14,60 39.00 56. 00 73. 00 195.00 280, 00 365. 00 

*Windsor® .... 8294 14, 6084 8. 80 12. 80 16. 80 44. 00 64. 00 84. 00 220, 00 320. 00 420.00 

*Y armouth*® + 1, 4334 11, 4204 8.80 12, 80 16.80 44.00 64.00 84.00 | 220.00 | 320.00 | 420.00 

MOUALS Go oa88, cictvaugossdutbassniveee 29, 197° 415, 310° 
New Brunswick: 

[UE CGS gE ee oe ne ee 374 4, 868 6,60 10. 10 13,60 26,60 44, 10 61,60 126,60 214, 10 301.60 
Campbellton a oie 7,654 12, 00 21,00 29, 00 45. 00 85, 00 125, 00 205, 00 405, 00 605, 00 
Chatham ....... ae 186 7198 7.80 13.80 19, 80 37.58 51. 08 64.58 187. 88 255. 38 322, 88 
Edmundston . 482 8,720 10, 00 17,00 23, 00 33, 00 53. 00 73.00 | 161.00 261.00 | 361.00 
Fredericton . had 945 20, 097 9, 10 25,20 21, 20 41.10 61, 10 81. 10 161.10 261.10 361, 10 
Moncton ....... a2 PORINE ie 7. 80 13, 80 19, 80 37,58 51, 08 64,58 | 187.88 255.38 | 322.88 
Saint John ae 41,478 8. 82 11.52 14,22 44.10 57. 60 TL. 10 220. 50 288. 00 355.50 
St. Stephen 220 908 7.80 13, 80 19. 80 37.58 51.08 64.58 | 187.88 | 255.38 | 322.88 
Sackville 165 590 7. 80 13. 80 19. 80 37.58 51. 08 64.58 187.88 | 255.38 | 322: 88 
Sussex ..... 153 540 7.80 13. 80 19.80 37.58 51.08 64.58 | 187.88 | 255.38 | 322.88 
Woodstock is 317 3,201 7.80 13. 80 19.80 37.58 51. 08 64.58 187.88 | 255.38 | 322.88 

PROURUS 93589. sc sacte esse tetpsaacbd 12, 971° 181, 388° Nes =e aa eat Rie ove ec ete 2 

Quebec:® 

PAGEONV ULC cwvchotviceserocServizesracesaind 118 1,510 6. 73 9.79 10. 80 33.66 48.96 54.06 | 168.30 | 244.80] 270.20 
Baie Comeau 7’ ........... 215 4,598 7.98 10. 06 12.14 27. 46 37. 86 48. 26 124.80 | 176.80 | 228.80 
Cap-de-la- Madeleine® ® ” , ar 6.09 9, 24 10. 29 30.45 46. 20 51.45 152525 | 231,00) |) 2576-25 
@hicoutimt %? ose was 966 22,950 6.14 Te 9.29 28, 83 36. 70 44.57 | 142, 23 181.60 | 220.97 
Coaticook®? . ae 252 3,990 8.61 12.81 17.01 43.05 64.05 85. 05 = = = 
Cookshire ........ aim 58 527 7.04 10,10 Dae 35.19 50.49 65.09 175. 95 252.45 Pathe) 
Farnham oan 209 2,334 6.73 9.79 10.81 33. 66 48.96 54. 06 168.30 | 244,80 | 270.30 
Granby *® ? 895 15,431 6.72 9. 87 10,92 33. 60 49.35 54. 60 168.00 | 246.75 | 273.00 
tH Rea gee 1,374 31, 588 4.77 5.69 6.61 23, 87 28.46 33.05 119,34 142. 30 165, 24 
Joliette®® ..... 787 9,071 Tao: 12.08 16. 80 26. 25 49.88 73.50 120.75 | 238.88 | 357.00 
Jonquiéres *® .......... 432 11, 244 8.67 17,07 25.47 42, 27 84, 27 126.27 | 210,27 | 420.27 | 630.27 


See footnotes page 11. 


TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 


= Or 


as at December 31, 1963 — Continued 


Billed load 
| 10 kilowatts 50 kilowatts 


2 kilowatts 


See footnotes page 11. 


Number of 
: Total Hours use 
Province and municipality i Jehan ra oe ante bit A 
uring 
Bee aes 1963 100 | 200 300 | 100 ] 200 300 | 100 | 200 300 
“2 ie 4 
Consumption — kwh. 
200 | 400 | 600 | 1,000 | 2,000 3,000 5,000 10,000 15,000 
: a 
000’s kwh. dollars 
Quebec — Concluded: 

PATA Mg Meee ate merecete ares Tere ad ae 6.32 9.59 10.61 31.62 47.94 53.04 158. 10 239.70 265. 20 
Lévis™” _. 446 608 5.62 8.59 9.22 28.09 42.93 46.11 140. 45 214.65 230.55 
Megantic®® ... 297 1,760 9.41 14. 13 16. 02 44.19 67.81 TT. 26 218.06 336. 19 383.44 
Montreal® 7° 67,815 1, 122,070 4. 37 7.68 10. 10 26. 50 43.46 48.76 132.50 217530) 243.80 
Noranda...... 269 5, 107 5.36 7.40 9.44 21.68 31.88 42. 08 103. 28 154.28] 205. 28 
Quebec 7? 6,897 11, 576 5.62 8.59 9.22 28.09 42.93 46. 11 140. 45 214.65 230.55 
RAMUS Kio eee. 519 6,614 9.24 13.44 15. 54 46. 20 67. 20 717.70 231.00 336.00 388. 50 
Riviére-de-Loup °° 657 7,016 9.98 15.23 17. 33 49.88 Oma 86. 63 249. 38 380.63 433.13 
PROMS Teor action nares rneatenane 713 12, 309 BRole 7.40 9.44 21.68 31.88 42.08 103. 28 154. 28 205. 28 
Ste-Agathe des Monts °° SES) 3, 800 eon ee? L035 35.07 48.62 an a | curses iss 243. 08 258.83 
St. Myacinthe:? "os. 192 12,653 6.84 9,93 10. 96 BBP 48.66 53.81 165.05 242. 30 268.05 
St. Jér6me *? 827 12, 997 5.89 8.83 9.46 29.72 44.42 47.57 148. 58 222.08 237.83 
St. Johns 97>" 932 14, 853 6.65 S717 10. 81 33. 28 48.88 54. 08 166. 40 244. 40 270. 40 
Shawinigan ...... oe ae 5.92 8.98 10. 00 29.58 44.88 49.98 147.90 224. 40 249.90 
Sherbrooke *?.. 1, 562 40, 983 6.50 13.01 19. 51 Sasive 65.04 97. 56 162. 59 S20 Lt 487.77 
Sorel 78 Pees eta we 6.51 9.87 10.92 325.50) 49.35 54. 60 162.75 246.75 273. 00 
Thetford Mines *° . An 6.51 9.87 10.92 32.55 49. 35 54. 60 162.75 246.75 273.00 
Trois-Riviéres *° . Re ae 6.09 9.24 10. 29 30.45 46. 20 51.45 152525 231.00 25125 
Vialid’Ori. x 457 9, 970 5. 36 7.40 9.44 21. 68 31.88 42.08 103. 28 154. 28 205. 28 
Valleyfield ... o0 oe 5. 92 8.98 10.00 29.58 44. 88 49.98 147.90 224. 40 249.90 
Westmount *° 1,095 14, 664 Danika! 9.09 13. 08 29.15 35.83 41. 08 145.74 179. 13 205. 38 

WOtalee ee tate es 157, 541° 2, 266, 823° ae nels ° os AD toe eee eee elere 

Ontario: 

PALER an Ora cee cacee ones oes 69 1,647 5.40 6.84 7.74 27.00 34. 20 38.70 135.00 171. 00 193. 50 
Bartie ...... 557 22, 289 4.50 5.94 7.38 22.50 29.70 36. 90 112.50 148.50 184.50 
Belleville ., 1, 228 28,355 2225 4.05 5.85 20.70 27.90 32.40 103.50 139.50 162. 00 
Brantford .... 1,623 85, 081 4.14 5. 40 6. 66 20.70 27.00 33. 30 103. 50 135.00 166.50 
Brockville .. 401 15, 420 4.86 6.30 7.20 24. 30 Bi.00 36. 00 UA OO, 157.50 180. 00 
Chatham...... 1, 238 24, 002 6.84 9.00 £16 34. 20 45.00 55.80 171.00 225. 00 279. 00 
Cornwall ._... 1, 287 27,457 5.94 7.92 9.90 29.70 39.60 49.50 148. 50 198. 00 247. 50 
Fort William . 1,584 44, 538 4.32 5.04 5.76 21.60 25. 20 28. 80 108.00 126. 00 144.00 

SGalves ee 652 15,735 5. 40 6. 84 7.74 27. 00 34. 20 38.70 135.00 171. 00 193. 50 
Goderich 150 3, 220 Sai oO. 13 6. 57 27.00 34. 20 38.70 135. 00 171.00 193. 50. 
Guelph ... 1,063 29,016 4.05 621 8.01 27.90 35.10 39. 60 139.50 175.50 198.00 
Hamilton . 9, 164 237, 995 4.14 5.40 6. 48 20.70 27.00 32. 40 103.50 135.00} 162.00 
Kenora..... 190 9,602 3.31 5. i3 6.57 38.70 45.90 50. 40 193.50 229.50 252. 00 

*Kingston ....... 2, 287 71,002 4.86 6. 30 7.20 24. 30 31.50 36.00 121.50 157.50 180. 00 
Kirkland Lake... 907 13,765 4.05 6.34 8.32 31.50 38.70 43. 20 157.50 193.50 216.00 

*Kitchener 1, 424 55, 117 5.00 6.60 7.60 25.00 33.00 38.00 125. 00 165.00 190. 00 
Lindsay ...... 504 9, 285 2.92 4.59 6. 03 24. 30 31.50 36. 00 121.50 157.50 180.00 
London 2,744 143, 906 3.96 5. 40 6. 30 24. 30 31.50 36. 00 121.50 157.50 180. 00 
Midland ......... 145 5, apd 2.07 2.97 3. 87 18.00 25..20 29.70 90.00 126.00 148. 50 
New Toronto . 235 12,001 4.68 6n12 7.02 23. 40 30. 60 35. 10 117.00 153. 00 175.50 
Niagara Falls 987 53,042 4.86 6. 30 7.20 24.30 31.50 36. 00 121.50 157. 50 180. 00 
North Bay ..... 1, 186 27,394 3.60 Dee 6.84 22.50 30.60 38.70 112.50 153. 00 193.50 
Orillia . 671 14, 143 3.24 4.68 6.12 20.70 27.90 35.10 103.50 139.50 175.150) 
Oshawa 1,742 47,210 oa Da 3.24 3. 69 20.70 27.90 32. 40 103. 50 139. 50 162.00 
Ottawa ......., 11, 446 551, 627 3.60 5.04 6. 48 22-50 29.70 34. 20 112.50 148.50 171.00 
Owen Sound . 309 11,707 3.60 5.04 6.48 22. 50 29. 70 36.90 11250 148. 50 184. 50 
Pembroke .... 702 12,000 T. 20 11. 88 16. 56 25. 11 45.81 66.51 107. 91 211.41 314.91 
Peterborough 696 35, 221 4.86 6.30 T20 24. 30 31.50 36. 00 121.50 157.50 180. 00 
Port Arthur ...... Len 52,904 4.50 5.94 6.84 22.50 29.70 34. 20 112.50 148.50 171.00 

*St. Catharines 2,428 58,011 5. 04 6.48 7. 38 25. 20 32.40 36.90 126.00 162.00 184.50 
St. Thomas ... 439 13,782 5.04 6. 48 u(Genests} 25. 20 32.40 36. 90 126. 00 162. 00 184.50 

“Sarnia sce 864 33, 800 6.48 BEY 8.82 32.40 39. 60 44. 10 162.00 198.00} 220.50 
Sault Ste. Marie .. 2,015 46, 277 4.79 7.49 10.19 23.94 37.44 50.94 119.70 187. 20 254. 70 

*Smiths Falls .... 285 10, 210 4.50 5.94 6. 84 22. 50 29.70 34. 20 112.50 148.50 171. 00 
Stratford <5. 704 16,554 Deaa 6.48 7.74 26. 10 32.40 38.70 130. 50 162. 00 193.50 
Sudbury se aa Th a 56, 088 Siae 7.38 9.54 26. 10 36.90 47.70 130.50 184.50 238.50 
Timmins |, Liyaon 21, 468 3.82 6.07 8.05 34. 20 41.40 45.90 171.00 207.00 229. 50 
Toronto 25, 446 670, 939 Deol Geor 7.83 26.55 32.85 39. 15 132.15 164. 25 195.75 
Trenton ... 265 8, 392 4.32 5. 76 6. 66 21.60 28.80 33. 30 108. 00 144. 00 166. 50 
Waterloo 672 24, 712 4.86 6.66 8.46 24. 30 33.30 42. 30 121.50 166.50} 211.50 
Welland ... 615 21, 891 3.60 5. 53 Tei5 28.80 36.00 40.50 144.00 180. 00 202.50 
Windsor ...... 1,996 13, DOT OL 6.16 7.24 27.00 34. 20 38.70 135.00 171.00 193.50 
Woodstock .. 375 12,022 4. 86 6.30 7. 20 24. 30 31.50 36. 00 121.50 157.50 180.00 

Totals .... 170, 642° 4, 533, 018° . ae ate ve eee os 


=i 


TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1963 — Concluded 


Billed load 
2 kilowatts 10 kilowatts | 50 kilowatts 
Number of Total 
, commercial eee Hours use 
Province and municipality customers CORE WED 308 
as at during 
Dec. 31, 1963 1963 100 200 300 | 100 200 300 | 100 200 300 
Consumption —kwh. 
200 400 | 600 1,000 2,000 3,000 | 5,000 | 10,000 15,000 
000’s kwh. dollars 
Manitoba: 
Brandon 1,172 20, 652 8. 10 12.60 16. 20 23. 40 41. 40 59. 40 95. 40 185. 40 
) , ; : : : : : : ; : 275. 40 
Dauphin .... 452 6, 707 8. 10 12. 60 16. 20 23. 40 41. 40 59. 40 95,40 | 185.40 | 275.40 
Neepawa S a0 256 1, 980 8. 10 12. 60 16. 20 23, 40 41, 40 59. 40 95.40 | 185.40 | 275, 40 
Portage la Prairie Lon 612 5,598 8. 10 12. 60 16. 20 23. 40 41, 40 59. 40 95. 40 185. 40 275. 40 
St. Boniface 1, 196 re 6. 00 12. 00 16, 20 23, 40 41, 40 59. 40 95. 40 185. 40 275. 40 
Selkirk ...... 349 ae 8.10 12. 60 16. 20 23. 40 41. 40 68. 40 95.40 | 185.40 | 275. 40 
The Pas 333 2,925 9. 90 15. 20 21. 60 32. 40 59. 40 86. 40 140. 40 275, 40 410. 40 
Winnipeg 11, 7064 393, 5894 6. 34 12. 67 19. 00 30. 08 54. 63 78. 38 121, 93 210.59 289. 75 
RGLAIS Peo ecnctntsnce Lente 31, 1275 668, 142° RAG bran tele atic HOO sels iets 50 oct 
Saskatchewan:'? 
MOOS ey SAW rnc. uce-csuctas ancrovns 1,283 17, 452 8.18 12. 85 17.53 40. 90 64, 24 87.60 | 204.45 | 321.22 | 437.49 
North Battleford’ . see 623 9,558 10, 28 Hisat moses 46. 09 66. 48 83. 02 229. 92 332. 41 415.09 
Prince Albert*® .. 1, 061 15, 890 9.93 17. 32 23,51 48. 28 69. 65 86.97 | 241.35 | 348.23 | 434.85 
Regina .......... 5, 006 93, 344 1.35 13. 65 19.42 34, 65 56. 70 Tene. 173, 25 283. 50 388. 50 
*Saskatoon ... 4,405* 149, 3904 8. 40 15. 75 23. 10 38. 33 65. 62 91.87 | 169.05 | 295.05 | 400.05 
Swift Current vas 910 3,085 15.97 28. 30 39. 85 62.95 | 122.30 | 159.55 | 246.70 | 456,70 | 666.70 
Weyburn? .......... WN eared ree coe 518 6, 071 10. 76 18. 62 24, 92 46. 70 68. 07 85. 40 Pe ba ae 340, 35 426. 98 
TRECESY ESF ae OSD ened eae 35, 247° 310, 146 Ace Ae sec ACG 508 Cor wes Neve “5 
Alberta: 
CON ANY tu, .sueaceste sie, Reece avs cs 10, 767 125, 70x 10. 00 19. 00 27. 00 35. 00 55. 00 75. 00 115. 00 215. 00 315. 00 
Drumheller ... shee 264 2,370 9. 00 15. 00 21. 00 37.00 67.00 97.00 | 177.00 | 327.00 | 477.00 
Edmonton ..... 12,218 277, 123 8. 66 15. 66 21. 16 29.16 48, 74 61. 74 87. 74 L522 19 203. 25 
Fort Macleod 196 774 12, 30 20. 90 28. 50 43.70 81.570 | 129. 70! L95.705) S855 TON" Sito. 710 
Lethbridge ...... SSPE, 1, 248 19, 654 10. 35 19. 35 24.75 39,15 61.65 84.15 147. 15 259. 65 372515 
MCGICING Gat 6 .cccccsicesassdonseoedes 851 8, 856 7.00 13. 00 17. 00 28. 40 40, 10 50.10} 142.00} 200.50 | 250.50 
BOL ANS arr arate s esc ranncntersni 49, 054° 666, 452° aie nis otars ci Apis tees sie sie mi 
British Columbia:* 
frapbrook ....:.:... STE RE saad s 364 4, 704 9.71 16.01 22558 34. 91 66. 41 87. 41 129. 41 234. 41 339. 41 
*Kamloops ..... a 1, 324 24, 880 6. 83 12.08 17133 29. 40 55. 65 81.90 147. 00 278, 25 409. 50 
*Nanaimo .. oo 1, 747 28, 903 6. 83 12.08 iPS SS 29.40 55. 65 81.90) 147.00] 278.25] 409.50 
BN EUS ON ettcciiy nies -s-s1- sed 619 6, 350 10, 50 19.95 28. 35 43.58 69. 56 90.56 | 132.56] 237.56] 342.56 
New Westminster ... 1, 928 40, 946 9.09 15.33 21. 63 43.58 713. 74 103. 67 181.79 331. 40 408, 19 
*North Vancouver .. ait 2,025 34, 503 6, 83 12. 08 17.133 29. 40 55. 65 81.90 147. 00 278. 25 409. 50 
Prince Rupert ...... 5 619 8, 085 13. 65 19. 95 23. 10 68. 25 99.75} 115.50] 341.25} 498.75} 577.50 
TYEE eee ae ae 445 9, 676 8.51 13, 23 17. 96 27.41 51.03 74. 66 135.71 198. 71 261.71 
*Vancouver Fas 22, 744 497, 616 6. 83 12.08 Lies 29. 40 55. 65 81.90] 147.00] 278.25] 409.50 
PIU CUONA eres sn arn sicdarerartaxdedoncacire 4,999 66, 524 6. 83 12. 08 NBES} 29. 40 55. 65 81.90] 147.00] 278.25] 409.50 
TION EN Ries pes ER ee ee ee 77, 892°14 1, 698, 255%1° ee ae ater Rie niet oe 2Or ee te 
1M 5 ae i 1 


1 Bills include provincial sales tax of 5 p.c. 

2 Municipality included in the survey in 1963 for the first time. 

3 From Annual Electric Power Statistics, Catalogue number 57- 202. 
* Includes power customers. 

5 Includes surrounding area. 

© Bills include provincial sales tax of 2 p.c. 

7 Bills include special tax of 2 p.c. for educational purposes. 

® Bills include municipal sales tax of 2 p.c. 

° Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 

10 Bills include a municipal tax of 25 cents. 

11 Bills include a municipal sales tax of 1 p.c. 

12 Bills include provincial education and hospital tax of 5 p.c. 

13 Bills include surcharge of 7% p.c. 

14 Bills include surcharge of 5 p.c. 

15 Bills include surcharge of 10 p.c. 

16 Some power customers are classified as commercial customers in Catalogue number 57-202. 


*Municipalities in which changes in bills occurred in 1963. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24- Hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1963 


Billed load 


5 kilowatts | 


50 kilowatts | 


100 kilowatts 
Total Hours use 
Province power i 
ond customers ee = 
municipality ie aa 1963 100 | 200 | 300 | 100 200 | 300 100 ik 200 [ 300 
1963 
Consumption —kwh. 
=i T 4 
500 | 1,000 | 1,500 5,000 10,000 | 15,000 | 10,000 20,000 30,000 
ca 000’s kwh. | dollars 
Newfoundland:* 

Carbone alte eeee esac 15 563 16.67 25. 01 32.89 116. 74 250.11] 328.86 333.48 500. 22| 657.72 
Cornerbrook? 74 3,455 18. 38 24.94 3150 183. 76 249.39] 315, 01 BEL 498.76] 630.01 
Grand Falls? ... 76 2, 864 18. 38 24.94 3150 183. 76 249.39] 315.01 367. 51 498.76| 630.01 
Mount Pear]? 6 481 16.67 25. OL 32.89 166. 74 250.11] 328.86 333.48 500.22] 657.72 
St. John’s 338 30,461 18.38 24.94 31.50 183. 76 249.39) 315.01 367.51 498.76] 630.01 
Stephenville? 27 494 22.79 38.53 54, 27 227.85 368.03 | 490. 8& 455. 70 736.05] 981.75 

ROPALS 2 oascesheteessesewesestener tonnes 9228 1, 204, 945° 5 c ators ote S06 aioe Siete sai iets 
Prince Edward Island: 
Charlottetown BGs ue 23.00 33. 00 40. 50 230. 00 330.00 | 405.00 460. 00 660.00} 810.00 
Summerside .... ea 7 27.50 37.50 47, 50 275.00 375,00 | 475.00 550. 00 750.00} 950.00 
MROtAlS ares drrgstossen neocon 2s 13, 886° Aap sone re ‘ AGC ree aiete aie ae 
Nova Scotia: 

* AMD ETS ire ce castenavoedeieeronsecsasuats 17.50 25.00 32.50 175.00 250.00] 325.00 350. 00 500.00] 650.00 
Bridgewater . a — 17. 50 22.50 27. 50 175.00 225.00] 275.00 350. 00 450.00} 550.00 
Glace Bay: nesses ie a 23.00 29. 50 36.00 230. 00 295.00} 360. 00 460. 00 590.00] 720.00 

*Halifax — Dartmouth®® Soe * 17. 50 24, 25 31.00 175.00 242.50] 310.00 350.00 485.00) 620.00 
New Glasgow’ ............. A ae 13.00 20. 25 27.50 130. 00 202.50] 275.00 260. 00 405.00} 550.00 

*New Waterford ... Be 682 13.99 24.02 34. 04 167.95 253.11] 318.54 335. 90 506. 22| 637.07 
BA CHOUicpncwcsaces 38 L202 14, 21 PA | 29. 21 142.00 217.00} 292.00 284. 00 434.00} 584.00 

*Springhill*°. oe 4 jt 17.50 24. 25 31.00 175.00 242.50] 310.00 350.00 485.00} 620.00 

*Sydney ...... te 14, 123 13.99 24.02 34.04 167. 95 253.11! 318.54 335. 90 506.22] 637.07 
BEERO) ee oe 261 8, 370 1153 17. 04 22.04 SES) 170.35) 220.35 230. 50 340.70] 440.70 

*Windsor‘’® ee aay 17. 50 24,25 31.00 175. 00 242.50} 310.00 350. 00 485.00] 620.00 

EVarmouth’ wy, sees. srexetacceetep 7-0 ee BY 17. 50 24, 25 31.00 175. 00 242.50 | 310.00 350. 00 485.00] 620.00 

Totais water sree 1, 991° 611, 987° ath as 265 Bo ees are aoe aers ato 

New Brunswick: | 

Bathurst .......... 23 1,472 17. 50 24.00 30.50 175. 00 240.00 |} 305.00 350. 00 480.00} 610.00 
Campbellton 99 o.oo 17. 10 20. 25 22. 50 165.00 195.75 | 218. 25 331,20 391.50} 436.50 
Chatham .......... 24 1,603 17. 50 24.00 30. 50 175. 00 240.00 | 305.00 350. 00 480.00) 610.00 
Edmunston 28 1, 900 14.55 19.89 24.78 145.53 198.84| 247.84 291.06 397.68} 495. 68 
Fredericton 240 14, 428 23.00 34. 88 43. 63 128. 00 221.75 | 309. 25 228.00 415.50] 590.50 
Moncton ...... 48 21,3502 17.50 24.00 30. 50 175. 00 240.00 | 305.00 350. 00 480.00} 610.00 
Saint John .. Ae 26, 085 15.70 22. 45 29.20 157.05 224.55 | 292.05 314. 10 449.10] 584. 10 
St. Stephen 9 202 17.50 24.00 30. 50 175. 00 240.00 | 305.00 350. 00 480.00] 610.00 
Sackville .... 5 107 17.50 24.00 30.50 175.00 240.00 | 305.00 350. 00 480.00} 610.00 
Sussex ........ 19 1,960 17. 50 24. 00 30.50 175.00 240.00 | 305.00 350.00 480.00} 610.00 
Woodstock .. 10 274 17.50 24.00 30.50 175. 00 240. 00 | 305. 00 350.00 480.00] 610.00 

EG Calis ie eseccaceo rere acasnece nests 2, Ada 800, 208° - “ Sac a Ap ate asia ane 

Quebec:* 

Actonvale con geagetcntsnateasececennnnnney 38 1,719 15.05 17. 34 19. 64 150.45 173.40 | 196. 35 264. 60 303. 80} 343.00 
Baie Comeau” ws sreneacaesne ae es 15. 28 20. 48 25. 68 124.80 176. 80 | 228. 80 242. 48 350.48} 454.48 
Cap-de-la-Madeleine MH oe ia 15... 20 17. 68 20.03 150. 99 176.72 | 200. 34 301. 98 353.43) 400. 68 
Chicoutimi” vi cen 165 he Leu 11.84 13.42 14.99 118.39 134.14] 149.89 236. 78 268. 28| 299.78 
Coaticook”’™ .. 37 5,951 16.06 19.92 22.55 - - _ - _ _ 
Cookshire ..... 9 85 14.28 16. 32 18. 36 142. 80 163. 20 | 183.60 275. 40 316. 20} 357. 00 
Farnham vos 22 1, 334 14.28 16. 32 18. 36 142. 80 163. 20 | 183.60 275. 40 316.20) 357.00 
Granby!™1) . 113 6, 091 14. 70 16.80 18. 90 147. 00 168.00 | 189.00 283.50 325.50] 367.50 
Hull soon geseenee 284 3, 463 11,42 12, 88 14. 33 114, 22 123577) | b4905)2 228. 44 257.54] 286.75 
Joliette 7 fot 196 11,798 14, 22 16. 76 19,12 135. 89 161. 24 | 184.84 271. 28 322.43| 369.68 
PORMULETES st eae ee de oe cee 43 2,629 t528 17.85 20. 48 123.90 150.15 | 176.40 244.65 297.15] 349.65 


See footnotes page 14. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-Hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1963 — Continued 


i re Se ee et a es eS 


Billed load 
5 kilowatts | 50 kilowatts 100 kilowatts 
Number of 
power Total Hours use 
Province and customers consumption 
municipality as at during 
Dec. 31, 1963 100 200 300 100 200 200 100 200 300 
1963 
Consumption-kwh. 
500 l 1,000 1,500 5,000 10,000 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 
000’s dollars 
kwh. 
Quebec — Concluded: 
MRI I8O eee sss p cuss cetcwsctnekes civ ser ita ite 14. 67 U7. U7, 19. 46 146. 68 171.65 | 194.60 293.35 343.29 | 389.19 
Hevaise? as a 92 1 52 13. 86 15. 34 16. 93 138. 61 156. 80 | 173. 30 Zeta 313.59 | 345. 39 
Megantic?®?! ... 27 8,059 20. 84 25.61 27.99 208. 70 255.95 | 279. 81 417. 40 512.01 | 559.63 
Montreal %9-2° | ee £0,533 5, 337, 645 2s 15. 37 16.96 127. 20 153.70 | 169.60 241.68 292.03 | 322. 24 
Noranda ........ at 56 1,556 13. 30 16.72 18.99 133.01 167.18 | 189.92 266. 12 334.36 | 379. 85 
Quebec?’?° . ue 1,274 17, 246 13. 86 15. 34 16.93 138.61 156. 80 | 173.30 PUOAL 313.59 | 345. 39 
Rimouski??? ......... 113 2, 3'to 17.91 20.73 23.39 179.13 207e27 | 233.02 358. 26 414.54 | 467. 04 
Riviére-du-Loup?> 3 TS er Pal 14.75 17.22 19.85 147.53 172.20 | 198.45 295. 05 344.40 | 396.99 
Rouyn 151 2, p30 13.30 16.72 18.99 UB KON 167.18 | 189.92 266. 02 334. 36 | 379. 44 
Ste-Agathe des Monts?° he 5 800 14. 29 16. 09 17. 66 142.93 160. 94 | 176. 69 285. 85 321.89 | 353. 39. 
St. Hyacinthe?®” ...... 7 166 7,637 14.67 16.73 18.79 144. 45 165.05 | 185.65 278.35 319.55 | 360.75 
St. JérGme?-?? ....... ie 123 2,898 14, 29 16. 09 17. 66 142.93 160. 54 | 176. 69 285.85 321.89 | 353. 39 
SG Johns t+. ... a 148 5, 344 14. 56 16. 64 18.72 145.60 166. 40 | 187. 20 280. 80 322.40 | 364.00 
Shawinigan ....... a 14.67 Lise 19.46 146. 68 Nf 65 | 194. 60 293.35 343.29 | 389.19 
Sherbrooke??? 116 93,535 15.05 15.05" 18.31 150.48; 150.48 183.10 300. 964 300. 964 365. 66 
aned ere: rec o.8, 15, LO 17. 68 20.03 151.00 176. 70 | 200. 33 301. 98 353.39 | 400. 64 
Thetford Mines?1! |. ae 15.10 17. 68 20.03 151.00 176.70 | 200. 33 301.98 353.39 | 400. 64 
Trois Riviéres?®”"! . re we ate 15.10 17.68 20.03 151.00 176.70 | 200. 33 301.98 353.39 | 400. 64 
ON Lies caes se 84 2, 983 13.30 16.72 18.99 133. 01 167.18 | 189. 92 266. 12 334. 36 | 379.85 
Valleyfield .... nt : me 14. 67 iy dey 19.46 146. 68 171.65 | 194.60 293. 35 343. 29 | 389.19 
11 SIFT COLT rao 145 10, 869 14.58 17.91 20. 54 145.74 179.13 | 205. 38 291.48 358. 26 | 410.76 
PIOUS reste oac ss Se nvonts aeevevees sees 22,554 21, 299, 608° cas iets ora Sie eee OG ses ses sie 
—— 
a 
“AES EEG fa Eee ene 19 pale oa 13.50 15. 75 17.24 135. 00 157250 |) L235 270. 00 315.00 | 344.70 
Barrie ..... a3 119 34, 863 9.67 10. 80 11.92 96.75 108.00 | 119. 25 193.50 216.00 | 238.50 
Belleville ... 142 33, 246 9.90 SPAR 5) 13.63 99. 00 121550 | 136.35 198.00 343.00 | 272.70 
Brantford .. 300 105,595 10.57 11.92 toe 105575 179525 | 132.75 211.50 238.50 | 265.50 
Brockville 47 35, 290 9.90 2.05 13.64 99. 00 £21550) | 136..35 198.00 243.00 | 272.70 
Chatham . 269 54, 439 13.50 15.30 TS 0 135. 00 153.00 | 171.00 270. 00 306.00 | 342.00 
Cornwall .... 140 5, 080 LoS ie 21.15 236 to 197.50 217. 50.) 237. 50 395. 00 435.00 | 475. 00 
Fort William .. rae 198 59, 642 9.67 10. 80 11.92 96.75 108.00 | 119.25 193.50 216.00 | 238.50 
Keres aie cars oe 142 62, 167 11.25 12.60 13.95 112.50 126.00 | 139.50 225.00 252.00 | 279.00 
Goderich . as 68 14, 827 13.50 153.75 17. 23 135. 00 TOTO lize oD 270. 00 315.00 | 344. 70 
Guelph ... 131 91, 820 12. 60 14.85 16.33 126. 00 148.50 | 163.35 252.00 297.00 | 326.70 
Hamilton . 1,659 1,880, 166 9.00 11525 12.74 90. 00 122550 ) 1272135) 180.00 225.00 | 254. 70 
Kenora ... 86 1,968 Hs OK 18. 22 19.57 159.75 182. 25 | 195.75 319.50 364. 50 | 391.50 
Kingston ...... 225 50, 886 9.90 eo 13.64 99. 00 121,50 | 136.35 198. 00 263.00 | 272.70 
Kirkland Lake . 28 5, 384 15. 30 hy BRS 15} 19.03 153. 00 175550} T90635 306. 00 351.00 | 380.70 
*Kitchener ...... 355 180, 826 9.38 11,25 12.49 93.75 112.50 | 124.88 187. 50 225.00 | 249.75 
Lindsay . 94 21,601 17.25 13.50 14.98 112.50 135.00 | 149. 85 225. 00 270. 00 | 299. 70 
London ... 540 263, 354 11,25 13.50 14.98 112.50 135.00 | 149.85 225. 00 270.00 | 299.70 
Midland ...... 69 20, 378 8. 10 10.35 11.83 81.00 103.50 | 118.35 162. 00 207.00 | 236.70 
New Toronto ... 40 129,199 10. 80 13.05 14.53 108. 00 130.50 | 148.95 216.00 261.00 | 290. 70 
Niagara Falls . 96 38, 949 11.25 13.50 14.98 112.50 135.00 | 149. 85 225. 00 270. 00 | 299. 70 
North Bay ..... 149 13,444 13. 27 14.62 15.97 132. 75, 146. 25 | 159.75 265. 50 292.50 | 319. 50 
Orillia ..... 143 36,107 9.67 11.02 123% 96.75 110525 | 123.75 193.50 220.50 | 247.50 
Oshawa 294 238, 128 9.90 12.15 13.63 99. 00 124.507) 136.50 198. 00 243.00 | 272. 70 
Ottawa ...... 199 48,595 10. 80 13.05 14.53 108. 00 130.50 | 145.35 216. 00 261.00 | 290.70 
Owen Sound 149 14, 841 10.35 11.70 13.05 103.50 f1'7<100))) £30.50 207. 00 234.00 | 261.50 
Pembroke ..... 50 2,325 14. 25 15.90 1tab5 142.50 159.00 | 175.50 285. 00 318.00 | 351.00 
Peterborough 261 90, 657 9.90 12.15 13.64 99. 00 121. 50) | 136.35 198. 00 243.00 | 272.70 
Bort Arthur. ....... 56 72,690 LOS od 12. 60 15. 09 103.50 126.00 | 140. 40 162. 00 207.00 | 236.70 
St. Catharines . 298 305, 600 12.40 13.95 15.30 126. 00 139.50 | 153.00 252. 00 279.00 | 306.00 
St. Thomas ... 132 37,495 10 13.95 15. 43 117.00 139.50 | 154.35 234. 00 279.00 | 308.70 
PSARDIG) occas cones 3 1,004, 420 13.05 15.30 16.79 130.50 153.00 | 167. 85 261.00 306.00 | 335.70 
Sault Ste. Marie .. 82 8, 464 iAP AS) 12.74 14. 22 112.50 127.35 | 142. 20 225.00 254.70 | 284.40 
*Smiths Falls .. Si 12,700 10. 80 13.05 14.54 108. 00 130.50 | 145.35 216.00 261.00 | 290.70 
Stratford .... 158 35, 374 11.92 13.27 15.62 119. 25 132.75 | 146. 25 238.50 266. 50 | 292. 50 
Sudbury ... 297 21,024 13.50: 14. 98 16.47 135. 00 149. 85 | 164. 70 270. 00 299.70 | 329. 40 
Timmins . 33 2,116 15230 17, 55 19.03 153.00 175. 50 | 190.35 306. 00 351.00 | 380. 70 
Toronto ... eeee 1,870, 034 12. 82 14.53 16. 24 128. 25 145.35 | 162.45 256. 50 290.70 | 324.90 
Trenton ... 72 55, 134 10.35 12.60 14.08 103.50 126.00 | 140.85 207. 00 252.00 | 281.70 
Waterloo . 96 34, 538 NIBP 14. 62 ay yely 132.75 146. 25 | 159.75 265.50 292.50 | 319.50 
Welland ... 82 90, 423 T2ecL5 14.40 15.88 121.50 144.00 | 158. 85 243.00 288.00 | 317.70 
Windsor ...... 173 215, 546 12. 60 14. 85 16. 33 126.00 148. 00 | 163.35 252. 00 297.00 | 326.70 
PWOOUSED Che 4 oz, vavancastaccocuescnwuerrets 139 46,450 wie AiO) 14.98 112.50 135.00 | 149.85 225. 00 270. 00 | 299. 70 
ROUALS co cea titee sree esarcise 27, 274° 20, 112, 161° Bate Chr ae eee mas tare ele tera ios 


See footnotes page 14. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24 -Hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1963 — Concluded 


Billed load 


5 kilowatts | 50 kilowatts 100 kilowatts 
Number 
of 
Hours use 
F DOMSE ene j 
Province and municipality customers during 
nears 1963 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
Dec. 31, 
1963 
Consumption — kwh. 
[eetoos 1,500 5,000 10,000 15,000 10,000 | 20,000 | 0,000 
23) 
000’s dollars 
kwh. 
Manitoba: 
IBRATICONY .ncrmeressvisnacttevanerenetes seveare Bila 14, 040 T2575 17. 25 20S 127. 48 172.48} 217.49 254. 97 344.97] 434. 97 
Dauphin ..... 138 2, 558 12.00 17. 25 pal Waa 127. 48 172.48} 217.49 254. 97 344.97] 434.97 
Neepawa......... 90 1, 052 L275 0725 Pie 5) 127. 48 172.48 | 217.49 254. 97 344.97] 434.97 
Portage la Prairie. 181 4, 545 12.75 i, 25 ale TD 127.48 172.48 | 217.49 254. 97 344.97] 434.97 
St. Boniface.... 528 On i iS Seal Be 20. 55 24. 83 1275.13 192.40] 225.60 237. 60 336.60} 383. 25 
Selkink tcc. 101 ae 12. 87 17. 87 SW 116. 63 159.13] 200. 21 222. 92 302.92] 382.92 
The Pas .... 83 1, 200 16. 02 PASO?) 34. 02 160. 20 243.18 | 324.18 306. 36 463.32] 607. 32 
Winnipeg .... or ad anti 13. 84 21. 69 26. 19 134. 18 202.02] 238.12 250. 17 355.30] 404.55 
ROLALS fearecgeccssvsnspenespersanseaparee 12, 405° 2, 562, 209° eee ee eee ee eee eee eee eee 
Sask atchewan:° 
Moose jaw? ....... 36 44, 726 15. 30 21.98 28. 66 153. 04 219.77 | 286.50 305. 59 439.05} 572.99 
North Battleford 9 1, 244 22.65 32. 84 41.12 225. 98 328.47 | 411.16 452. 97 656.93] 822. 30 
Prince Albert* .... 20 15, 638 23. 35 34, 04 42.71 230.02 340.35 | 426. 98 467. 04 680.71] 853.96 
Rie RIN a yc.cccsssasess 212 92, 023 U5. 15 28. 87 38. 06 141.75 212.62 | 278. 25 283. 50 425.25] 556.50 
*Saskatoon..... Ks Pt 20. 74 37. 01 51.19 169. 05 285.05 | 390.05 273. 00 430.50} 588. 00 
Swift Current ane 127 6, 030 24.15 38. 06 alee a) 241.50 380.63 | 511. 88 — ~ - 
Wey Durn® Aesncsecacsredagavsivtesensesnove ays 31,979 DSO 34, 04 42.71 BESS) 340. 36 | 426.98 467. 04 680.71] 853. 41 
SPOGALS s.soysensccat-taceraneeeenceectanns 8, 265 763, 456 eee oce eee ee eee eee An eve cee 
Alberta: 
GAL BOTY arenas nahans cadtwesensaapdaaand ceva 3,649 377, 364 8. 42 14, 42 20. 42 84.12 144.12] 204.12 =_ - - 
Drumheller waa 64 1,602 18.36 28. 36 38. 36 183. 50 283.50 | 383.50 367. 00 567.00] 767.00 
Edmonton ........ 135 210, 684 19. 16 29.16 39. 16 87.74 152.75 | 203. 25 152. 75 253. 25| 346. 88 
Fort Macleod .. 89 1, 464 22.33 36. 68 50. 83 171.95 314.45 | 456. 95 338. 20 632. 20] 908. 20 
Lethbridge ...... 396 31, 444 15. 47 26. 72 Soa 112. 28 202.28] 292. 28 20735 S97; Sono nto 
Medicine Hat .. 209 67, 209 14. 20 20.05 25. 05 133. 80 208.80 | 267.60 267. 60 417.60] 535. 20 
AD OUALS ceccesenot-ou-sdateeacaestaescennane 18, 779° 1, 704, 989° eee ove eee eee eee oes eee eee eee 
British Columbia:*° 
GTANIDIOOK teusves stassccrassuncwdsbvyaaastne 12 S,018 19. 43 35. 18 50. 93 - - - - = - 
*Kamloops .. a i 39, 359 14.70 27. 83 40.95 147. 00 196.88 | 236. 25 315. 00 393.75] 472. 50 
*Nanaimo . 165 132, 563 14.70 2s Oo 40. 95 147. 00 196. 88 | 236. 25 315. 00 393.75] 472.50 
GU SON  ieccseesacacsas 136 12,099 16. 62 24. 95 31,51 114.138 216.78 | 292.57 236, 20 433.57] 585. 14 
New Westminster.. - _ 10. 50 34. 13 47. 25 131. 25 262.50 | 393.75 307. 13 438.38] 569.63 
*North Vancouver .. 122 215, 088 14. 70 27. 83 40. 95 144. 38 241.98 | 314. 43 288.75 483.97] 628. 87 
Prince Rupert ... a oe 23. 63 31.50 39. 38 236. 25 315.00] 393.75 472.50 630. 00} 787.50 
FPA 7 cestaeseaknese's me ke 8.98 14.65 alt Wey | 52.45 99.70} 146.95 99.70 194, 20] 288.70 
*Vancouver 3,010 400, 684 14.70 27. 83 40. 95 144. 38 241.98 | 314.43 288.75 483.97] 628. 87 
PVAUOEOTI beceatas ccvbiecdivesvevedlevecvacdis 683 O45 771 14.70 27. 83 40.95 144, 38 288.75 | 433.13 288. 75 577.50] 866. 25 
TObAIS) wartevevactsnncarercoeeasiciecese3 2, 2195/° 2, 925, 037 *7° Ae ms see sale aise Goo ares erere see 
4 


1 Bills include a provincial sales tax of 5p.c. Power used in manufacturing is exempt from tax. 

? Municipality included in the survey in 1963 for the first time. 

3 From Annual Electric Power Statistics, Catalogue number 57 -202. 

“Included with commercial customers. 

5 The following rebates on power generated wholly or in part by coal produced in Nova Scotia is applicable to power consumers who are engaged in manu- 
facturing, converting and processing goods or products from raw or other materials; Halifax, Dartmouth and Windsor — 2/mills perkwh.; New Glasgow — 5mills 
per kwh.; Springhill — 7 mills per kwh. 

® Includes surrounding area. 

7 Includes commercial consumption. 

® Bills include provincial sales tax of 2 p.c. 

° Bills include special tax of 2 p.c. for educational purposes. 

10 Bills include municipal sales tax of 2 p.c. 

11 Bills include special tax of 1 p.c. for educational purposes. 

12 Bills include a municipal tax of 25 cents. 

13 Bills include a municipal sales tax of 1 p.c. 

4 Minimum bill. 

15 Bills include provincial education and hospital tax of 5 p.c. power used in manufacturing and heating is exempt. 

16 Bills include surchargeof 7% p.c. 

17 Bills include surcharge of 5 p.c. 

18 Bills include surcharge of 10 p.c. 

19 Bills include provincial sales tax of 5 p.c. 

20 Some power customers are classified as commercial customers in catalogue number 57-202. 


*Municipalities in which changes in bills occured in 1963. 
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6503-519 


SMALL POWER SERVICE 
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1964 
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[ DOMINION BUREAU OF STATISTICS 


Industry Division 
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Reports Published by the 
Industry Division 
dealing with 
ELECTRIC POWER 


Catalogue : 
number Title 
Annual 
57-201 Electric and Gas Meter Registrations. Approx. 242 pp. 


57 - 202 


57-203 


oT - 204 


57-001 


97-902 


Meter registrations by province, county or census division, company and 
DLACEASERV. CC SDY -t¥ D.C OL SECLVICG) wasccosstecurscuccsssort adtasesCoonesmaeccsuronsstne oa tereterancenae tances acnereet 
Electric Power Statistics Vol. II— Annual Statistics. Approx. 70 pp. 


Summary and detailed analyses of generation and use of electric power in 
Canada, power plant equipment, customers, employees, salaries and wages, 
financial statistics and historical tabulation of supply and disposal of electric 
(2 nS) of Rr ae BAe oe crit ec NOE RCRCCOG EE ORSEORCLEO ER EEC OEE ER Ee CREO RECT APR Cee AR MICO EE EN nO REPR ao Eee E SE UmBNOIRE 
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ELECTRICITY BILLS 
FOR DOMESTIC, COMMERCIAL AND 
SMALL POWER SERVICE 


Examples of the Application of Rates 


1964 


General 


This report is based on rate tables supplied by 
the power companies and municipalities responsible 
for the distribution of electric energy in the cities 
and towns in this survey. It consists ofthe cost of de- 
finite quantities of electricity for specific uses and 
an annual index of electricity bills for domestic 
service. The monthly bills are computed to show 
the actual cost to consumers in the 137 municipal- 
ities covered by the report when selected quantities 
are used for specific purposes. The cost to the 
consumers includes not only the amounts accruing 
to the distributor, but also all federal, provincial 
and municipal taxes on such purchases. Discounts 
for prompt payment have been deducted from gross 
bills wherever granted. 


Uses 


Monthly bills cannot be used to obtain the 
average cost of electricity consumed in any one 
municipality or to compare municipalities as to cost 
of electricity, except in a very general way. The 
unit cost or cost per kilowatt hour of electric energy 
normally varies according to the nature of the use 
and the magnitude of the consumption; and, because 
these factors vary so greatly as between types of 
user and between municipalities, an average cost 
for all electricity consumed in any municipality is 
of little value unless the nature of the uses and 
amount of consumption for each use is known. Fur- 
ther, industrial power costs vary as to whether the 
power used is primary or secondary (off-peak or 
interruptible power taken when available). Other 
important factors in determining costs of electricity 
are the relationship between the capacity of a 
system to produce and distribute electricity and the 
total consumption, and between the average rate of 
consumption per day and at different times of the 
day, and during the year. Because of the difficulty 
of giving proper weight to these many factors, the 
Bureau of Statistics has not attempted to show 
average costs or to compare costs between munici- 
palities. For these purposes the report should be 
used with the utmost caution. 


Computations 


Domestic services include delivery of electric- 
ity to private residences for lighting, refrigeration, 
cooking, water heating, house heating and the oper- 
ation of various electrical appliances. Commercial 
service includes delivery of electricity to stores, 
offices, factories, etc., mainly for lighting purposes. 
Outdoor sign lighting is generally in a separate 


category and the rates are different from those for 
commercial services. Street lighting is also in a 
separate class. Power service includes the delivery 
of electricity for the operation of electric motors. 


The purpose of this presentation is to provide 
data for comparative purposes on the costof electric 
services in Canada. Because of the various methods 
of computing costs, it was necessary to select some 
arbitrary conditions, especially for the fixed charges, 
and use the same basic conditions in each munici- 
pality. In the large majority of municipalities the 
use of these arbitrary conditions was not necessary, 
the rates containing a fixed charge and a block rate 
for all consumptions irrespective of appliances. 


Consumptions of 700 and 1,000 kilowatt hours 
include electricity used for water heating. Except 
where the entire water heater load was on a flat rate 
basis, metered rates were used in working out these 
bills. For a few municipalities, where all water 
heating is on a flat rate basis, an arbitrary division 
was made between water heating and the metered 
services. A 700 kwh. consumption was divided to 
include a metered consumption of 350 kwh. plus an 
assumed 350 kwh. consumed by a 1,000 watt heater. 
A consumption of 1,000 kwh. was divided between 
490 kwh. metered and 510 kwh. consumption assumed 
for a heater of 1,000 watts. To show the effect of 
flat rate water heaters, a bill for 1,000 kwh. includ- 
ing a water heater of 1,000 watts has been shown 
for all municipalities where such heaters are in 
general use. 


A few municipalities apply a demand charge in 
addition to the energy charge for electricity used in 
house heating. In computing bills for house heating 
in these municipalities it was assumed that the 
maximum demand is 15 kilowatts. Where service 
charges are based on two-wire or three-wire service, 
the higher charge was used only in calculating the 
bills for 300, 500, 700 and 1,000 kilowatt hours. 


Domestic Service Index 


There was no change in the provincial index for 
domestic service in Newfoundland. In Carbonear 
and Mount Pearl, bills were increased for consump- 
tions of 300 kwh. per month or less and decreased 
for consumptions greater than 300 kwh. However, 
these changes did not affect the index as only the 
bills for St. John’s are used in its computation. 


In Prince Edward Island there was a decrease 
in the provincial index from 103.4 to 102.2 due to a 
reduction in the domestic bills in Summerside. 


= 


The Nova Scotia index declined from 106.1 to 
105.0 as a result of decreases in rates in Bridge- 
water and Glace Bay. 


The rise in the index from 99.6 to 100.2 in 
Quebec was due to an increase in the provincial 
sales tax from 2% to 6%. The new 6% tax replaced 
all educational, municipal and provincial sales taxes 
which were in effect in 1963. 


Increases in bills in the Ontario municipalities 
of Midland, Port Arthur, Sarnia and Sudbury more 
than offset the decrease in Galt. AS a result the 
Ontario index increased from 130.8 to 131.5 in 1964. 


A new provincial sales tax of 4% on electric 
bills was the main factor in the increase from 98.3 


to 104.3 in the Manitoba index. An increase in the 
Winnipeg bills also contributed to the 6% increase. 


The drop in the Saskatchewan index from 99.4 
to 98.2 resulted from decreases in the bills of North 
Battleford, Prince Albert and Weyburn. 


The Alberta index increased from 109.6 to 111.5 
as a result of an increase in the Lethbridge bills. 


A slight decrease in the British Columbia index 
resulted from decreases in Cranbrook and New 
Westminster. 


The index for Canada rose to 115.2 from 114.5 
in 1963. This increase reversed the downward trend 
evidenced during the previous three year period. 


Annual Index? of Electricity Bills for Domestic Service, by Province, 1953-64 
(1949=100) 


Se 
Province 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

| 
Newfoundland ................. 100.0 | 100.0] 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0] 100.0 | 102.3 | 102.3 102.3 102.3 102.3 
Prince Edward Island 109.0 | 109.0) 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 108.4) 102.2 
INO VANS COU i sseeansaas 114.8 | 114.8 di458 | 114.8) 114.3 |) 121.5) L276) 123.0 126.9 126.9 106.1 105. 0 
New Brunswick 103.4 | 103.4] 103.4] 103.6 | 103.6 | 103.6} 102.4 102.4 | 102.0 | 101.8} 101.8 101.8 
Quebece canes 100.2 | 100.9 | 101.0] 101.0] 100.8 | 101.4 101.4 | 101.4 | 101.4 101.2 99.6 |} 100.2 
Ontario .... 131.3 18176) 13129!) 130.3.) 130,17 129.9 130. 3 130.8 131.9 130.9 | 130.8 | 131.5 
Manitoba ......... 99.2 99. 2 99.2 99.1 98.4 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 104.3 
Saskatchewan . 100.7 100. 7 99. 1 96.5 96.5 96.1 | 90.7 95.7 OT..7 99.4 99.4 98. 2 
AMIBOTGG) Gere. tee a3 105.4 | 105.4] 105.4 | 105.4 | 105.4 | 107.2] 106.9 | 106.9 | 109.6 |) 109.6 | 109.6 111.5 
British Columbian otes.<isesesnagtenteers 127.6.| 130.2 | 130.2 | 130.3 130.3 | 143.5 | 143.5 143.5 143.5 | 128.2 | 124.3 124.2 
Canada espa seer. wah: asm 115.7 | 116.3 | 116.3 | 115.8 | 115.4 | 117.5] 117.6] 117.8 | 118.5 | 116.6 | 114.5) 115.2 

| Hs 


1 Based on electricity rates in effect December 31 each year. 


Lowest Bills 


Any attempt to determine which municipality in 
Canada enjoys the lowest cost of electricity might 
be difficult for reasons mentioned above. From the 
selected list of municipalities, which comprise this 
report, those having the lowest bills for selected 
quantities and uses are shown in the following 
tables. 


While the domestic service bills will probably 
show the average for most municipalities, it is prob- 
able that with larger loads and consumptions for 


commercial use and for power, other municipalities 
would have smaller bills. The fact that no one 
municipality had the smallest bill for all types of 
consumption in the three classes of service indi- 
cates that caution should be exercised when making 
comparisons as between municipalities. 


There is a possibility that some municipalities 
from which bills have not been collected may have 
as low or lower bills than those shown in the tables 
below, and consequently there is no certainty that 
these bills are the lowest of any municipality in 
Canada. 


Lowest Monthly Bills for Domestic Service, 1964 


Monthly consumption — kwh. 


Municipality T 
60 100 180 300 500 700 1,000 5,000 7,500 
’ dollars 
Belle vile ON settee eee niente sda mone 1.00 see eee ee aiele see cee eee eee 
Mili eradl FOn Gace Pe ccvivaesy coceetsraccostccors es epee 1.00 1.26 1.86 2-83 eee eee eee eee eee 
Ottawa pOntes Fees cw cdvseeaetscceeneue-s~iaueeteee eevee eee siele oe eee 3.92 4.82 6.17 eee eee 
Baies@omeail, Que tccresvvescssacacstatseesssecewssdvnsvorers eee idee anes are PCRS Ae eee 44.94 66.14 


a5 ge 


Lowest Monthly Bills for Commercial Service, 1964 
A ee eth arene tai, sect erat tan ih oa thet ds NE st a a ks Ait len ar In alle APU A i 


Billed load 
2 kilowatts | 10 kilowatts | 50 kilowatts 
Hours use 
Municipality 
100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 200 300 
Monthly consumption — kwh. 
200 | 400 | 600 | 1,000 2,000 3,000 5,000 | 10,000 | 15,000 
dollars 
Midland lOntsm as | ee seed ae ire) oe eee 2.07 avers Sele 18.90 Aw ites ates BOK) eats 
OshawartOnbere.4 Free reves ae eee oat 3.24 3.69 te rie ates Beat cane sete 
OrbewWillaam Ont, | AsBe cre aseek cote sea svete Ate ae eis 25.20) 2182180: «+s | 126.00 | 144.00 
GCM ONTO, AUB... bs.ccacccetakesees tone sbees agree Sse ase os atone alate pvc 88.25 atone AO 
1 


Lowest Monthly Bills for Small Power Service, 1964 


Billed load 


5 kilowatts | 50 kilowatts 100 kilowatts 
Hours use 
Municipality r in 
100 200 | 300 100 200 300 100 200 300 
Monthly consumption — kwh. 
( T T A T 

500 1,000 1,500 5,000 10,000 | 15,000 ‘ane 20,000 | 30,000 

dollars 
Barren Ong sere tt 22 o. Nein es toners bce 10.80 aisle AOC eee Hk LO sD arate noe ehere 
CONE AT aml ae ce tcc ee teeecnes boven aoe 8.42 wale 12.28 Rise eters 3 é eres wee 
ORG Ee aXe be CO) oh rege nee eens ARs Je eee iri sate are So |) seas erate SOD ete D6 hia 
TEDL, TEL Oi Oa Bee on Ee Meee Aint OA ; 52.45 99.70 0 99.70 | 194.20 eee 
BOnesATuniT, Ont, | Ueee ek ek esses stele area ag tee mete S00 a eee | 236-70 


Bills for Commercial Service 


Bills for commercial service decreased in the 
municipalities of Summerside, Bridgewater, Glace 
Bay, New Waterford, Sydney, Rimouski, North Battle- 
ford, Prince Albert, Weyburn and Cranbrook. 


Increases in commercial service bills were 
recorded in Carbonear, Midland, Sarnia, Brandon, 
Dauphin, Neepawa, Portage la Prairie, St. Boniface 
and Selkirk. 


The municipalities of Mount Pearl, Galt, Sault 
Ste. Marie, Sudbury, The Pas, Winnipeg, Drumheller, 
Edmonton and Lethbridge had both increases and de- 
creases in their commercial service bills. 


Bills for Power Service 


Power service bills increased in Carbonear, 
Mount Pearl, Edmonton, Midland, Sarnia, St. Boni- 
face, The Pas and Winnipeg. 


Power service bills decreased in Summerside, 
Bridgewater, Glace Bay, Brandon, Dauphin, Neepawa, 
Portage la Prairie, Selkirk, North Battleford, Prince 
Albert, Weyburn and Cranbrook. 


Drumheller and Edmonton power service rates 
increased for consumption of 5,000 kwh. and over. 


Fort William, Sudbury and Lethbridge bills 
showed both increases and decreases. 


6 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1964 


Province and 
municipality 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
cooking and 
water heating 


Metered rates 


Newfoundland:? 


*Carbonear 
Cornerbrook ... 
Grand Falls ... 

*Mount Pearl... 
St. John’s 


Prince Edward Island: 


Charlottetown 
*Summerside 


Totals 


Nova Scotia: 


Amherst 
*Bridgewater 
*Glace Bay 

Halifax - Dartmouth’ 

New Glasgow 
*New Waterford .. 


New Brunswick: 


Bathurst 
Campbellton 
Chatham ..... 
*Edmundston 
Fredericton 
Moncton 
Saint John .. 
St. Stephen 
Sackville .... 
Sussex .... 
Woodstock 


Quebec:® 


*Actonvale 
*Baie Comeau .... 


*Cap-de-la-Madeleine wi 


*Chicoutimi 
*Coaticook . 
*Cookshire . 
*farnham .. 
*Granby .... 
*Hull 
*Joliette ..... 
*Jonquiéres . 
*La Tuque 


See footnotes at end of table. 


Lighting Lighting, Lighting, 
Number of a ed el one a ii aeee Lae 
domestic Average domestic appli- Pad refrigeration 
P g house a Pp : ; and cooking 
eerie monthly heating Minimum ances refrigeration 
customers con- net 
as at sumption pela ] bill 
Dec..31, 1964 
1964 Dec. 31, 
1964 
[ 60 100 180 300 500 
kwh. dollars 
rere 918 123 - 2.94 4.05 | 5.52 FeQSn Os ket £2579 
5, 963 522 16 1. 06 PROS || eiauty 4.82 | 6.45 | 8.55 
5, 820 353 1. 06 De 20 || Selz 4.82} 6.90 | 10.05 
936 280 2.94 4.05) 5.52 7.93 |10.17 | 12.79 
15, 901 462 714 1. 06 2.20 | 3.12 4.82| 6.46 | 8.56 
1,909 457 - 1.58 Soda Dad 7.77 | 10. 29 | 14. 49 
pee 71, 932° 263° 100° 0 * és 
Setens 5,652 212 1 2.00 3.20] 4.40 6.80] 8.90 | 11.90 
eeiee 2,379 193 - 2. 00 3.68 | 4.80 7.04] 9.90 | 13.50 
ache 21, 448° 183° 54 
Disett Ae) He a 1.50 3.30] 4.50 6.10} 8.00 | 11.50 
2,194 374 52 125 LSS 2e50, 33°99) #85 | Wi. So 
5, 269 222 2 1.50 2.44) 3.40 5.32] 7.60 | 10.20 
yee 50, 183 445 a 2. 00 2.50] 3.50 5550} te20' | 10.20 
Amis xe <. 6 2. 50 2290) 3e20 4.96] 7.10 | 10. 30 
2, 102 227 7 15:33 200 | conte 5.86] 8.48 | 12.66 
1,089 220 1.00 1.80} 2.60 4.20| 6.60 | 10.60 
mes Seild 187 5 2.00 Pass st | iat) 5.50} 7.20 | 10.10 
sven 7, 486 369 : iss ZaGU We aato 5.86| 8.48 | 12. 66 
ts 5, 348 366 Z 1.00 De 204) 280 4.05] 6.30 | 9.30 
Mee 6, 039 238 5; 2.00 D550" Bar00 5.50 | 7.20 | 10.10 
sie 7,658 180 2.00 PR AHN!) 5. 50 7200 10210 
pei 183, 353° 298° 350* 
Bee 2,904 327 10 1.00 2.60 3. 30 4.70] 6.80 | 10.30 
1, 966 319 - Pd te 3.00 3.80 5.40] 7.80 | 11.80 
1.640 303 9 1. 50 3.60 4. 80 6.60} 9.00 | 12.80 
2, 869 369 5 1.00 3. 70 4. 50 5.95] 7.75 | 10.75. 
6, 216 343 _ 1.00 2.30 3.30 5, 1301/1 8.05 | 12.05: 
14,942 413 23 - 50 2. 96 3.90 5 81, Se25) | Lee 
23, 008 245 - . 54 1. 89 2.61 4.05] 6.21] 9.81 
ares i o28 250 6 1.50 3.60 4.8C | 6.60] 9.00 | 12.80 
1, 691 276 - 1.50 3.03 4.65) 6.26] 9.00 | 12.80 
aie 1,104 231 1 2. 00 3. 20 4. 48 6.60] 9.00 | 12.80 
ayetwi 2,576 383 15 1.00 3. 45 4.70 6.30) 8.70 | 11.70 
ches 147, 238° 256° 178" P 
ewes 975 489 28 95 2.32 2.79 yO ae ae RR | 
Be ar 2 4. 24 4.247| 4.24’) 4,247) 5.09 | 6.78 
6,685 582 2 - 80 1.90 2. 36 3.30: 4.70 |. 16s82 
6, 480 780 179 - 80 1.86 a by | 2.81 | 3.76 5.35 
1,876 357 - 1. 06 2.00 2.63 3.90] 5.41 7.80 
369 503 2 95 eo 2.79 S72 oe ke | eee 
1,902 484 19 - 80 2.06 25 DS. 3.46 | 4.85 | 6.97 
see 8,924 537 131 . 80 1.90 2. 36 3.30] 4.70 | 6.82 
ifs 14,941 668 201 - 80 1.47 1.85 2.64 || Seren i ae28 
ae 4,310 269 - 1. 06 2.04 Baio 5.64) Te8T Vat.21 
es 7, 260 740 - 1.06 1.96 2. 60 3.87 | 4.98 | 6.57 
ea aith 3,107 536 10 - 80 2.06 2602 3.46 | 4.85 | 6.97 


10. 65 
13. 20 
15. 42 
10.66 
18.69 


14.90 
17. 10 


14.50 
9.85 
12.80 
12. 50 
13. 30 
14.07 
14.60 
12.50 
14. 06 
12.30 
12.50 
12. 50 


13. 80 
15. 80 
16. 40 
13.65 
16.05 
15.85 
13.41 
16.40 
16. 40 
16. 40 
14.70 


9.36 
8. 48 
8.94 
6. 94 
10. 18 
9. 36 
9.09 
8.94 
5.19 
14.65 
8.16 
9.09 


15. 42 | 


Monthly consumption in kilowatt-hours 


700 | 1,000 | 1,000*}| 5,000 | 7,500 


19.05 
21. 80 
20. 90 
17.55 
22.05 
20. 90 
18.81 
20. 90 
20. 90 
20.90 
19. 20 


12.54 
11.02 
12.12 
9.33 
13. 76 
12. 54 
12. 27 
12. 12 
6.62 
19. 80 
11. 29 
12. 27 


Lal dat tet 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
cooking, water 
heating and 
house heating 


71.85 
72.55 
97.72 
71.85 
97.72 
108.99 


79.40 
94.50 


79. 00 
52.85 
68.70 
70. 00 
77. 80 
80. 04 
100. 60 
70. 00 
80. 04 
110. 55 
70. 00 
70. 00 


72.81 
101. 80 
72. 81 
66.00 
102. 05 
72. 81 
90. 81 
72.81 
72. 81 
72.81 
72.81 


63. 42 
44.94 
63.00 
52. 26 
61.45 
63. 42 
63.15 
63. 00 
52.41 
88. 49 
57. 93 
63.15 


104. 66 
98. 80 
137. 10 
104. 66 
137.10 
161.49 


116.50 
717. 85 
101. 20 
95.00 
115. 30 
118. 30 
150. 60 
95. 00 
118. 30 
148.50 
95. 00 
95. 00 


106. 56 
151.80 
106. 56 
98. 50 
152.05 
106. 56 
135. 81 
106. 56 
106. 56 
106. 56 
106. 56 


95. 22 
66. 14 
94. 80 
77.96 
91.27 
95. 22 
94.95 
94. 80 
81.03 
131. 42 
87. 08 
94.95 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1964 — Continued 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
inh ion cooking and 
ighting ighting, sopes water heating Lighting, etc., 
Neier oe and small ee ToneereHiod. 
Number of domestic small appliances Arigerati cooking, water 
domestic | Average | “)o036 appli- and ey eeoak Using heating and 
- service monthly . Minimum ances refrigeration BINS flat house heatin 
“earache customers con- oe net Metered rates | rate : 
municipality ae sumption sare bill rater 
| Dec. 31, 1964 ar: 31 heater 
| 1964 , 4 
| 1964 
| Monthly consumption in kilowatt-hours 
] + 
| 
| 60 100 180 300 500 700 1,000 | 1,000 5,000 | 7,500 
kwh. dollars 
~Quebec® — Concluded: 
' 
PSST NGS Ib coco cana Cen cnv ese nese 3,494 586 - . 63 LOO Belo) ooo | 4.32 | GOs Wen e0. 35 ~ 53.07] 79.79 
| *Mégantic. ae 2,472 262 - 1.59 3.57 4.52 6.43 8.15 | 14.01 | 13. 88:18. 17 - 63.15 94.95 
Montréal’ ... 551, 509 436 6, 894 - 64 1.59 2.14 3.24 4.37 6. 06 7..76,|/10.3Q - 52. 70 79.20 

*Noranda . ARS gt 620 - . 80 1,59 2.44 3. 29 4.35 6.04 7.74410. 28 - 64.77 99.22 
Quebec ... es 43,735 - 475 2,065 - 63 oot | 2etoe)|) ts 194 4532 | UE203 | FATT Os S5 _ 53.07} 79.79 

PRimouski 3.0... r. 3,938 482 70 . 80 2006} 2.02) 3.46)! 4.85 | 629% | 9209812, 27 - 63.15| 94.95 

*Riviére-du-Loup " Sys 416 - 1.06 BuO) 4.0601) 16.689!" 8. 27 | 10280 M2 cotuineo..69 - 79.29 | 119.04 

BROUYT) .5..cO vcd seckersachneesseees 4,092 652 - - 80 aSO9 |) 2.444) 8.295) 4.35 1 GsOd 1 Wo raaietOnls = 64.77] 99.22 

*Ste-Agathe des Monts... 2, 103 497 - 1.06 pag 3 3.73 5. 26 7.09 9.60 | 12. 13 | 15.90 - 47.94 66.15 

BISbe, ELVAGINEDE sescsnceossenssese 5,739 458 89 - 80 1) 90" | 2.86] Se sOs 4.10 ll e6c82 |) SaOa tLe 12 = 63.00] 94.80 

*St. Jéréme .... os 6,644 441 16 . 80 1.79 2.35 Sihasy | 4.65 eH 8.09 | 10.66 - 62.34 83.64 

PSS... Jan! .... 7,453 533 39 . 80 1900-2. 36: S480) | 470K 682i 8.94 1 doe - 63.00] 94.80 

*Shawinigan 7,917 594 " . 80 190 12. 36) | “Ses! ALTO 682 B04 tos - 63.00] 94.80 

*Sherbrooke 19, 583 233 - Py fi) 2.29 3.18 4.96 7,04 | 10.34 | 13.63 | 18.57 - 84.42 | 125.57 

BOOLEL oka ohveicas 4,525 492 56 . 80 206} 2.52) 3.46 |) 4585 | 16.97 | 9209512, 27 - 63.15] 94.95 

*Thetford Mines. 5, 2oo 462 10 .80 SOG 2. H2 i) see46l, 4885 6.9% |) 9409 12.27 - 63.15] 94.95 

*Trois Riviéres. 15, 438 667 16 . 80 1,90) 2.:36:) S530), 4. 70) 6x82 FS Sani 2712 - 63.00} 94.80 

Said Or .,., Pam es) 660 _ . 80 159) |) 2.44.) 3.29 1. 4,35 |} 65104 |) 7.7451 10.28 64.77] 99.22 

*Valleyfield es 7,354 518 18 .80 1,90') 2.36) 3.30). 4.70 | 6282") 8.94) 12. 12 - 63.00| 94.80 

PW ESEMOUINL ccsvegrssscssbevesess NyOaa 509 _ . 64 1,59 | 2.14) 3.24) 4.37] 6.06) 17.76) 10.30 - C5aSteCOnoT 

“LICICS Fe late egos See 1,414, 245° 4335) 12, 0004 ee ars ac eas nic Sele ole nieve alate eels Were 
Ontario: 

PACK ANOTIA, o.oo. ccvcsoncossenees 885 493 - 1,50 1750 | 2.85) 2.787) 4.10) 6.07 | 6.447 9.23 - 52,09 ll tot 
Barrie ........ 7, 181 589 46 ati) V30)) | L68i)" 2.38 93.46 | eo526 f F206) O.76u) 8577 1) 49036" Tear 
Belleville .. 9,670 590 124 1.00 100)" 1.30)" 2.07 || 3. 15) 495 | 6S75i|) 9.453) 98017) 49505) s7aes0: 
Brantford .. 16, 208 480 24 7 aD 119%) 1.62) 2.483.078 | “5594 |) 82 10))931..94)) “Si ad 54> 54a eiesa 

*Brockville 5,946 522 157 1.30 1.43 1.94) 2.94) 4.30} 6.30] 7.07|' 9.90 | 8.97) 49.50)) 9742 25 
Chatham .... 8,663 304 42 1.00 2.05 2. 56 3.56 5.08 2260 |) LOL TAH is. 96) Lt 31 64. 30 95, 80 
Cornwall.... 10,251 599 14 +50 1.78 | 2.18} 2.97] 4.16 | 6.14] 8.12] 11.09] 9.64] 83.09] 107.84 
Fort William.. ‘és 12,895 677 - ee 12089) 2037 194% eoued 4525 | SUOOTT Uo St er 24 47 os te er: 

ACS Lika ae Bae = 9, 262 489 a 1.80 1280") L841) 2564 [8582 5.80 |) 7. 78x 10.75 - 49.50] 74.25 
Goderich . ns 2,327 484 - 1.00 1548) 2.02 |) 3210) 4.41 |) 5585 | 7. 29"-100354) (9513 |) 49R95i eae 70 
Guelph ... 12, 196 538 129 1.50 1.78 2.43 3.73 5,31 tele! 8.91] 11.84 9.84 51.44 76.19 
Hamilton. 76,952 469 159 aD 1.40] 1.76) 2.48] 3.56] 5.36] 7.16] 9.86] 8.48] 45.86] 68.36 
Kenora ... 3,416 670 8 .90 1548) 2502) S290 | 454 6285) We29t0ss5a 87064035: poe 

*Kingston........ 15, 138 592 211 1,00 1,09 1,49 2, 28 3.42 5. 22 7.02 9.72 8.55 52.47 719,47 

*Kirkland Lake . i 5, 102 423 53 ge Ass DIS teeesorl ey toul O80 | Toss! lh S, LON aOr Saul 105590). S4e8 5h e sano0 

*Kitchener ...... ke 25, 560 537 717 ELT 128 166) 2253) 8.60 4:86) 6. Tauneenod - 51.90} 79.40 
Lindsay .... 7 3,761 523 92 1.00 129) Sa TON 2.69) “S0e8r 7 Scat | Gero Quasi! 96.93) "49adollee To. O4 
London ... ee 53, 167 429 540 1;.25 1, 48 2,02 3.10 4.50 6.30 8.10] 10.80 | 10.79 50. 40 72.90 

*Midland ......... it 2,835 560 27 1.00 1.00 1, 26 TOL 2588 eederT | (oer Wales bo - 49.50] 74.25 
New Toronto ... = 3,892 494 - ie 1.41 184" 2, TON 400 |) Grice | Seozteis 565) 9956154. 76s wo 
Niagara Falls . ak 15,754 451 16 1,75 £75 2.21 3.22 4.41 5.67 6.93 8.82 - 48.42 tobe 
North Bay ...... 5 6,757 548 55 1.00 1335 PTB) 26540 8.94.1 16810 || Se26rei 50) “Sr Til 154270 Pele 10 
Orillia..... ” 4, 838 506 51 aD 1.28). 155% | 2.22)" 3.19) “4eSt | 6.435248, 86 - 56.74] 86.66 
Oshawa 20,571 642 298 ETS T5090") 1.48) 2.28713, 28 || 454 || S804 8.387 | Tes 47097 72.72 
Ottawa ...... 85,949 657 36 ais 967 2,03'| 2.48 5)° 3202 1) 3702) 4.82 896, 17 - 73.67 | 118.67 
Owen Sound . 6,007 549 70 1.00 E300) 1569i\|" 2.484" 3.67 Wesx6o || TesFl0.60 | “8288-)) “50S 20" 974-95 
Pembroke ..... 5, 276 302 31 Pat 3 1.78 2. 36 3. 81 5. 24 8.12 | 11.00%) 15.32%} 10.94 72.92 | 108.92 
Peterborough as 15, 849 610 162 213 PRP ze 2,61 3.41 4.59 6.57 8.55 | 11.52 9.35 49.50 74. 25 

*Port Arthur ....... as 12,798 585 53 1.80 1.94 |) 2.:34|.-3: 20) | 4.36) 1) 5.99) 6, 3971). 8.68 - 49.50] 74.25 
St. Catharines . ne 24, 889 480 20 1,75 LTS 2.16 3.10 4.41 6,39 S..37 1 T1334 | 10.62 50. 94 75.69 

*St. Thomas ... 7,613 464 - 1.00 1.58 2. 16 3.31 4,90 6.79 SETS | teh) L057 51.35 76.10 

POATDIA: ....sccsess 14, 549 388 84 1.50 TON M2 ool) CHOusle Oelit en eie Odel LO. SON eon AOU NAO. SOummae os 
Sault Ste Marie. 18,577 643 - 1,50 1,94 2.34 3.i00 4,22 5.80 7.49 | 10.46 - 50. 06 74,81 
Smiths Falls ... = 3, 174 528 37 1,35 1.49 2,03 Sel 4,55 6.53 8.51 | 11.48 | 10.03 49.50 74.25 
Stratford ....... we 6,650 533 45 Pai) 1,57 2.00 2.86 4.16 Grog 8d8 I 72) 10. 17 49.50 74, 25 

*Sudbury ... EY 22,504 575 - 1.50 1,62 2. 10: 3. 06 4.40 6.40 6.15 8.90 8.86 50. 00 75.00 

*Timmins . 8,613 444 28 ets) 1.68} 2.29} 3.52] 4.95] 7.06 | 7.83|.10.66 | 10.46] 54.58] 82.03 
Toronto... 181, 218 440 38 itis 1. 08 1.59} 2.60] 4.11] 6.63] 9.10] 12.93] 10.44|) 49.50] 174.25 
Trenton... 4,139 558 - 1,00 1,19 1.62 2.48 3,00 4.82 6.08 8.64 Hien 68.76 | 106.34 
Waterloo . 7, 149 590 62 Paki} IEAOn MLESON EZ. O9N S216: (os dO) |e is Cont Oia! moet One tl Mar OnOG, 
Welland... er 10,576 301 21 1.50 1583) | 2016) s3i Stele 4.75 | ssa | TOT AON sO 9. Sones 9 750 ia 
Windsor ...... *: 35, 206 346 13 Sap 1190 162°) 2549 || SSG.) s4esoe "608 7 Ons ee som a4 yon ule cate 
WIGOASLOCK "icisteresscrssecassee Tt LLG 547 72 1.00 1,48 2,02 Bero 4.45 6.07 7.69 | 10.80 8.97 54. 00 81.00 

BIOL GUS: .-ccrectroastsasvepessosrs 1, 970, 693° 498° 16, 0004 LR ee alee wae Bae ae aes #33 eat ere See 


See footnotes at end of table. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1964 — Concluded 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
cooking and oe : 
Lighti Lighting, : * water heating ighting, etc., 
Numb f eae aan Li a refrigeration, 
umber o ; - : 
Number of domestic small appliances refrigeration Using age ase |e 
Nera es HOMES aint ances refri Sraate ee flat house heating 
Province and enh 4 mOey heating |" Ta 2 Metered rates | rate 
municipality CUSLOMETS jon | Customers} hii water 
as at sumption as at 1 neater 
Dec. 31, 1964 Dec. 31 
1964 1964 | we 
Monthly consumption in kilowatt-hours 
= 
60 100 | 180 | 300 500 700 1,000 | 1,000 5,000 7,500 
el + 
kwh. mi. dollars 
Manitoba: 

*Brandon ... ; 8,131 505 50 1.05 2.98 | 3.74 |4.96 |6.09 | 7.98 9. 87 12.71 Bicg, 50.51 74.13 

*Dauphin ... 5 2,395 655 AA 1.05 3.50 | 4.25 |5.48 | 6.62 8.51 10. 40 13. 23 12. 09 51.03 74. 66 

*Neepawa .......... 1,044 419 mre 1.05 3097 [4o%3) 15.95 1 7.09 9.98 10. 87 13.70 12.55 51.50 75.13 

*Portage la Prairie . j 3,324 531 LS 1.05 3.02 | 3.78 |5.01 |6.14 8.03 9.92 12. 76 11.82 50. 56 74. 18 

*St. Boniface ....... i 10, 460 oe oe . 53 1.89 | 2.26 |3.02 | 4.16 6. 05 7.94 10.77 9. 29 48 .:507 25204 

SGOIKITK: su, one ; 2,241 oe RA S105 2.65 |3.40 |4.54 | 5.67 7. 56 9. 45 12. 29 Miss: 50. 09 13.71 

*The Pas....: : 1, 204 408 ue 1.05 4.06 |5.20 |7.04 | 8.74 |11.57 14.41 18. 66 - Wires io) 100. 24 

EWinUipe go Hav reen cacao 75,927 570 ae ~Op Late | 2aoe joe 10 145.2% 6.21 8.15 bil 8.69 48.50 72.15 

MP OCALS en sccressucrsoasguevcuce 258, 278° Cy he 1, 350* siete B38 sch erat piste siete Bret Bone be 305 alate 
Saskatchewan:** 
{ 

MOOSE: JAW... .ccccdveacesree 9,918 315 = - 98 2.62 |4.09 |5.96 |6.69 9.35 12.00 16.02 13.14 69. 40 102. 39 

*North Battleford’? , 3,295 278 - 1.65 2079 )4.10° 15.88 | 7.81 9.99 12.18 15.45 - 59. 13 86. 43 

*Prince Albert” ... 6,467 289 - 1.55 2.61 13.82 |5.28 |'7%.48 9.77. £2.05 15.49 =" "61°25 89.85 
Regind caine 33, 876 349 - 2.05 2.52 |4. 20 15.46 17.35 | 10.50 13.65 18. 37 =- 81.37 120.75 
Saskatoon ........ 30,055 305 — 1.00 3.19 3.99 |5.58 | 71.73.1210. 72 LS TL 18. 21 - 18..25 TRS Brie) 
Swift Current .. - 3,827 261 - 1. 58 3.94 |4.99 |7.09 110 24 |13.39 16.54 21. 26 - 84. 26 123.64 

F Weyburn 4s 6 ccasgheacvetisres 2,189 304 _ 1572 2.92 |4.30 |5.84 |8.18 | 10.47 $2..760 LG 9) _ 61.95 90.55 

SR OUAIS: Ae Settee acaaivax 241, 303° 327° - Nae evs eka’ Rots Sys ist mes are tet og ae 

: 

; 

Alberta: 

CBIR ALY Wire cstyirscavenaate ede os 82, 048 306 - 8 1.86 |2.56 13.93 15.25 7.45 9.65 12. 95 - 56.95 84. 45 
Drumheller ... é 937 308 - BPA) Zed |os03. Nos OG) 056 9.88 12. 88 17. 38 14.73 1%. 38 114. 88 
Edmonton ........ ; 76, 291 294 _ 1.00 2.00 |}2.80 |4.10 |5.30 7.380 9.30 12. 30 - 52. 00 77. 30 
Fort Macleod .. i 699 145 _ 2. 50 3.37 |4.51 |6.79 |9.74 |14. 49 19. 24 26. 36 - 121. 36 180.74 

*Lethbridge ...... : 10, 225 246 - 4.00 4.00’ |4.007 |6.80 |9.00 /12.00 15. 00 19.50 = 79. 50 117. 00 
Medicine Hat 7,344 271 - 1.00 2.25 |2.85 |4.05 |5.85 8.85 Ltsiao 16. 35 = 76. 35 113.85 

MOtal SMe ad. <seteteratys: 339, 717° 319° - stele are ates nor SANs 
British Columbia:? 

SETANDIOOR csseccavivsssaaxexacs 2,513 355 — 1.05 2.52 |3.78 |6.30 |7.98 |10. 08 12. 18 16. 38 - 79.38 118. 76 
Kamloops .. 9, 296 443 195 1.05 2.02 |3.36 (5.21 17.98 9.87 21576 15.70 - 68. 20 101.01 
Nanaimo . : 13,725 488 282 1.05 2.02) |3.:36° [5.21 |Te98 9. 87 11.76 15.70 = 68. 20 101.01 
Nelson Yio varareints ni 2, 798 473 43 1.82 2.84 |3.68 [5.36 |6.92 8. 39 9. 86 12.69 - Th.:50 97.75 

*New Westminster .. ; 10, 583 349 - — 1.58 }2.63° 14.73 |7.88 9.77 11.66 15. 59 - 56.81 83. 06 
North Vancouver .. i 19, 158 547 363 1.05 2.023.365. 21 17598 9.87 11. 76 V5..%0 - 68. 20 101. 01 
Prince Rupert ..... . 3,432 567 —_ 1.05 3.47 |4.52 |6.51 |9.03 |13. 23 17. 43 232.93 18.80 107. 73 160. 23 
TVAR « speassvindss ; 3,494 655 33 1.31 1.89 |2.65 |4.16 |5.48 5.89% | 6.905 | 8.695 _ 592 55) 85.90 
Vancouver .. , 112, 215 365 104 1.05 2102 Seo0" |0e21) (fa9s 9. 87 Li. 76 15.70 - 68. 20 101.01 
VELODLS Zoran toucass'etaaidins tare 26, 916 410 603 1.05 Sa Go [aa SO8 De SE olFeO8 9.87 11.76 15.70 - 68. 20 101.01 

MOtalsuer tex acca aes, 498, 098° oes 8, 0004 FS Sis eee likeiecs Sloe. vite arse an era ate 
1 Me IL 


* Includes a metered consumption of 490 kwh for lighting, cooking and appliances plus a flat rate water heater of 1,000 watts. 
? Bills include a provincial sales tax of 5 p.c. 

3 From Annual Electric Power Statistics, Catalogue No. 57-202. 

4 Estimated. 

5 Includes surrounding area. 

© Bills include provincial sales tax of 6 p.c. 

7 Minimum bill. 

® Computed on metered rate although most of water heater load is on flat rate basis. 
° Space heating limited to 3 kw. 

10 Bills include municipal tax of 2% p.c. 

11 Bills include provincial education and hospital tax of 4 p.c. 

12 Bills include surcharge of 7% p.c. 

13 Bills include surcharge of 5 p.c. 

14 Bills include surcharge of 10 p.c. 

1S With water heater of not less than 1,000 watts in use. 


*Municipalities in which changes in bills occurred in 1964. 


| TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1964 


Billed load 


2 kilowatts 10 kilowatts | 50 kilowatts 


Number a 
e Total H 
\ é * : ours use 
Province and ommercial consumption 


municipality sed ig during 
Daal 1964 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
1964 


Consumption — kwh. 


2,000 


000’s kwh. dollars 
Newfoundland:* 

SRO ALDUONCAT O00) vccssascekscaezesudaynpovove 166 927 13,39 23,89 33, 34 64, 84 85. 84 106, 84 232, 84 285, 34 337. 84 
Corner Brook 771 10, 496 8.45 12.65 16.85 42, 25 63, 25 84, 25 195. 50 300. 50 405. 50 
Grand Falls .. 728 11,631 8.45 12,65 16. 85 42. 25 63, 25 84, 25 195. 50 300, 50 405. 50 

*Mount Pearl .. bps 544 13. 39 23.89 33. 34 64.84 85, 84 106, 84 232. 84 285. 34 337.84 
Seem ORNS. vc... 1, 864 36, 048 8.45 AG 16. 85 42, 25 63, 25 84,25 195. 50 300. 50 405. 50 
Stephenville 189 2,230 10.50 15, 75 19.95 28, 35 49, 35 70.35 112, 35 217.35 322.0) 

“TPO lie Sere Fics is lea 7, 367? 81, 726? 
Prince Edward Island: 

Charlottetown . me J Ous 23, 344 8, 20 12, 20 15, 20 46,00 66. 00 81.00 230,00 330, 00 405, 00 

NMMCTS LOC. rsncvsrasdscoasvashsnseterss 450 6, 581° 9,60 13, 20 16, 80 53.00 71,00 89,00 265, 00 355, 00 445.00 
UCR US ree ccc weenavtessvensebenntnsnie 3, 685? 42,6217 
Nova Scotia: 

PAUATIOTENG Me tececvedicicesissecscecaveesncess a ee 8,00 11,00 14,00 40,00 55, 00 70. 00 200, 00 275, 00 350, 00 
*Bridgewater .. 391 6,299 5.60 7,60 9.60 33, 00 43.00 53, 00 165,00 215.00 265, 00 
Glace Bay ....c.<0ce nk 6,859 7, 80 10, 40 13,00 44.00 57. 00 70, 00 220, 00 285. 00 350, 00 

Halifax- Dartmouth’ . 11, 1385 250, 3265 8, 80 12,80 16, 80 44,00 64, 00 84, 00 220. 00 320, 00 420, 00 

New Glasgow ........... tr ome 6,40 9,80 12, 80 32, 00 49, 00 64. 00 160. 00 245,00 320. 00 
*New Waterford . a oe 1,657 7.65 13,92 19, 52 40,94 62, 32 83.69 204, 72 311. 60 418. 47 

PICTOU wiaccccncs a 202 1,744 8, 00 12,00 16.00 40, 00 60,00 80. 00 200, 00 300, 00 400, 00 

Springhill‘ . 9395 10,0515 8.80 12, 80 16,80 44,00 64, 00 84.00 220. 00 320.00 420, 00 
*Sydney ... ae 16,663 7, 65 13,92 19, 52 40,94 62. 32 83.69 204.72 311.60 418.47 

METUTO* ..... 5 761 8, 599 7,80 11. 20 14,60 39,00 56, 00 73,00 195, 00 280. 00 365. 00 

Windsor ..... = 880 15, 966° 8, 80 12, 80 16,80 44,00 64, 00 84,00 220. 00 320.00 420.00 

BYPUERLOU UNS Weta tts cass cuteestentoveins 1, 463° 12, 6995 8. 80 12,80 16. 80 44,00 64. 00 84,00 220, 00 320, 00 420.00 

PROCES Rei cok Listssccsncestrcbooiosniese 30, 781? 454, 282? 
New Brunswick: 

BSA UES Ula. cecdcncdstacscnscvcoscvdetctonncs, 407 5,974 6.60 10. 10 13.60 26.60 44, 10 61.60 126.60 214, 10 301. 60 

Campbellton 364 8,165 12,00 21.00 29,00 45. 00 85. 00 125,00 205. 00 405. 00 605. 00 

Chathan ........ 202 1,842 7.80 13, 80 19,80 37. 58 51,08 64.58 187. 88 255. 38 322. 88 

Edmundston .. 434 S20 10, 00 17.00 23.00 33, 00 53.00 73,00 161,00 261.00 361.00 

Fredericton .. 976 21, 090 9.10 15, 10 21, 20 41.10 61. 10 81, 10 161. 10 261. 10 361. 10 

Moncton ..... 1,618 16, 172 7. 80 13.80 19. 80 37. 58 51,08 64, 58 187. 88 255, 38 322.88 

Saint John . 2,661 50, 345 8.82 Tae 14, 22 44.10 57. 60 se ao) 220, 50 288, 00 355. 50 

St. Stephen 240 2, 149 7. 80 13.80 19,80 37. 58 51, 08 64. 58 187, 88 2555.38 322, 88 

Sackville 173 1,094 7,80 13, 80 19, 80 37. 58 51, 08 64. 58 187. 88 255. 38 322, 88 

SUSSEX ....... a 145 859 7,80 13.80 19.80 37, 58 51.08 64.58 187.88 255, 38 322, 88 

MNOOUSCOCK is csdtstecssescovcsvevesetessss STL 3, 188 7. 80 13.80 19, 80 37. 58 51.08 64, 58 187. 88 255, 38 322. 88 

PROUAIS 5 oo7.5 025. Scencctetmtotesast 15, 411? 243,121? 
Quebec:* 

ETOP OMY QUE ps..cuacassee>cecdasucosecencass 113 1,618 7,00 10. 18 11, 24 34.98 50. 88 56, 18 174.90 254, 40 280, 90 

*Baie Comeau......... 215 5,000 8.15 10, 26 12, 38 27.98 38, 58 49,18 127. 20 180, 20 233. 20 

*Cap-de-la-Madeleine sd 665 14, 666 6. 15 9, 33 10.39 30. 74 46.64 51.94 153.70 233. 20 259, 70 

BC HMICOULIMIL: ....csseserarcene a 995 24,529 6, 20 7,79 9, 38 29, 10 bids) 45,00 143, 58 183, 33 223, 08 

*Coaticook . 261 4,310 5, 25 8, 43 10, 82 26, 30 42.13 54. 06 - - = 

*Cookshire 60 629 on 10. 49 11,55 36, 57 52, 47 Oro 182.85 262, 35 288.85 

*Farmham .... 223 2,993 7.00 10, 18 11, 24 34. 98 50. 88 56.18 174, 90 254, 40 280.90 

*Granby 1,037 17, 582 6.78 9,96 11,02 33, 92 49,82 55, 12 169,60 249, 10 275. 60 

Paull... 1,475 36, 586 5. 07 6. 13 6.98 25, 34 30.64 34.88 126.67 153, 17 174, 37 

*Joliette .... a 7197 9,792 7,42 12, 19 16,96 26.50 50. 35 74, 20 121,90 241, 15 360. 40 

Se ODGICLOS «0, cr acesansucaresvenecerss ies 440 Li ee 8.74 ny 83 20001 42.67 85. 07 127.47 212, 27 424, 27 636, 27 


See footnotes at end of table. 


TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 


Province and 
municipality 


Number of 
commercial 
customers 
as at 
Dec. 31, 
1964 


Quebec® — Concluded: 


*Mégantic , 
Montreal‘ . 
*Noranda ... 
Quebec ... 
*Rimouski 


*St. Hyacinthe 
*St. Jéréme ...... 
*St. Jean.,,.... 

*Shawinigan 
*Sherbrooke 
Borel ~. ts» 
*Thetford Mines . 
*Trois-Riviéres .... 
*Val dOnt... 
*Valleyfield 

*Westmount 


Totals 


Ontario: 


Alexandria 
Barrie ........ 
Belleville ., 
Brantford .... 
Brockville ., 
Chatham .... 
Cornwall _.. 
Fort William . 
*Goltt 2s 
Goderich . 
Guelph ........ 
Hamilton , 
Kenora ,...... 
Kingston ....... 
Kirkland Lake . 
Kitchener 
Lindsay ... 
London .,, 
“Midland _ 
New Toronto . 
Niagara Falls 


Pembroke ..... 
Peterborough 
Port) Arthur’ <,... 
St. Catharines . 
St. Thomas ... 
Samia, ees coe 
*Sault Ste. Marie 
Smiths Falls 
Stratford .... 
‘Sudbury a5 
Timmins . 
Toronto ... 
Trenton ... 
Waterloo . 
Welland ... 
Windsor ..., 
Woodstock 


Totals 


See footnotes at end of table. 


387 


67, 178 
6,934 


172, 959? 


as at D 


Total 
consumption 
during 
1964 


oe | 
. 


ecember 31, 1964 — Continued 


2 kilowatts | 


Billed load 


10 kilowatts 


50 kilowatts 


000’s kwh. 


9, 880 
8, 062 
1,761 
1, 166, 280 
5,592 
133, 363 
7, 350 
7,825 
13, 006 
4, 136 
14, 129 
14, 520 
14, 686 
21,440 
52, 673 
17, 336 
12, 025 
48, 486 
10, 980 
18, 120 
14, 600 


2,488, 443? 


1, 989 
24, 188 
29, 807 
41, 705 
19, 373 
26, 839 
28, 446 
48, 094 
17, 091 

3,594 
32,543 

264, 653 
10, 679 
75,511 
14, 156 
66, 530 

9, 105 
159, 985 

5,777 
13, 858 
62, 773 
29, 025 
14, 659 
53, 383 

608, 610 
12, 234 
12, 540 
41, 298 
58, 275 
59, 224 
14, 676 
39, 170 
53, 371 
11, 306 
18, 503 
60,516 
23, 118 

702, 197 
10, 028 
28, 266 
22,916 
78, 897 
14, 650 


5,049, 9587 


Hours use 
300 100 200 300 100 200 300 
Consumption — kwh. 
200 400 600 1,000 2,000 3,000 5,000 | 10,000 15,000 
Ramer dollars 
6.57 9.96 11.02 32.86 49.82 55.12 164.30 | 249.10] 275.60 
5.62 8.59 9.22 28.09 42.93 46.11 140.45 | 214.65 2302105 
6.57 9.96 11.02 32.86 49.82 §5. 12 164.30 | 349.10] 275.60 
4.37 7.68 10. 10 26.50 43.46 48.76 132.50 217.30 | 243.80 
5-57 7.69 9.81 22553 Beals 43.73 107. 33 160.33 |; 213.33 
5.62 8.59 9.22 28.09 42.93 46.11 140.45 | 214.65 | 230.55 
8.14 1-58 12.59 40.70 57. 66 62.96 203.52 | 288.32] 314.82 
10.07 15337 17.49 50.35 76.85 87.45 251.75 | 384.25 | 437.25 
5.57 7.69 9.81 22.093 EERE) 43.73 107. 33 160533 | "213.33 
7.08 9.82 10.45 35.40 49.08 52. 26 Te02)| (245.89 261. 29 
6.78 9.96 11.02 33.92 49.82 55. 12 169.60 | 249.10] 275.60 
6.02 8.99 9.84 30.10 44.94 49.18 150.52 | 224.72 | 245.92 
6.78 9.96 11.02 33.92 49.82 55. 12 169.60 | 249.10] 275.60 
6.15 95.33) 10. 39 30.74 46.64 51.94 153.70 | 233.20 | 259.70 
6.57 13.14 19.70 32.83 65. 66 98.49 164.15 | 328.28 | 492.42 
6250 9.96 11.02 32.86 49.82 55. 12 164.30 | 249.10] 275.60 
6.57 9.96 11.02 32.86 49.82 eh 164.30 | 249.10 | 275.60 
6.15 9. 33 10. 39 30.74 46. 64 51.94 153.70 233.20 |} 259.70 
5.57 7.69 9.81 22800 33513 43.73 107. 33 160.33 | 213. 33 
6.15 9. 33 10. 39 30.74 46.64 51.94 153.70 233. 20: || 259.70 
5e 15 9.18 13.21 29.43 36. 17 41.47 147. 13 180.84 | 207.34 
5.40 6. 84 7.74 27.00 34. 20 38.70 135.00 171.00 193. 50 
4.50 5.94 7.38 22.50 29.70 36.90 112.50 148.50 184.50 
Per 4.05 5.85 20.70 27.90 32.40 103.50 139.50 162.00 
4.14 5. 40 6. 66 20.70 27.00 ao000 103.50 135.00 166. 50 
4.86 6. 30 7.20 24.30 31.50 36.00 121.50 157.50 180.00 
6.84 9.00 11. 16 34. 20 45.00 55. 80 171.00 | 225.00} 279.00 
5.94 7.92 9.90 29.70 39.60 49.50 148.50 198.00 | 247.50 
4.32 5.04 5.76 21. 60 25. 20 28.80 108.00 126.00 144. 00 
4.86 6. 30 8.10 24.30 31.50 40.50 121.50 157.50 | 202.50 
Snot 5.13 6.57 27.00 34. 20 38.70 135.00 171.00 193.50 
4.05 6.21 8.01 27.90 35.10 39.60 139.50 175.50 198. 00 
4.14 5. 40 6. 48 20.70 27.00 32.40 103.50 135.00 162.00 
3337 5.13 6. 57 38.70 45.90 50. 40 193.50 | 229.50 | 252. 00 
4.86 6. 30 7.20 24.30 31.50 36. 00 121.50 157.50 180. 00 
4.05 6.34 8.32 31.50 38.70 43.20 157.50 193.50 | 216.00 
5.00 6.60 7.60 25.00 33.00 38. 00 125.00 165. 00 190. 00 
2.92 4.59 6.03 24.30 31.50 36.00 121.50 157.50 180. 00 
3.96 5. 40 6.30 24.30 31.50 36. 00 121.50 157.50 180. 00 
2.07 3. 55 4.99 18.90 26. 10 30.60 94.50 130.50 153. 00 
4.68 6.12 Ne O2 23. 40 30. 60 35.10 117.00 153. 00 175.50 
4.86 6. 30 Te 20 24.30 31.50 36. 00 121.50 157.50 180. 00 
3.60 De ae 6. 84 22.50 30. 60 38. 70 112.50 153.00 193.50 
3.24 4.68 6.12 20.70 27.90 35. 10 103.50 139.50 175.50 
2.92 3. 24 3.69 20.70 27.90 32. 40 103.50 139.50 162. 00 
3.60 5. 04 6. 48 22.50 29.70 34. 20 112.50 | 148.50 171. 00 
3.60 5. 04 6. 48 22.50 29.70 36.90 112.50 148.50 | 184.50 
7.20 11. 88 16.56 25. i 45.81 66.51 107.91 211.41 314.91 
4.86 6. 30 7.20 24.30 31.50 36. 00 121.50 157.50 180. 00 
4.50 5.94 6. 84 22.50 29.70 34. 20 112.50 148.50 171. 00 
5.04 6. 48 7.38 25. 20 32. 40 36.90 126.00 162.00 | 184.50 
5.04 6.48 7.38 25.20 32.40 36.90 126.00 162.00 184. 50 
eo 8. 64 9.54 36.00 43. 20 47.70 180.00 | 216.00 | 238.50 
5.58 7.02 8.46 27.90 S5a10 42.30 139.50 175.50 | 211.50 
4.50 5.94 6.84 22050 29.70 34. 20 112.50 148.50 171. 00 
5. 22 6. 48 7.74 26. 10 32.40 38.70 130.50 162. 00 193. 50 
5.40 6.80 7.70 27.00 34.00 38.50 135.00 170.00 | 192.50 
3.82 6. 07 8.05 34.20 41.40 45.90 171.00 | 207.00 | 229.50 
Bes 6.57 7.83 26.55 32. 85 39.15 132575 164.25 195.75 
4.32 5.76 6. 66 21. 60 28.80 33. 30 108.00 144. 00 166.50 
4.86 6. 66 8. 46 24.30 33. 30 42. 30 121.50 166.50 | 211.50 
3.60 5.59 7.15 28.80 36.00 40.50 144. 00 180.00 | 202.50 
SO 6. 16 7. 24 27.00 34. 20 38.70 135.00 171.00 193.50 
4.86 6. 30 7.20 24.30 31.50 36. 00 121.50 157.50 | 180.00 


el gee 


TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1964 — Concluded 


Billed load 
T 
2 kilowatts | 10 kilowatts 50 kilowatts 

Number of 

commercial Total Hours use 
Province and customers consumption 
municipality as at during 

Dec. 31, 1964 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
1964 
Consumption — kwh. 
200 400 600 | 1,000 2,000 3,000 5,000 10 ,000 15 ,000 
= ised assent! i 
000’s kwh, dollars 

flanitoba:* 
SSTANGON ca: ceesceevciacelss cece Seeeeaete 1,245 23,666 8.51 13.23 17.01 24.57 43.47 62.37 100.17 | 194.67 289.17 
*Dauphin .. — 508 7, 824 8.51 13,23 17.01 24.57 43.47 62.37 100.17 194.67 | 289.17 
*Neepawa........ 265 2,164 8.51 13,23 17,01 24.57 43.47 62.37 100.17 194.67 | 289.17 

'*Portage la Prairie . 621 9,252 8.51 13.23 17,01 24.57 43.47 62.37 | 100.17 | 194.67] 289.17 

*St. Boniface... one 1,214 oe 6. 30 12.60 L720% 24.57 43.47 62.37 100.17 194.67 289.17 
*Selkirk ..... 3 366 a 8.51 13'.23 17.01 24.57 43.47 62.37 100.17 | 194.67] 289,17 
\*The Pas .. Se 334 3,293 10.40 16.54 21.26 30.71 54.34 717.96 UPAR | 243.34 361.46 
BM ATO TOE Go tac cota saccugeasonep4hteens 16,960 380,970 6.64 13527 19,90 31.50 SWIGPe? 82.09 127.71 | 220.57] 303.48 

ObAL Sete oon caikcsk. nese nes none 41,751? 685,411? Noe ody “fae ae gor 38 Ree 30% B02 
saskatchewan: 

PIGOSESD AW" .cicvacescccseecesetstinscens 1,301 18,668 8.18 12.85 Rios 40.90 64.24 87.60 | 204.45 | 321.22 | 437.49 
*North Battleford® a 648 10,221 9.83 16.61 21.84 42.05 60.61 74.26 | 210.22 | 303.04 | 371.28 
*Prince Albert? . 1,067 20,254 9.50 16.36 21,51 44.04 63.49 717.79 220.22 317. 46 388.96 

Regina .... ne, 5,265 113,480 1.39 13.65 19.42 34.65 56.70 Tiao LiSie25 283.50 388.50 

Saskatoon ...... ES 4,529 160,418 8.40 1560D 23.10 38.33 65.62 91.87 | 169.05 | 295.05 | 400.05 

Swift Current = 561 3,808 15.97 28.30 39, 85 62.95 122.30 159.55 246.70 256.70 666.70 
RAMESAOUIN ...\Dcsctececceosavsesesstorssses Sue 6,609 10.00 16.93 22.88 42.64 62.09 76.39 213,20 310.44 381,94 

MOUALS Accceesce plies texans sgpbees> 43, 268? 521, 066? Sam aie ee sole atais sate ates says 5S 

Alberta: 

BENS ATY 8 dctabenssassniweta diackshtotoosex 11,064 179,069 10.00 19,00 27.00 35.00 55.00 75.00 115.00 215.00 315.00 
“Drumheller . = 300 2,647 9.00 15.00 21.00 37.00 67.00 97.00 129.00 241.40 331.00 
*Edmonton ...... ies 12,141 299,686 8.66 15.66 21.16 29.16 49,16 62.25 88.25 152.62 | #20506 

Fort Macleod ks 197 7192 12.30 20.90 28.50 43.70 81.70 119.70 195.70 385.70 575.10 
*Lethbridge ....... Se 1,209 21,545 10.00 19.00 28.00 43.00 73.00 97.00 | 145.00 | 265.00 | 385.00 

PeOGICING Wat cise reccdesvceetBheewsen 1,010 18,594 7.00 13.00 17.00 28.40 40.10 50.10 142.00 200.50 250.50 

otal see ath ene 51,332? 769, 603? ade Hee ee ae Ae aes ahs ae ers 

British Columbia:* 

BRO TAN DTOOK, 5 oecccsaro.cac-sencveres gee = 461 6,559 9.45 15.75: 22.05 34.65 66.15 87.15 129,15 234,15 839615 
Kamloops ... - 1,492 33,640 6.83 12.08 17.33 29.40 55.65 81.90 147.00 278.25 409.50 
Nanaimo .. Bs 1,888 33,131 6.83 12.08 176338 29.40 59.65 81.90 147.00 278.25 409.50 
NCIS ON, ..i-.cccnce.<on Bed 541 6,467 10.50 19,95 28.35 43.58 69.56 90.56 132.56 237.56 | 342.56 
New Westminster Bi 1,951 42,623 9.09 15.33 21.63 43.58 73.74 103.67 181.79 331.40 408.19 
North Vancouver 2,133 40,321 6.83 12.08 17.33 29.40 55.65 81.90 | 147.00 | 278.25 | 409.50 
Prince Rupert .... 649 9,036 13.65 19.95 Pas hy) 68.25 99.75 115.50 | 341.25 | 498.75 | 577.50 
Trail on 446 10, 285 8.51 13/323 17.96 27.41 51.03 74.66 135). 19S Wie S26iera 
Vancouver . ee 24,239 544,924 6.83 12.08 17.33 29.40 55.65 81.90 147.00 278.25 409.50 
Victoria 5,640 122,574 6.83 12.08 Vigso 29.40 55.65 81.90 147.00 | 278.25 | 409.50 

TIGTESTES eye cen eee eae 81,3013*° | 1,826,5512° 58 Be See vate See ate ee ot Bee 


1 Bills include provincial sales tax of 5 p.c. 

? From Annual Electric Power Statistics, Catalogue No. 57-202. 

% Includes power customers. 

“ Includes surrounding area, 

5 Bills include provincial sales tax of 6 p.c. 

6 Bills include provincial education and hospital tax of 5 p.c. 

7 Bills include surcharge of 7% p.c. 

§ Bills include surcharge of 5 p.c. 

* Bills include surcharge of 10 p.c. 

10 Some power customers are classified as commercial customers in Catalogue No. 57-202. 


* Municipalities in which changes in bills occurred in 1964. 


TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24 - hour 
as at December 31, 1964 


Province and 
municipality 


Newfoundland:* 


*Carbonear 
Cornerbrook ... 
Grand Falls ... 

*Mount Pearl ... 
St. John’s 
Stephenville 


Prince Edward Island: 


Charlottetown 
*Summerside 


Nova Scotia: 


Amherst 
* Bridgewater 
GLACE BAY Siercccassosccascces 

Halifax-Darmouth*?® .. 

New Glasgow’ 

New Waterford 

Pictou 

Springhill>»® 

Sydney 

Truro® 

Windsor®*® . 

Yarmouth® 


Chatham 
*Edmunston . 
Fredericton 
Moncton 
Saint John . 
St. Stephen .. 
Sackville ... 
Sussex 


Quebec:’ 


PB NCLOMVOLCe ster tcksyen sex. secinees 
*Baie Comeau .... 
*Cap-de-la-Madeleine 
*Chicoutimi .... 
*Coaticook .... 
*Cookshire .... 


Number 
ee Total 
consumption 
ae during 
Dec. 31, 1964 
1964 
000’s kwh. 

841 

76 4,600 

17 3,369 

1 403 

357 39,571 

29 512 

113° 1, 530, 751° 

4 4 

a a 

6° 16, 408° 

a, me 

Sc 647 

38 1,547 

ae ane 

ng 15,492 

271 9,006 

4 4 

i: y 

1, 943° 705, 173° 

26 1,772 

78 2,176 

15 542 

31 1,642 

258 15, 027 

45 22,937 

391 45,739 

10 1,114 

10 1,744 

20 2,019 

10 986 

2, 349° 1, 008, 297° 

20 11, 834 

22 3, Lee 

54 5,401 

233 6, 805 

34 6, 393 

10 2,692 

26 9,456 

174 58, 168 

288 187,814 

ilziey 12, 684 

72 2, 450 


See footnotes at end of table. 


= 


Billed load 


Power Service in Canada 


5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 
Hours use 
ier ia? Ba 
100 200 300 100 200 300 100 200 300 
-——— 
Consumption — kwh. 
1,000 | 1,500 5,000 10,000 15,000 10,000 | 20,000 30,000 
dollars 

33.34 54. 34 64.84 | 232.84 | 285.34 | 337.84 | 381.687] 543.907] 701.407 
18.38 24.94 31.50 | 183.76 | 249.39 | 315.01 | 367.51 | 498.76 | 630.01 
18. 38 24.94 31.50 | 183.76 | 249.39 | 315.01 | 367.51 | 498.76 | 630.01 
33.34 54. 34 64. 84 232.84 | 285.34 | 337.84 | 381.687] 543.907] 701.40? 
18. 38 24. 94 31.50 | 183.76 | 249.39 | 315.01 | 367.51 | 498.76 | 630.01 
22.79 38. 53 54. 27 227.85 | 368.03 | 490.88 | 455.70 | 736.05 | 981.75 
23.00 33.00 40.50 | 230.00 | 339.00 | 405.00 | 460.00 | 660.00 | 810.00 
26.50 35. 50 44.50 | 227.50 | 317.50 | 407.50 | 455.00 | 635.00 | 815.00 
17. 50 25.00 32.50 | 175.00 | 250.00 | 325.00 | 350.00 | 500.00 | 650.00 
16. 50 21.50 26. 50 165.00 | 215.00 | 265.00 | 330.00 | 430.00 | 530.00 
22. 00 28.50 34.00 | 220.00 | 285.00 | 350.00 | 440.00 | 570.00 | 700.00 
17. 50 24. 25 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
13.00 20. 25 27.50 130.00 | 202.50 | 275.00 | 260.00 | 405.00 | 550.00 
13.99 24. 02 34.04 167,95 | 253541 || 318:549)) 335590") 506.22 =) (637 .0M 
14. 21 PAS Ul 29. 21 142.00 | 217.00 | 292.00 | 284.00 | 434.00 584. 00 
17. 50 24, 25 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
13.99 24.02 34.104 | 167.95 | 253.11 | 318.54) | 335.190 | 506.22 || 63z.0" 
11.153 17. 04 2a804) |) 115.35 170.35 | 220.35 | 230.50 | 340.70 | 440.70 
17. 50 24. 25 31.00 175. 00 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
17. 50 24. 25 31. 00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620,00 
17. 50 24. 00 30. 50 175.00 | 240.00 | 305.00 | 350.00 | 480.00 | 610.00 
17. 10 20. 25 22. 50 165. 00 195.75 | 218.25 | 331.20 | 391.50 | 436.50 
17. 50 24.00 30.50 | 175.00 | 240.00 | 305.00 | 350.00 | 480.00 | 610.00 
18. 44 24. 21 29.11 184.44 | 242.06 291.06 368.67 | 484.12 | 582.12 
23. 00 34. 88 43.63 128.00 | 221.75 | 309.25 | 228.00 | 415.50 | 590.50 
17. 50 24. 00 30. 50 175.00 | 240.00 | 305.00 | 350.00 | 480.00 | 610.00 
15. 70 22.45 29. 20 157.05 | 224.55 | 292.05 | 314.10 | 449.10 | 584.10 
17.50 24.00 30.50 | 175.00 | 240.00 | 305.00 350.00 | 480.00 | 610.00 
17. 50 24.00 30.50 | 175.00 | 240.00 | 305.00 350.00 | 480.00 | 610.00 
Thee Sie) 24. 00 30.50 | 175.00 | 240.00 | 305.00 | 350.00 | 480.00 | 610.00 
17. 50 24.00 30.50 | 175.00 | 240.00 | 305.00 | 350.00 | 480.00 | 610.00 
14. 31 16. 43 18.55 143. 10 164.30 | 185.50 286. 20 | 328.60 | 371.00 
15. 58 20. 88 26. 18 127. 20 180.20, | 2338.20 |.251.22) | 357.22 | 463522 
15. 24 17. 84 20. 22 152. 43 178.38 | 202.23 | 304.86 | 356.75 | 404.45 
11.96 B95) 15.99" | £19592 {B52 4200 Loder 239.03 | 270.83 | 302.63 
14, 58 17.90 20555 = - - — - = 
14. 31 16.43 18.55 | 143570 164.30 | 185.50 | 286.20 | 328.60 | 371.00 
14.31 16. 43 18.55 | 143,10 | 164.30 | 185.50 | 286.20 | 328.60 | 371.00 
14. 31 16. 43 18 Sb |) L43500 164.30 | 185.50 | 286.20 | 328.60 | 371.00 
12.41 13.98 15.56 | 124.02 139.77 | 155.51 | 248.04 279.83 | 311.01 
14.35 16.92 19.30 138. 19 162. 77 186.60 | 274.37 | 325.50 | 373.20 
15.07 18.02 20. 67 125. 08 151.58 | 178.08 | 246.98 | 299.98 | 352.98 


TABLE 3. Monthly 


= ihe 


as at December 31, 1964 — Continued 


Billed load 


Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 


5 kilowatts | 50 kilowatts 100 kilowatts 
Number of 
power Total Hours use 
Province and customers consumption | —__ = 
municipality as at during | 
Dec. 31; 1964 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
1964 
Consumption — kwh, 
T — 
500 1,000 1,500 5,000 10,000 15,000 | 10,000 | 20,000 30,000 
eh 
000’s kwh, dollars 
Quebec’ — Concluded: 

TLS AMO GELS RSE arerceeeeeeeoneep eee 14 Td 15.24 17. 84 20.22 | 152.43 | 178.38 | 202.23 | 304.86 | 356.75 | 404.45 
Levis... 89 11,718 13. 86 15.34 16.93: | 1385615) 156.80 5173580 || 2721 8tbe59) oto. bo 
*Megantic .. 27 8,059 15.24 17.84 20.22 | 152.43 °| 178.38 | 202.23 | 304.95 | 356.75 | 404.45 

Montreal®.. 11,038 6, 086, 864 12.72 16.37 16.96 | 127.20 | 153.70 | 169.60 | 241.68 | 292.08 | 322.24 
| *Noranda.... 53 1,845 13.82 ily erie 19.74 | 138.22 | 173.73 | 197.37 | 276.45 | 347.47 | 394.74 
Quebec’... 562 216,852 13.86 15.34 16598: | 138561 | 156.80 |) 173.80) | e271 7ealu sio.09) leadoeoo 
*Rimousii........ 7 2,652 18. 08 20.92 23.57 | 180.84 | 209.24 | 235.74 | 361.67 | 418.49 | 471.49 

*Riviére-du-Loup 75 1,978 14.89 17.38 20.03 | 148.93 | 173.84 | 200.34 | 297.86 | 347.68 | 400.68 
MES ONLVIN ss ges cccsecevcscsscaccies 151 2,759 13.82 17.37 19.68 | 138.22 | 173.73 | 197.84 | 276.45 | 347.47 | 393.68 

*Ste-Agathe des Monts 5 870 15.45 Lis3.0 18.09 | 145.35 | 163.54 | 179.44 | 289.63 | 326.01 | 357.81 

®St. Hyacinthe ............. 162 62,416 14.31 16.43 18.55 | 143.10 | 164.30 | 185.50 | 286.20 | 328.60) 371.00 

*St. Jér6éme...... 126 58,734 13.52 15.11 16.70 | 135.15 | 151.05 | 166.95 | 270.30 | 292.10} 333.90 

eSt. Jean....... WP) 50, 445 14.31 16.43 18.55 | 143.10 | 164.30 | 185.50 | 286.20 | 328.60] 371.00 

*Shawinigan . 37 1,988 15.24 17.84 20.22 | 152.43 | 178.38 | 202.23 | 304.86 | 356.75 | 404.45 

*Sherbrooke . 68 4,540 15.198 15619" 18.49 | 151.91%] 151.91°] 184.85 | 303.83] 303.83°| 369.68 

SOLON. Crennxnce 33 11,050 15.24 17.84 20.22 | 152.43 | 178.38 | 202.23 | 304.86 | 356.75 | 404.45 

*Thetford Mines. 33 1, 086 15.24 17.84 20.22 | 152.43 178.38 | 202.23 | 304.86 | 356.75 | 404.45 

*Trois-Riviéres . 94 29,770 15.24 17.84 20.22 | 152.43 178.38 | 202.23 | 304.86 | 356.75 | 404.45 
eval d’Or ......:. 89 3,501 13.82 17.37 19.68 | 138.22 | 173.73 | 196.84 | 276.45 | 347.47] 393.68 

*Valleyfield . 57 20, 906 15.24 17.84 20.22 | 152.43 | 178.38 | 202.23 | 304.86 | 356.75 | 404.45 

BAMESTMOUNG:..c0r.cacccaraastorhvecarsetecve 146 9,000 14.72 18. 08 20.73 | 147.13 | 180.84 | 207.34 | 294.26 | 361.67 | 414.67 

LIND ZS as iin Seep 19, 935° 22,817, 363° : ae 0 a 
Ontario: 
BAVC RATIGTNG, cavecnsecssecedersnssensereons 17 3,124 13.50 15.75 17.24 | 135.00 | 157.50 | 172.35 | 270.00 | 315.00} 344.70 
BATTIC ..cecce. 120 38,733 9.67 10.80 11.92 96.75 | 108.00 | 119.25 | 193.50} 216.00] 238.50 
Belleville ... 126 34,250 9.90 leat) 13.63 99.00 | 121.50 | 136.35 | 198.00} 343.00} 272.70 
Brantford ..... 306 127,431 10.57 11.92 13.27 | 105.75) 19 119.25 | 132575. | 211550) 238.50) | 265.50 
Brockville... 46 37,090 9.90 12.15 13.64 99.00 | 121.50 | 136.35 | 198.00 | 243.00] 272.70 
Chathan ..... 271 62,623 13.50 15.30 17.10 | 135.00 | 153.00 | 171.00 | 270.00 | 306.00 | 342.00 
mecornwall ........ 126 5,404 19.75 Plea hs} 23-15 | 19F%sbO| 217.50) | 237.50 | S95s00si 4355000) 475200 
*Fort William .. 185 64,146 9.67 11516 12.64 96.75 | 111.60 | 126.45 | 1938.50 | 223.20) 252.90 
et rer sti snveerse 147 72,186 11525 12.60 18595 | 1122507) 126.00 | 139.50 | 225.004) 252500 | 279500 
Goderich .. 67 15,732 13.50 15.75 17.23 | 135.00 | 157.50 | 172.35 | 270.00} 315.00 | 344.70 
Guelph...... 131 99,040 12.60 14.85 16.33 | 126.00 | 148.50 | 163.35 | 252.00 | 297.00} 326.70 
Hamilton .. 1,665 2,064,914 9.00 11.25 12.74 90500 | 2112.50) 127035 | 180500), 225.00 | 254.70 
Kenora...... 82 2,166 15.97 18.22 19.57 | 159.75 | 182.25 | 195.75 | 319.50} 364.50] 391.50 
Kingston ........ 214 97,262 9.90 12615 13.64 99.00 | 121.50 | 136.35 | 198.00 | 263.00 | 272.70 
Kirkland Lake 30 5, 073 15.30 17.00 19.03 | 153.00 | 175.50 | 190.35 | 306.00 | 351.00 | 380.70 
Kitchener ...... 361 198,144 9.38 11.25 12.49 93.75 | 112.50 | 124.88 | 187.50) 225.00 | 249.75 
Lindsay .... 91 22,425 11.25 13.50 14.98 | 112.50} 135.00 | 149.85 | 225.00} 270.00 | 299.70 
London 546 286,929 Tis'2b 13.50 14.98 | 112.50 | 135.00 | 149.85 | 225.00 | 270.00] 299.70 
*Midland ....... 74 22,452 8.55 10.80 12.28 85.50 | 108.00 | 122.85 | 171.00 | 216.00) 245.70 
New Toronto.. 41 146,608 10.80 13.05 14.53 | 108.00 |} 130.50 | 148.95 | 216.00} 261.00] 290.70 
Niagara Falls 99 46,607 11.25 13.50 14.98 | 112.50 | 135.00 | 149.85 | 225.00] 270.00} 299.70 
North Bay ...... 150 14,660 13.27, 14.62 T5597 | 18257591" 146.25" | 9159.75 2655504 292550) | * si9F50 
Orillia: ..:... 147 40, 093 9.67 11.02 eo 96.75 | 110.25 | 123.75 | 193.50 | 220.50} 247.50 
Oshawa 304 246,527 9.90 12645 13.63 99.00 | 121.50 | 136.50 | 198.00 | 243.00 | 272.70 
Ottawa 184 49,795 10.80 13205 14.53 | 108.00 | 130.50 | 145.35 | 216.00 | 261.00 | 290.70 
Owen So 136 15,520 10.35 11.70 13.05 | 103.50] 117.00 | 130.50 | 207.00 | 234.00 | 261.50 
Pembroke ...... 50 2,400 14.25 15.90 17.55 || 142.50} 159.00.) 175.50 | 285.00 | 318.00 | 351.00 
Peterborough 289 102,704 9.90 T2215 13.64 99.00 | 121.50 | 136.35 | 198.00) 243.00 | 272.70 
Port Arthur ....... 55 85,959 10.35 12.60 15.09 | 103.50 | 126.00 | 140.40 | 162.00 | 207.00 | 236.70 
St. Catharines .. 291 Boas 010 12.40 13.95 15.30 | 126.00 | 139.50 | 153.00 | 252.00 | 279.00} 306.00 
St. Thomas .... 136 44,816 11.70 13.95 15.43 | 117.00 || 139,50 | 154.35 | 234.00 | 279.00 | 308.70 
SATIN csecerenansses 148 811,959 14.40 16.65 18.13 | 144.00] 166.50 | 181.35 | 288.00} 333.00] 362.70 
Sault Ste. Marie 81 9,224 11.25 12.74 14.22 | 112.550 | 127.35 | 142.20) 225.00'| 254.70) 284.40 
Smiths Falls..... 30 13, 265 10.80 13.05 14.54 | 108.00 | 130.50 | 145.35 | 216.00] 261.00 | 290.70 
Stratford ..... 153 41,640 11.92 13.27 15.62 | 219.25") 132.575) 146225") "238.50 |)" 266250) |" 292-50 
*Sudbury © 284 22,121 12.50 15.00 16.50 | 125.00] 150.00 | 165.00 | 250.00} 300.00 | 330.00 
Timmins 32 1,812 15.30 TT a55 19.03 | 153.00 | 175.50 | 190.35 | 306.00] 351.00} 380.70 
Toronto .... 7,356 2,005,487 12.82 14.53 16.24 | 128.25 | 145.35 | 162.45 | 256.50] 290.70} 324.90 
Trenton .... 72 56,092 10.35 12.60 14.08 | 103.50] 126.00 | 140.85 | 207.00] 252.00 | 281.70 
Waterloo .. 102 37,001 13.27 14.62 15.97 | 1822-75: | 146.:25' |) 159.95: |, 265.50! 29205071" 3119..00 
Welland 88 96,521 12.15 14.40 15.88 | 121.50 | 144.00 | 158.85 | 243.00} 288.00] 317.70 
Windsor 720 244,662 12.60 14.85 16.33 | 126.00 | 148.00 | 163.35 | 252.00] 297.00} 326.70 
BROOASEOCK vucppscetsepassrnancveuscure see's 145 BOR Ary TSS 13.50 14.98 | 112.50 | 135.00 | 149.85 | 225.00] 270.00; 299.70 
Motel syeccceee, meee ees 27, 788° 21, 730, 523° oA : sag ane ere, : 3 d 


See footnotes at end of table. 


Le 


TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1964 — Concluded 


Billed load 
5 kilowatts 50 kilowatts | 100 kilowatts 

Number -—————— = 

Lay A ae Lehi? Hours use 
rovince an consumption 

municipality Soca during 

pect 31 1964 100 200 300 100 200 300 100 200 300 

1964 A 
Consumption — kwh. 
Lies 4 aa i = 
500 1,000 | 1,500 5,000 | 10,000 15,000 10,000 fe 20,000 30,000 
Ke 
; 000’s kwh. dollars 
Manitoba:? 

MBIANGON -cescceeeecsises eee ee 381 14, 938 12.10 16, 82 Zoe 120.96 168, 21 212.81 236, 63 321.68 406. 73 

* Dauphin .... 140 2,458 12.10 16.82 Zl.os 120, 96 168, 21 212.81 236.63 321. 68 406.73 

*Neepawa ..... 92 1,161 12, 10 16,82 21,53 120. 96 168,21 212,81 236, 63 321, 68 406. 73 

*Portage la Pr meee 180 5,191 12, 10 16,82 21053 120, 96 168, 21 212,81 236,63 321.68 406.73 

*St. Boniface ...... Side 534 Ae 13.78 21,58 26. 06 133, 48 200, 96 236,87 248.84 353, 42 402.40 

*Selkirk ...... 358 ae 12. 16 16.88 21.61 109, 41 149,57 188, 44 209, 91 285, 51 361.11 

*The Pas e 76 1,673 16,82 26.27 35.72 168, 21 255, 34 340, 39 321,68 486.49 637.69 

SWAN MI CL eee. dot ieste sions scccsye 5, 271 366, 753 14,50 22, 72 27, 43 140, 54 211,59 249, 40 262,02 372. 13 423,71 | 

ROUAIS: fas. tiaccscontextouts 12, 830° 2,565, 799° 
Saskatchewan: °° 

Moose Jaws sas...t-.cctes.cate 42 48, 226 15, 30 21,98 28.66 153, 04 219. TT 286, 50 305. 59 439.05 572,99 
*North Battleford’? 2 1,601 20. 68 29.95 36.77 206. 70 299,52 367. 78 429.00 614. 64 751, 14 
*Prince Albert? .. 9 13, 791 PAS PA 31.04 38. 20 213. 20 310. 44 381,94 442,00 636. 48 779, 48 

Regina .... 45 87, 165 15.75 28.87 38.06 141.75 212, 62 278. 25 283.50 425. 25 556. 50 

Saskatoon .... ied ac a 20.74 37.01 DL. 19 169.05 285,05 390.05 273.00 430. 50 588. 00 

Swift Current Fe 428 8, 831 24, 15 38, 06 51,19 241, 50 380. 63 511. 88 - - - 
= Wey Unie Spee ak enn, oe 19 35, 547 21,32 31.04 38. 20 213, 20 310. 44 381.94 442.00 636. 48 779.48 

LOE Ee a ee 841° | 703, 259% 
Alberta: 

GOlEATY, 5 Aasteaeteos costars ait 3, 350 374, 554 8,42 14, 42 20.42 84, 12 144,12 204, 12 - _ - 
*Drumheller 14 1, 787 18. 36 28. 36 38. 36 129.00 241. 40 331.00 258, 00 482. 80 662, 00 
*Edmonton .... 133 241,656 | 19.16 29.16 39.16 88. 25 152, 62 205, 06 236.00 284. 30 3887.94 

Fort Macleod ate 87 1, 362 22,39 36.68 50.83 171,95 314, 45 456.95 338, 20 632, 20 908. 20 
*Lethbridge ...... ae 500 | 34,473 19. 68 30. 92 42, 18 134,55 224, 55 314. 55 254. 70 434,70 614.70 

Medicine:Hat. Seva e 27 82,936 14. 20 20,05 25.05 133. 80 208, 80 267.60 267. 60 417.60 D385. 20 

OCA S oo ssecets cosa aeessntanne 16, 697° 1,880, 578° 
British Columbia:? 

*Cranbrook .. Sine ae 10 4,101 18.90 34.65 50. 40 168, 2414 189, 872%) 216.72 | 31303834" 3790; 7424 432. 26% 
Kamloops .. Ly 45, 279 14. 70 27, 83 40,95 147.00 196, 88 236, 25 315, 00 393, 75 472. 50 
Nanaimo . wa 91 207, 020 14, 70 27, 83 40.95 147. 00 196, 88 236.25 315,00 393, 75 472, 50 
Nelson 5 :t7).,e0hcs es 134 12, 685 16. 62 24.95 S151 114, 13 216, 78 292.57 236, 25 433.57 585.14 @ 
New Westminster - - 10-50 34, 13 47, 25 131, 25 26 2, 50 393,75 307. 13 438. 38 569.63 
North Vancouver 100 342, 668 14, 70 27.83 40.95 144, 38 241,98 314, 43 288.75 483.97 628.87 
Prince Rupert .. 242 24,178 23,63 31. 50 39, 38 236. 25 315, 00 393.75 472.50 630,00 787.50 
Trail am 107 2,792 8.98 14,65 19. 37 52.45 99.70 146,95 99.70 194, 20 288,70 
Vancouver a 1,561 412,083 14. 70 27,83 40.95 144, 38 241, 98 314, 43 288.75 483.97 628.87 
WiCtOnlar wk Fei4 sc eee 340 35, 465 14. 70 27.83 40.95 144, 38 288,75 433.13 288,75 577. 50 866. 25 

Totals Vie rniswestcesarate 2, 266%15 3,512, 546315 


1 Bills include a provincial sales tax of 5 p.c. Power used in manufacturing is exempt from tax. 
? In this case 100 kw. is equivalent to 109 kva. 

5 From Annual Electric Power Statistics, Catalogue No. 57-202. 

Included with commercial customers. 

5 The following rebates on power generated wholly or in part by coal produced in Nova Scotia is applicable to power consumers who are engaged in manu- 
facturing, converting and processing goods or products from raw or other materials; Halifax, Dartmouth and Windsor—2% mills per kwh.; New Glasgow—5 mills 
per kwh.; Springhill—7 mills per kwh. | 

© Includes surrounding area, 

7 Bills include provincial sales tax of 6 Dc. 

§ Minimum bill. 4 

° Bills include provincial sales tax of 5 Dati 

© Bills include provincial education and hospital tax of 5 p.c. Power used in manufacturing and heating is exempt. 

*? Bills include surcharge of 7 p.c. 

12 Bills include surcharge of 5 p.c. 

3 Bills include surcharge of 10 p.c. | 

+4 25 h.p. and over, customers installing own transformers. | 

*S Some power customers are classified as commercial customers in Catalogue no. 57-202, 


* Municipalities in which changes in bills occured in 1964. ! 
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57-201 Electric and Gas Meter Registrations. Approx. 150 pp. 


57 - 202 


57 - 203 


oT - 204 


57 - 206 


57-001 


o7 -502 


Meter registrations by province, county or census division, company and 
placesserved) by type Of sSenviCe ac. cote reeset meen esesccaee> cae gregnreeeeneaen sone ceetes er nacneten ce enc aaan 


Electric Power Statistics, Vol. If— Annual Statistics. Approx. 70 pp. 


Summary and detailed analyses of generation and use of electric power in 
Canada, power plant equipment, customers, employees, salaries and wages, 
financial statistics and historical tabulation of supply and disposal of electric 
C2) OWED ga oe Pee i Rr PP Se: A en Pv ee RINDI ner Roe AAR ars eee eee Se oor hares eo NC p Mr Enc Shacare 


Electricity Bills for Domestic, Commercial and Small Power Service. Approx. 15 pp. 


Includes an annual index of electricity bills for domestic service and bills 
for light and power in cities and representative municipalitieS .......0.. eee eee 


Electric Power Statistics, Vol. I— Annual Electric Power Survey of Capability and 
Load. Approx. 45 pp. 


Current and projected data of capability and load of major producers of electric 
ONEPSY- sit Can Ada isso Racegedecwsvevemanakscowe renee n ca sakes woes eme coast eacde a atte tclee acca e ner tone eee eaten ihiceniee 


Monthly Summary — Electric Power Statistics. Approx. 28 pp. 


Supplement to monthly report 57-001 containing revised monthly figures on 
production, imports, exports, Secondary energy used and sales to ultimate cus- 
LOMIELS, we DIOVENCO hohe be 5-2) cia eacevos sacra tnccna een rahe termencuie ca cee a cece eee eee ORT eRe eaES 


Monthly 


Electric Power Statistics. Approx. 8 pp. 


Production by utilities and industrial establishments, imports and exports, 
power made available for use in Canada, secondary energy used, sales to ultimate 
customers by rate category, cumulative monthly totals for year to date, by prov- 
uh (Cay beeen ea eee see Meme oe PLN ne Bee aN, Ser mh es Ae ry eid I gta 10¢ a copy; per year, 


Occasional 


Inventory of Prime Mover and Electric Generating Equipment. Approx. 120 pp. 


A list of generating plants in Canada by ownership, showing the location, year 
of installation, name-plate rating and other details of each unit, as at December 
ms eel G2 6 1 Iino deerme pte errr etre ene ae aa hae CR eR Oe ai Ak Mids ine eee: OD, hn a SA eM eh ls oe 


Subscription orders should be sent to the Publications Dis- 
tribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of 
Statistics, Ottawa, Canada, with enclosed remittances made pay- 
able to the Receiver General of Canada. 


SYMBOLS 


The following standard symbols are used in Dominion Bureau 
of Statistics publications: 


.. figures not available. 
... figures not appropriate or not applicable. 
— nil or zero. 
-- amount too small to be expressed. 
P preliminary figures. 
r revised figures. 


Price 


$1.50 


00 


ake) 


1.00 


ELECTRICITY BILLS 
FOR DOMESTIC, COMMERCIAL AND 
SMALL POWER SERVICE 


Examples of the Application of Rates 


1965 


General 


This report is based on rate tables supplied by 
the power companies and municipalities responsible 
for the distribution of electric energy in the cities 
and towns in this survey. It consists of the cost of 
definite quantities of electricity for specific uses 
and an annual index of electricity bills for domestic 
service. The monthly bills are computed to show 
the actual cost to consumers in the 180 municipal- 
ities covered by the report when selected quantities 
are used for specific purposes. The cost to the 
consumers includes not only the amounts accruing 
to the distributor, but also all federal, provincial 
and municipal taxes on such purchases. Discounts 
for prompt payment have been deducted from gross 
bills wherever granted. 


Uses 


Monthly bills cannot be used to obtain the 
average cost of electricity consumed in any one 
municipality or to compare municipalities as to cost 
of electricity, except in a very general way. The 
unit cost or cost per kilowatt hour of electric energy 
normally varies according to the nature of the use 
and the magnitude of the consumption; and, because 
these factors vary so greatly as between types of 
user and between municipalities, an average cost 
for all electricity consumed in any municipality is 
of little value unless the nature of the uses and 
amount of consumption for each use is known. Fur- 
ther, industrial power costs vary as to whether the 
power used is primary or secondary (off-peak or 
interruptible power taken when available). Other 
important factors in determining costs of electricity 
are the relationship between the capacity of a 
system to produce and distribute electricity and the 
total consumption, and between the average rate of 
consumption per day and at different times of the 
day, and during the year. Because of the difficulty 
of giving proper weight to these many factors, the 
Bureau of Statistics has not attempted to show 
average costs or to compare costs between munici- 
palities. For these purposes the report should be 
used with the utmost caution. 


Computations 


Domestic services include delivery of electric- 
ity to private residences for lighting, refrigeration, 
cooking, water heating, house heating and the oper- 
ation of various electrical appliances. Commercial 
service includes delivery of electricity to stores, 
offices, factories, etc., mainly for lighting purposes. 


Outdoor sign lighting is generally in a separate 
category and the rates are different from those for 
commercial services. Street lighting is also in a 
separate class. Power service includes the delivery 
of electricity for the operation of electric motors. 


The purpose of this presentation is to provide 
data for comparative purposes on the cost of electric 
services in Canada. Because of the various methods 
of computing costs, it was necessary to select some 
arbitrary conditions, especially for the fixed charges, 
and use the same basic conditions in each munici- 
pality. In the large majority of municipalities the 
use of these arbitrary conditions was not necessary, 
the rates containing a fixed charge and a block rate 
for all consumptions irrespective of appliances. 


Consumptions of 700 and 1,000 kilowatt hours 
include electricity used for water heating. Except 
where the entire water heater load was on a flat rate 
basis, metered rates were used in working out these 
bills. For a few municipalities, where all water 
heating is on a flat rate basis, an arbitrary division 
was made between water heating and the metered 
services. A 700 kwh. consumption was divided to 
include a metered consumption of 350 kwh. plus an 
assumed 350 kwh. consumed by a 1,000 watt heater. 
A consumption of 1,000 kwh. was divided between 
490 kwh. metered and 510 kwh. consumption assumed 
for a heater of 1,000 watts. To show the effect of 
flat rate water heaters, a bill for 1,000 kwh. includ- 
ing a water heater of 1,000 watts has been shown 
for all municipalities where such heaters are in 
general use. 


A few municipalities apply a demand charge in 
addition to the energy charge for electricity used in 
house heating. In computing bills for house heating 
in these municipalities it was assumed that the 
maximum demand is 15 kilowatts. Where service 
charges are based on two-wire or three-wire service, 
the higher charge was used only in calculating the 
bills for 300, 500, 700 and 1,000 kilowatt hours. 


Domestic Service Index 


There was no change in the provincial index 
for domestic service in Newfoundland. The bills for 
5,000 kwh. and 7,500 kwh. in Cornerbrook and St. 
John’s decreased for 1965 but these are not used in 
compiling the index. 


In Prince Edward Island there was no change 
in either the index or the bills. 


a ee 


Nova Scotia showed only a change in the house 
heating bills for Pictou and the index remained un- 
changed at 105.0. 


The New Brunswick index declined from 101.8 
to 98.7as a resultofa decrease inthe Moncton rates. 


The index dropped from100.2 to100.0 in Quebec 
due to areduction in the Baie Comeau and Ste-Agathe 
des Monts bills. 


Increases in the bills in the Ontario municipal- 
ities of Belleville, Chatham, London, Oshawa and 
Woodstock pushed the index from 131.5 to 132.8. 


In Manitoba there was no change in either the 
index or the bills. 


The drop in the Saskatchewan index from 98.2 
to 93.7 resulted from decreases in the bills of Regina 
and Saskatoon. 


The index and bills for Alberta remained un- 
changed. 


A slight decrease in the British Columbia index 
resulted from a decrease in the Prince Rupert bills. 


The overall index for Canada shows a slight 
increase from 115.2 to 115.3. 


It should be noted that the new municipalities 
included in this publication were not used in com- 
piling either the provincial or Canadian indices. 


Annual Index! of Electricity Bills for Domestic Service, by Province, 1954-65 
(1949-100) 


Province 

Newfoundland. «22 sone cone erie 0 =O -0 
Prince Edward Island 0 4 4 
Nova Scotia ........s.sseenee 8 8 wo 6 126.9 | 106.1 105.0 | 105.0 
New Brunswick 4 a6 .6 24 101.8 101.8 101.8 98.7 
Quebec .... Be) -0 +8 74 VOLS 99.6 100.2 100. 0 
Ontario .... -6 -8 5 ro 130.9 | 130.8 IDS BESS; 132.:8'< 
Manitoba ...... BP Ant 4 73 98.3 98.3 104.3 104.3 
Saskatchewan Be} ate) “wD Sul 99.4 99.4 98.2 93.7 
Alberta’... 4 4 4 at) 109.6 109.6 Mit5: np Wa US) 
Enitishi@olumbial os... ee - 72 5A} 3 rik) 128. 2 124.3 124.2 124.0 

Canad ay Pic cctcccscmet emai nes -8 4 6 116.6 114.5 115.2 £1L5.:3 


1 Based on electricity rates in effect December 31 each year. 


Lowest Bills ‘ 

Any attempt to determine which municipality in 
Canada enjoys the lowest cost of electricity might 
be difficult for reasons mentioned above. From the 
selected list of municipalities, which comprise this 
report, those having the lowest bills for selected 
quantities and uses are shown in the following 
tables. 


commercial use and for power, other municipalities 
would have smaller bills. The fact that no one 
municipality had the smallest bill for all types of 
consumption in the three classes of service indi- 
cates that caution should be exercised when making 
comparisons as between municipalities. 


There is a possibility that some municipalities 
from which bills have not been collected may have 
as low or lower bills than those shown in the tables 


While the domestic service bills will probably 
show the average for most municipalities, it is prob- 
able that with larger loads and consumptions for 


below, and consequently there is no certainty that 
these bills are the lowest of any municipality in 
Canada. 


Lowest Monthly Bills for Domestic Service, 1965 


Monthly consumption — kwh. 
Municipality | 
60 100 180 300 500 700 1,000 5,000 7,500 
dollars 
Midland cOmtbey ecdevs acs spars p.ctuscveecccccsvoveaVerpearec tee 1.00 1.26 1.91 aan F ate sale C ately 
FeorteWillle m 1Ont a in. eienaseteey couch aactcaetes: aevhere 2. 81 ate Bsus onc 2a tote 
OPA WA MOMEs, <cdcuslersasencavseascvevnasgushareesa sae gover oneen tie eee . 3.92 4.82 6.17 silo alate 
Mimic OME acscesessioresces vencovnersseves ceiceanenseereres 4 Ye) A - alate ne 41.44 61.69 


ae 


Lowest Monthly Bills for Commercial Service, 1965 


Billed load 


2 kilowatts 10 kilowatts 50 kilowatts 


Hours use 


Municipality 


Monthly consumption — kwh. 


200 400 600 1,000 2,000 3,000 5,000 | 10,000 | 15,000 


dollars 
Mill iad Ointer aii 4: erizizeceeevaceesccesteecscecstes 2. 07 3500 4599 | 18:90 
HOntaW Ulam, Ont: s.:cstccecisestsscchsedensee aoe 5 Ba ac Bake 2b 20m 28e00 ...- {126.00 | 144. 00 
EIGMONON;, Al tas. iztesyccereavcrsassatast ersten see ae Bac Oe rea) arate 88. 25 


Lowest Monthly Bills for Small Power Service, 1965 


Billed load 


5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 


Hours use 


Municipality 


Monthly consumption — kwh. 


500 1,000 1,500 5,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 


dollars 

Sear Ede ONG S ree i ct eee gets ccotenceeenctectasetptess Par 10. 80 11.92 Bias wea, | OL 25 
CHICAS SOUL ee ee Be ee 8. 42 
Mire Lena Ge Orn bie Sass neha cnc tssenaeazeaeaseeses OR 10. 80 
BIE Ue Ss Cw. (94-2 y2t-e sae lasen cae IEE cc Me caeeez. ee ea Avene 52. 45 99. 70 ae See 1 29'45 20 
HC LOW 2 te E35 Craw x. rehs, teeeee ere nasty ns eee Ache sete oat oe Me ane | SEC 
ROUUMARLUTS. ON s- wee. ;s52-stareoice terse: seks eis as Aas ae ae Poe ete | AoOrO. 
Bills for Commercial Service Bills for Power Service 

Bills for commercial service in Belleville, Power service bills increased in Charlottetown 
Oshawa and Woodstock (Ont.) increased while those and in the Ontario cities of Belleville, Chatham, 
in Baie Comeau, Saskatoon and Prince Rupert Oshawa, London and Woodstock. The New Brunswick 
decreased. The bills for Ste-Agathe des Monts, municipalities of Bathurst, Chatham, Moncton, 
Chatham (Ont.) and London show both increases St. Stephen, Sackville, Sussex and Woodstock to- 
and decreases. gether with Rimouski (Quebec) had reductions in 


power bills. In Ste-Agathe des Monts and Baie Co- 
meau, power bills showed both increases and de- 
creases. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1965 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
A cooking and os 
ighting Lighting, Lashes water heating ighting, etc., 
Ree! nue small . eae refrigeration, 
(e) ¢ sma appliances Sropetichd i cooking, water 
domestic | Average foes Sa Minin appli- and Se eae - Ce heating and _ 
Province and service monthly hes t ances refrigeration | 280 COOKing etered rate house heating 
municipality customers con- ve Ing Hil tates water 
as at sumption | CUS ee E hearer 
Dec. 31, 1965 ee eee ee 
1965 Dec. aly 
1965 Monthly consumption in kilowatt-hours 
= 
60 100 | 180 300 500 700 | 1,000 | 1,000 5,000 7,500 
kwh. dollars 
Newfoundland :? 
Canbomean wr pees ee 905 144 1 2,94 4.05 Fee lal CSOD ie Wace Onl daa EO 3 5 - 71.85 | 104.66 
*Cornerbrook.... 6, 027 543 37 1. 06 2025 pi 4,82 6.45 8.55 | 10.65 | 13.80 _ 63. 11 90. 93 
Grand Falls... 6, 063 368 42 1, 06 2.20 See 4.82 6.90.1 10,05 1 13,20) 27292 = 97. 72: | 237. 10 
Mount Pearl.... : 1, 008 Bar| 8 2.94 4.05 Doe 7.93 (PO. 17 i 79) 105 ..422 420. 35 _ 71.85 | 104.66 
SC COMIN Secrets 16, 463 470 141 1, 06 2. 20 s.22 4, 82 6.45 S00 110,65) | 13.80 - 67. 88 99, 07 
Stephenville ...........000 2,094 438 - 1.58 4,31 5. 57 7.77 |10.29 | 14.49 | 18,69 | 24.99 — |108.99 | 161.49 
Totals yas te seater 74, 289° 281° a ja Pee See bg oe tt ign iets Sind utea irene em lene a ey 
Prince Edward Island: 
Charlottetown .............. 5, 838 250 i 2,00 3.20 4,40 6.80 8.90 | 11.90 | 14.90 | 19.40 - 79.40 | 116.90 
Summerside .... . 2,421 203 - 2.00 3.68 4.80 7.04 9.9023, 509 17.100)'22: 50 - 94,50 | 139.50 
POUBIS  . ocecacroeneeesaneee 22, 899° 200° aie Bad Sat AOC ater plete ene niga Rene miere CHD evans 
Nova Scotia: 
AIMUINGDS Bo pa neaieavanivastxcare Bis 4 Ao 1.50 3. 30 4,50 6.10 8.00 | 11.50 | 14.50 {19.00 | 18.65 79. 00 | 116.50 
Bridgewater. a, Bat 409 74 1.25 1.83 2.50 3.99) 5.80 7.85 9.85 | 12.85 - 52,30 TT) 
Glace Bay re 5, 269 242 8 10 2.44 3. 40 Dae 7,60} 210, 20 | 12. 80° | 46. 70 - 68.70 | 101. 20 
Halifax - Dartmouth? ..., 53,585 435 as 2.00 2.50 3. 50 5.00 7.20 | 20/10 } 12.50) | 16. 10 = 70. 00 95, 00 
New Glasgow ...........0 wha Oe 0) 2.50 2n50° Ih 89.20 4.96 7.10 | 10,30 | 13.30 | 17.80 _ TT. 80 | 125530 
New Waterford 2 2, 096 245 eA 1,33 2.67 3.13 5. 86 8.48 | 12.66 | 14.06 | 18.39 - 80. 04 | 118.30 
MPPTGTONM Sacco tees: 1,070 219 ave 1,00 1.80 2.60 4,20 6.60 | 10.60 | 14.60 | 20.60 ~— 71,10 | 104.85 
Springhill* 6, Oo 195 sia 2.00 2. 50 3.50 5. 50 7,20 | 10,10 | 12.50 | 16.10 — 70. 00 95. 00 
Sydney ...... 7,680 406 oa 1,:33 Aso 3.73 5. 86 8.48 | 12.66 | 14.06 | 18.39 - 80. 04 | 118.30 
TPO t 5, 596 372 oy 1.00 2.20 2.85 4,05 6. 30 9.30 | 12.30 | 16.80 — {110.55 | 148.50 
Windsor’... i 6,275 246 aie 2.00 2.00 3.00 BDO FJ. 20 | LO. 20 | 12.50" | 6. LO - 70, 00 95. 00 
LALMOUUA yee ce yeecee a say ex 197 wa 2.00 2050 3.50 5. 50 7.90 } 10,10 | 12.50. | 16. 20 — 70. 00 95. 00 
Totalse- =e: 191, 444° 303° ae eae Se aur aise ARE nate ae ani Pat ote Ane 
New Brunswick: 
FSA tUNS Oeeevieserscteeeeee tees 3, 069 350 10 1.00 2.60 3.30 | 4.70 | 6.80 | 10,30 | 13.80 | 19.05 ~ 72.81-| 106.56 
Campbellton ., 2, 000 178 1 Bas) 3.00 3.80 5. 40 %.80 111.80 | 15.80 | 21.80 — | 101,80 | 151.80 
Chatham... 1,705 328 9 1.50 3.60 4.80 6.60 9.00 | 12.80 | 16.40 | 20.90 — 72.81 | 106. 56 
Edmundston.... 2,904 384 5 1.00 3.70 4,50 Dego TFS bee FS) Tees oS - 66. 00 98.50 
*Fredericton .... 6,642 350 ais 1,00 Aue 3,30 5. 30 B05) (12057) L605) 22505 - T2c8L a LOG. 00. 
Lancaster‘... Sows 344 Me . 54 1.89 2.60. 4/05 O.ek | Oso Sosa reaon - 72.81 | 106.56 
*Moncton ....... L536. 335 23 Pee) 1.78 2.970 4.99 T4154 POTS P14. 27 119703 _ 72.81 106. 56 
Oromocto* ae at fe 1.50 3.60 4. 80 6.60 9.00 | 12.80 | 16.40 | 20.90 - 72,81 | 106. 56 
Saint John.... 14,524 227 ae ~ 04 1.89 2.61 4.05 One 9,81 | 13.41 | 18. 81 - 90.81 | 135. 82 
St. Stephen . 1,543 268 6 1.50 3.60 4,80 6.60 9.00 | 12.80 | 16.40 |} 20,90 — 72.81 | 106. 56 
Sackville ..... 1,724 ran Ti ana 1,59 3.53 4,65 6. 26 9.00 | 12.80 | 16.40 | 20.90 | 18.65 72.81. | 106, 56 
Sussex...... 1, Lot 256 t 2. 00 3. 20 4,48 6.60 9.00 | 12.80 | 16.40 | 20,90 — 72.81 | 106, 56 
Woodstock 2,606 411 th 1.00 3.45 4,70 6. 30 $.70 1) 11.70 | 14. 70) | 19, 20 =— W228) ||) LOGS 
Totals. ..... 150, 852° 264° oa ee ad ies ee ae sis AAG sais ae ate ROIS 
Quebec:® 
INCHONVAN Cease keeseteos eee 1,025 544 42 95 282 25.79) |) BaT2 |) Soke || Werle 9.86.) 12054 - 63.42 | 95.22 
Aa? ie soa Pa ts) 821 1, 06 1, 86 okt 2.80 3.76 5. 30 6.95 9. 33 ~ 60. 95 92. 79 
*Baie Comeau es ar =e ate . 80 2, 06 2.02 3.46 4.85 6. 97 9509) | 12.27 _ 63.15 94.95 
Cap-de-la-Madeleine.... 6,748 498 10 . 80 1,90 2.36 3, 30 4,70 6, 82 8.94 | 12,12 - 63.00 94. 80 
CHU C OUTRO, cibaaenncas acces 6,479 855 222 . 80 1, 86 a ek 2.81 3. 76 5. 39 6,94 9.33 - 52. 26 717, 96 
Coaticook ... aaa os ate ef 1. 06 2.00 2.63 3.90 5.41 71..30' LOSES.) 13.76 - 61.45 Ou 
Cookshire ......... ce 2,675 27 4 . 95 a. oe 2.19 3.72 5, 22 7,24 9.36 | 12.54 - 63.42 95, 22 
Drummondville®............ 14, 652 252 175 80 1,90 2, 36 3.30 4.70 6. 82 S94 | 12, 12 - 63.00 94,80 
aR ORE hi iiccseetasdsetevecs 2, ToL 332 19 80 2. 06 2,53 3.46 4.85 6.97 9,09 | 12. 27 - 63.15 94,95 
GREMIDY. gate beewsverenersenk nate Ay (it 437 13d 80 1,90 2.00 3,30 4,70 6. 82 8,94 | 12,12 — 63. 00 94. 80 
Grand’ Mene? oz. ccvssecene 3, 566 736 12 Za 1.54 2.39 3. 76 5, 04 26 9,28 | 12.46 — 74,20 | 113.95 
ERD sen tt Averan anioneee 15, 400 654 330 80 1.47 Tien) Zao 3. 28 4, 23 5.19 6.62 - 52.41 81.03 
OMEtUC Tz) nc. pesvecct Maren 4,341 285 wis 1, 06 2.54 3.58 5.64 Toe { 11.20 | 14.68 119.30 - 88.49 | 131.42 
JONQUiereS ........cceceeeee 7,480 153) an 1. 06 1. 96 2.60 | 3.87 | 4.98 | 6.574) 8.46 | 11,29 _ 57. 93) || 187.08 
aeMuquern ws, .csestcrccs 3, 230 536 34 . 80 2. 06 2,02 || 3-46) 4,65 | 6.97 10 9.09) La7o7 - 63.15} 94.95 
TUCVASE Ato eee eee ee 3,577 645 Pome 63 1,59 Ze Sil MOO Hida On OSn| Mm a lartatia mers - 53.07 | 79.79 
Magog’...... a 3,444 349 me 1, 06 2.65 3.50 5. 20 6. 68 8.80 | 10,92 | 14.10 -_ 56.50 83. 00 
Mégantic . 1,657 258 1.59 3557 4.52 6.43 8525) | 12. 01 | 13.88 | 18.17 - 63,15 94.95 
Montréal’ . 549, 726 461 (aut ls} 64 1.59 2.14 3,24 4. 37 6. 06 Te R610, 30 - 52.70 79.20 
Noranda ... 2,652 647 . 80 1,59 2.44 3.29 4.35 6, 04 Te te || Loss - 64.77 99. 22 
Québec..... 45,474 498 Ay olen 63 1,59 2eU3) | H3el9 ese Sea GOs! | 7.0 | lOn so: - 53,07 | ooo) 
Rimouski ....... 4,254 546 36 . 80 2. 06 2.52 3.46 4.85 6.97 9.09 | 12.27 =- 63.15 94,95 
Riviére-du-Loup .. 3, 265 477 a 1. 06 3.50 4.56 6.68 8.27 | 10.39 412,51 | 15.69 = 79.29 | 119. 04 
ROUWYM oe wea beta 4,227 583 oa . 80 Tog 2,44 | 3.29 |) 4.35 | 6.04) 7.74 | 10.28 - 64.77] 99,22 
*Ste-Agathe des Monts 2,420 583 ar . 80 2, 06 2.02 | 8246 |, 4.85") 6097 || (9.09) |alas27 - 63.L5), 94505 
Sts Hy ACimUHe  s cack ssmena 13,945 208 181 . 80 1,90 2. 36 3. 00 4,70 6. 82 8.94 | 12,12 = 63. 00 94. 80 
St. Jér6me _ 6,623 500 43 . 80 1.79 2080!) ool I) 4ei6Dnil Voce ln SeO9! || LOLGo - 62.34 | 83.64 
BUS ACAN 5 Shas evecare seas 17, 069 230 52 .80 1,90 2.00 3. 30 4.70 6. 82 8,94 | 12.12 - 63.00 94, 80 


See footnotes at end of table. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1965 — Continued 


Lighting, etc., 


pts ae Og 
Lightin Lighting, sper fF cooking ald Lighting, etc., 
Number elias e aT Lighting, water heating aoa Sesion, 
Ce) ; i ; i 
Province and service hid y eae yes ances refrigeration and cooking Meroe tate house heating 
municipality greta sumption | customers bill : water 
Dec. 31 196 Bsrab Sy 
1965 rf Dec. 31, 
1965 Monthly consumption in kilowatt-hours 
T 
60 100 180 300 500 700 | 1,000 |1,000' | 5,000 | 7,500 
kwh. dollars 
Quebec®— Concluded: 
Sept-fes® Beticat a3 3,831 526 92 . 80 2. 06 2,52 3.46 4.85 6.97 9,09 | 12,27 — [ots pe 25} 94,95 
Shawinigan . 7,610 434 50 . 80 1,90 2. 36 3, 30 4,70 6.82 8.94 | 12, 12 — 63. 00 94. 80 
Sherbrooke... 23, 666 311 a ee 2. 29 3. 18 4.96 7.04 {10.34 |13.63 | 18.57 = 84.42 | 125. 57 
Borolet ss aoe 4, 598 466 271 . 80 2.06 | 2.52) 3.46 | 4.85 | 6.97 | 9.09) 19: 97 — | 63.15 | 94.95 
Thetford Mines , 5, 190 465 26 . 80 2.06 2. d2 3. 46 4.85 6.97 9.09 |12. 27 = 63. 15 94.95 
Trois-Riviéres . 14, 841 457 71 . 80 1.90 2. 36 3. 30 4. 70 6. 82 8.94 |12.12 = 63. 00 94. 80 
GO) oe 2, 738 635 aes . 80 1.59 2.44 3. 29 4.35 6. 04 7.74 |10. 28 = 64. 77 99. 22 
Valley field ete 1,.373 496 58 . 80 1.90 2. 36 3. 30 4. 70 6. 82 8.94 |12.12 — 63.00 94. 80 
Victoriaville’ ee 5, 112 456 51 . 80 2. 06 2.52 3. 46 4.85 6.97 9.09 | 12. 27 = 63. 15 94.95 
Westmount...... LT 7,098 564 6 64 1.59 2. 14 3. 24 4. 37 6. 06 Ta TON LO. iO = 63. 37 86. 57 
Rotate Ue... 1, 454, 839° 468° we a“ Soe ee Ae PM ecco ies «< Berets cae nee fe 
Ontario: 
Alexandria Ba ease Ss 881 575 70 T2350. D508) ea8b 2. 48 4. 10 6.07 6. 44 9. 23 = 52.79 17. 54 
pattie. ere T, 289 588 138 nD 1.30 1. 68 2. 38 3. 46 5. 26 7.06 9.16 Oa te 49. 36 rc Set 
Belleville ~ 9,996 606 180 1.75 Lo eee Oe 2. 96 4. 27 Gaze Y fra ee) 9. 85 8.68 49.50 74.25 
Brampton? .., 8, 070 663 a 2. 50 2.63 bb) 4.19 5. 60 7. 60 9.60 |12.60 - 52. 60 77.60 
Brantford ..... 16,673 484 281 75 bp ke] 1. 62 2. 48 = Beat 5.94 8.10 | 11. 34 BD. it 54. 54 81. 54 
Brockville ... 5, 679 538 383 1. 30 1.43 1.94 2.94 4. 30 6. 30 TOF 9.90 8.97 49. 50 74. 25 
burlington é 15, 896 710 339 2.00 2. 007 | 2. 61 3.91 5.53 Pas | Bi Ler aed POT T 49. 50 14.25 
Chatham.... 8, 796 331 55 2. 00 2s LS 2.75 33:95. 500 7.50 9. 50 1122.50.11. 50 50. 00 75. 00 
Cornwall A 10, 341 615 nerd 50 ke) 2.18 2.97 4.16 6.14 8.12 | 1/1. 09 9.64 83.09 | 107. 84 
Dundas eonseseeeegees 4,277 558 50 1.62 1. 18 2. 43 Sate Dulge 6. 66 8.10 | 10.93 - 49.50 74.25 
East York TwD.. 23, 589 466 10 1. 50 Te 2. 09 3.02 4.25 5.87 7.49 9.92 8.94 49. 50 74. 25 
Etobicoke Twp. 60, 389 666 oe 2 20 Dea i 2.50 3. 24 4. 32 6212 7.92 |10. 62 9. 23 49.50 74. 25 
Forest Hills ee 8,617 638 | PAE) 1. 48 Dee 8.10 4.41 B35 Tq. oo 410;5:35 8.74 §3.:55 80.55 
Fort William .. 13, 186 676 42 75 1.08 1.37 1.94 2.81 4. 25 5. 69 fists) 7. 24 47.81 72. 78 
COL 9,499 547 1.80 1.80°| 1.84 2. 64 3. 82 5. 80 Tas. || 10375 — 49. 50 74. 25 
Gloucester Twp, 4, 337 dao 71 _ rn We 2. 85 4.21 5.90 7.90 8.55 |11.40 | 10.84 51.50 76. 50 
Goderich .... 2, 301 494 39 1. 00 1. 48 2. 02 3. 10 4. 41 5. 85 Mie 2O Oe So 9.13 49.95 74. 70 
Guelph issia 12,436 567 129 1, 50 tee 2. 43 PM Dee, Vieng § 8.91 |11.84 9. 84 51. 44 76.19 
Hamilton 78, 684 484 223 Pai 1.40 1. 76 2. 48 Baloo Ds o6 Tes 9. 86 8. 48 45. 86 68. 36 
Kenora pee 3,437 617 14 .90 1. 48 2.02 3.10 4.41 5. 85 7.29 |10.35 8.70 64. 35 98. 10 
Kingston eens 15, 429 585 370 1.00 1.09 1. 49 Pe 3} 3.42 Dawe 7.02 9.72 8.55 49. 10 73. 85 
Kirkland Lake 5, 120 434 73 1525. i Os 2. 43 oe ES Deao Teo: 8.10 | 10.93 | 10.59 54. 85 82. 30 
Kitchener ee seke 25,944 565 17 ui hy Le 1. 66 2, 59 3. 60 4. 86 6.12 8.91 _ 51.90 79. 40 
bindsay .... 3, 822 561 124 1.00 1. 29 Latico, 2. 69 3. 87 wise 6.75 9. 58 8.93 49.19 73.94 
ondon......... a 55, 537 445 103 2, 00 oP} 2.65 3. 69 5. 10 7.10 9.10 |12.10 | 10.04 50. 00 75. 00 
Long Branch? ... 4,695 440 ne 1. 80 1.80" |) 23:14 2. 86 3.94 5. 74 7.54 |10. 24 8.61 49. 50 74. 25 
Midland Agee 2.871 583 27 1. 00 100?) 2. 26 1.91 2.83 4. 27 Batik 8.55 - 49. 50 74. 25 
Mimico? .... 6, 807 424 ark 1.50 1.50°)}| 1./62 2. 34 Bape 4.99 6. 61 9.04 Ths tO 41. 44 61. 69 
Nepean Twp. 11, 473 686 332 20K PEP 3. 10 4.76 6. 70 8. 68 9.05 |11.83 = 51. 43 76.18 
New Toronto ..... 3,908 501 oa a TD 1. 41 1. 84 ray i) 4. 00 6.16 Baca labo 9. 56 54. 76 81. 76 
Niagara Falls 15, 888 474 26 1.75 La all ssi ae oa ae 4. 41 5. 67 6.93 8. 82 SS 48. 42 Tear 
Worth Bay ......... 6,751 562 62 1.00 1, 35 age 2. 68 3.94 6.10 8.26 |11. 50 Cra 54. 70 81.70 
North York Twp. 106, 009 590 390 1.50 1.67 Be oo. 3. 40 4.90 6. 88 8.86 | 11. 83 8.45 49.50 Ts 20. 
Oakville® Be cceiaa 13, 465 722, 13 2. 00 2.18 2.90 4. 34 Geko: B36) 110) Sa) |) 13585) = 55. 00 82. 50 
Orillia .. 5 4, 826 541 59 aT 1. 24 ton Payal 26,10 4.81 6. 43 8.86 = 56. 74 86. 66 
*Oshawa . 21,976 672 1,142 1. 50 150° || 1.80 2.68 Sebo: 5. 45 1.05 9.95 8.09 49.95 74.95 
Ottawa ...... 86, 701 673 589 Fiat 1,67 2.03 2. 48 3.02 3.92 4.82 6.17 _ 18. 67 | 118. 67 
Owen Sound 5, 896 598 70 1. 00 1. 30 1.69 2. 48 3. 67 Ded 7.63 |10.60 8. 88 50. 20 74.95 
Pembroke........ 5, 309 631 35 « WS 1.78 2. 36 Sel 5. 24 So2 11/00.) 25..382 10. 94 72.92 | 108.92 
Peterborough... 15, 841 627 183 2012 222 2.61 3.41 4.59 6.57 8.55 | 11.52 97185: 49.50 | 74.25 
Port Arthur ...,... 12, 890 596 63 1. 80 1.91 2. 34 3. 20 4. 36 5. 99 6. 39 8.68 _— 49. 50 74. 25 
Port Colborne*® Bis 4, 821 355 10 Biggs) iu | 1.94 2. 81 4.10 6. 26 6. 84 9. 86 9.53 49. 50 74. 25 
Richmond Hill® 5, 003 422 42 1.70 1. 82 2. 30 3. 26 4.60 6. 60 8.60 | 11.60 9.46 50. 00 75.00 
St. Catharines... 25, 506 489 150 1. 75 1. 35" "2.16 3. 10 4.41 f. 39 8.87. | 11..34 110. 62 50. 94 75. 69 
St. Thomas PEI 9 0 7,681 480 nie 1.00 1.58 De kiG Seo) 4.90 6. 79 8.78] 14. 75. [10057 5L..35 76.10 
Sandwich W. Twp. 8, 330 427 oe 1. 50 1.97 2a'00 4. 02 5.67 7.47 9.21 Nii.97) tl) LO.66 49.50 74. 25 
ith 1 ee paevass 14, 853 393 84 12.50 1.94 2.52 3.67 apy ree) 7%. 52 1 10.30 9.40 49. 50 74. 25 
Sault Ste Marie. 18, 749 692 ae 1. 50 1.94 2. 34 3. Ol 4.22 5. 80 7.49 | 10. 46 = 50. 06 74.81 
Scarborough® ates 71, 566 545 337 2.00 2.00%| 2.02 3.10 4.50 6.30 8.10 | 10. 80 9.54 49.50 74.25 
Smiths Falls... 3, 262 554 37 Lego 1.49 2. 03 Sill | 4. 55 G.fDS 8.51 | 11.48 | 10.03 49. 50 74. 25 
Stratford ..... 6, 554 525 7 Piet) 1.57: 2.00 2. 86 4.16 6. 32 8.48 | 11.72 |10.17 49.50 74, 25 
Sudbury Oe 22, 686 613 ave 7. 50 102 2.10 3.06 4. 40 6. 40 6.15 8. 90 8. 86 50. 00 75.00 
SUBMIS... accacn a 8, 681 456 49 ee 1.68 2. 29 3.02 4.95 7. 06 7.83 |10.66 | 10. 46 54. 58 82.03 
Toronto Twp.° Sle tie 690 965 2. 00 2.40 4. 00 Deke 6. 80 9760" 1/11. 007 22. 10 113.16 50. 10 75. 10 
Toronto ... 181, 567 446 83 ais) 1. 08 1.59 2.60 4.11 6. 63 9.10 |12.93 | 10.44 49.50 74. 25 
Trenton . 4, 338 537 1. 00 1.19 1.62 2. 48 3.56 4.82 6.08 8.64 G30 68. 76 | 106. 34 
*Waterloo (eres 693 300 2. 50 2 SOP ae DO. moa DO 3.78 ope As} T. 74 | 10 71 8. 20 50. 31 79.47 
Welland . 10, 746 322 43 1.50 1.68 2akG Bryessi! 4. 73 6. 35 7.97 |10. 40 9. 95 49.50 74. 25 
Weston? 3, 398 521 1. 50 1.5081 2) 02 3. 10 4.41 5. 85 7.29 |10.35 8.74 49.50 74. 25 
Whitby?®... 3,904 618 51 1.00 1.48 2.02 3. 10 4.41 bith) Troe | LOs cont Lis oO 49. 50 74. 25 
Windsor 35, 268 363 ifs 15 1. 19 1.62 2.49 3.56 4.82 6.08 1.97 Se G0) 47.57 ieeae 
*Woodstoc' 7,174 601 174 88 1. 88 2. 40 3.44 4.85 6. 85 eroU 9.60 | 10.06 50. 00 75.00 
York Twp.° . 39,671 475 14 1. 50 iL apst ica | aly Ar ds 2. 69 3. 87 Seo 6. 75 9.58 8. 40 49. 50 74. 25 
SEUSS occ. cvsicesscens 2,015, 937° 523° A an Ae isc . ses S506 56 AGG ae Ae APC 


See footnotes at end of table. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1965 — Concluded 


Number 
of 
domestic 
Province and service 
municipality customers 
as at 
Dec. 31, 
1965 
Manitoba:? 
Brandon 8, 198 
Dauphin ......... 2,421 
East Kildonan> 7, 854 
Fort Garry® 5, 189 
1, 052 
3, 334 
St. Boniface ........ 10, 849 
St. James ..... 9,554 
Sty Vital’ T. 8,076 
Selkirk ........ 2,366 
The Pose 5.2 1, 208 
Transcona’ ... 4,836 
West Kildonan’ . 6,452 
Winnipeg? 76, 237 
TOtalS: -&racctncesctvse 249, 067° 
Saskatchewan:*° 
AMOOS@ yd AW eo. ec cesseate 9,910 
*North Battleford’? 3, 348 
*Prince Albert} .... 6,594 
ESAS ATTY age Nees em aren eee 33, 396 
*Saskatoon ..... 31, 669 
* Swift Current 5 
*Weyburn?® ..,... 2,219 
Yorkton’ 3; 035 
TOtalSis eee cers 225,921 
Alberta: 
Calgary ... 83,651 
Camrose .... 2,074 
Drumheller 1,082 
Edmonton ..... 81,725 
Fort Macleod 700 
Lethbridge ...... 10, 400 
Medicine Hat 7,714 
iSHeVo ID elchnd eee Pe en 6, 185 
otalseesse eee 350, 357° 
British Columbia:* 
BOInap ye: weseneceenseee 30,531 
Cranbrook .. ie 
Kamloops .. 2,987 
Kelowna’ .... 5,005 
Nanaimo . 4,596 
BelSO0 o7e.- 5. 2,756 
*New Westminster ... 10, 946 
North Vancouver ........ 20, 191 
Peniicton® “tevsceccsta 4,518 
Prince George? . 5, 149 
*Prince Rupert ... aeOS) 
Richmond ..... 12, 609 
TAN: Mercer 3,611 
Vancouver 118, 205 
VWiCOrEG .. 3.72: 28, 458 
West Vancouver’ ........ 9, 276 
otalgter.o20- te. 521,378° 


Monthly consumption in kilowatt-hours 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
cooking and 
water heating 


Number Lighting Lighting, Lighting, 
a and small etc., 
Average | domestic a epph apes refrigeration 
monn ee a a ARTIS refrigeration and cooking 
sumption | customers bill 
1965 as at 
Deca 3; 
1965 
60 | 100 180 300 500 
kwh. dollars 
539 49 1.05 2.98 | 3.74 | 4.96 | 6.09 7.98 
786 32 1.05 3.00} 4.25. |) 5. 4816.62 Saot 
616 5 noo 189) 2: 26a) 3.0284. 16 6.05 
714 51 OS PSOn | 2h 26 on OLE aos 6.05 
443 3 1.05 S.90e | 45te. |) Dy 95 | t09: 9.98 
614 7 1305 Se Omi Woe On| Ol Olen |p OLe 8.03 
558 24 Oe 1.89 | 2.26 | 3.02 | 4.16 6.05 
604 8 AS) TBO) Woes 260 | eo. O24. 6 6.05 
663 15 D8 {789° |) 25°26 3.02 | 4.16 6.05 
570 66 1305 2065) | 3.40")) 4.54. 195. /67 i206 
444 ere L105: 4.06 | 5.20 | 7.04 | 8.74 oN, 
521 i = 53 1,89) |, 25.26: 1,3, 025-4. 16 6.05 
678 5 FS) 1890) 25:26 sis. 02 406 6.05 
563 ate “Do TT ce Om lesen) eee it 6.21 
623° eo 
343 2On 2.60 | 4.06 | 5.92 | 6.63 9. 27 
320 1.65 2, 198) Ss WO) 5.8 Sales BL 9.99 
315 Si) 2.61 Sh Sealed. coun a. 40 9.77 
381 1.87 2. Zo woe TA lie 4 BH Ale 6.56 9 3u 
329 1.04 Se LZel) Sy OOM 6.4844. 59 10.50 
ee 158) 3.90 | 4.94 |} 7.02 |10. 14 13. 26 
344 eis, 2924. Seb. OF He B. £8 10.47 
438 172 2.92 | 4.30 | 5.84 | 8.18 10. 47 
400° 
338 . 85 1236) | 2h on tee. 9s eon 2D 7.45 
334 2.00 2.60 | 3.20") 4.40 | 6.20 8.70 
309 1.25 2,83..| 3,638.) 5/08) 6.88 9. 88 
308 1.00 2.00) 1) 2.800") 4. 10) 35.30 7. 30 
292 2.50 By oat) 420 6.79 | 9.74 14.49 
274 4.00 4.00] 4.008} 6.80 | 9.00 12.00 
283 1.00 2.20 HW) 2eSoml 4.05 eo oo) 8.85 
324 2.00 2,004 4 Obst a. te al tS 9.33 
349° 
488 1.05 DIOZ4 Ba sOahe oO. 20 ae iOS 9.87 
a _ 1.05 DO ali Se Kew Or SO Mn es 10. 08 
444 1.05 DOD 6180, 1. 0, ak ett. 98 9.87 
496 1.05 2.02 3. 36 5. 04 6.90 8.47 
Sy?) A 1.05 AO oro onal ae i. OS 9.87 
461 40 Peo 2.84 | 8,68] 5.36 | 6.92 8.39 
341 ai 1.05 e202 || ecelOn Pe tation sO) 8.40 
566 1.05 2: O2iel. SeoOule Owed. Wie le98 9.87 
545 nae) 2.42 | 3.26 | 4.94 | 6.41 7.98 
637 1.05 O02 WH BOBO le Deed eae OS 9. 87 
482 1.05 ANE We Be s0uled.el el. 98, 9. 87 
491 ate 1.05 2,02 3. 36 5. 21 7.98 9.87 
646 33 1.84 1. 89 2,65 | 4.16 | 5. 48 5. 89% 
367 ae 1705 202 1. a.30 Jeo. 2 Ne r98 9.87 
432 1.05 DOO Sonos a eo. ade yen. OS 9.87 
688 1.05 ZOZ NS. S68 Deed | 1.98 9.87 
472° : | 


700 

9. 87 Va OEM isla 
10.40 | 13.23 |12 
7.94 LOTT eo 
7.94 WOE |) Oe 
10. 87 135 10) 2. 
9792 12.76 | 11. 
7.94 Dare | Qe 
7. 94 MOS rere i) &) 
7.94 Ue I Ei 
9. 45 12208 ule 
14.41 18. 66 
7.94 LORS | 9's 
7.94 LOST 29), 
8.15 NA A ach 
1S 15.90 |13. 
12.18 15.45 
12.05 15.49 

12, 19 16. 40 
13.42 17. 78 
16.38 | 21.06 

12. 76 16. 19 
12.76 16,29 
9,65 12.95 

11, 20 14.95 
12.88 17.38 | 14. 
9. 30 12. 30 
19.24 | 26.36 

15. 00 19.50 
11.35 16.35 
11.58 14.93 
11.76 15. 70 
12.18 16. 38 

11. 76 15.70 
10.05 13,72 
11.76 15.70 

9. 86 12. 69 
10.50 13.65 
11.76 15.70 
9.56 12.65 
11.76 15. 70 

11. 76 15.70 

11. 76 15.70 
6.904} 8.6919 
TO 15. 70 
11.76 15.70 

11. 76 15. 70 


PAV RNS I 


ea an a 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
cooking, water 
heating and 
house heating 


1,000 | 1,000'} 5,000 | 7,500 


1 Includes a metered consumption of 490 kwh for lighting, cooking and appliances plus a flat rate water heater of 1,000 watts. 
? Bills include a provincial sales tax of 5 p.c. 
> From ‘‘Annual Electric Power Statistics’’, Catalogue No. 57-202. 
‘ Includes surrounding area. 
5 Municipality included in survey in 1965 for the first time. 


© Bills include provincial sales tax of 6 p.c. 


7 House heating customers for Lévis and Québec are combined. 


® Minimum bill. 


° Bills include municipal tax of 2% p.c. 
10 Bills include provincial education and hospital tax of 4 p.c. 
11 Bills include surcharge of 7% p.c. 


2 Bills include surcharge of 5 p.c. 


13 Bills include surcharge of 10 p.c. 
14 Change in bills due to the acquisition of the city of Regina utility by the Saskatchewan Power Commission. 
15 With water heater of not less than 1,000 watts in use. 


* Municipalities in which changes in bills occurred in 1965. 


my 


TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1965 


Billed load 


2 kilowatts | 10 kilowatts 50 kilowatts 
: Total 
Province and a consumption Hours use 
municipality sea oc be during 
Dec. 31, 1965 100 200 300 100 200 300 
1965 
Consumption —kwh. 
200 400 600 1,000 2,000 [3,000 5,000 | 10,000 15,000 
000’s kwh. dollars 
Newfoundland:! 
CMIOMOAT o.14 oucassieseeeserpeetomenceoick 164 13, 836 13. 39 23, 89 33.34 64. 84 85.84 | 106.84 | 232.84 | 285.34 | 337.84 
Cornerbrook site 769 11,374 8.45 12,65 16.85 42,25 63. 25 84.25 | 195.50 | 300.50 | 405.50 
Grand Falls 754 se Aree 8.45 12.65 16.85 42,25 63, 25 84.25 | 195,50 | 300.50 | 405.50 
Mount Pearl. 51 732 13,39 23.89 33,34 64, 84 85.84 | 106.84 | 232.84 | 285.34 | 337.84 
St. John’s... 1, 963 39,342 8.45 12.65 16.85 42,25 63. 25 84.25 | 195.50 | 300.50 | 405.50 
Stephenville ace 172 2,088 10.50 155.75) 19, 95 28, 35 49.35 70. 35 112.35 217.35 322, 30 
MIG UAL SS < syet casaverssvacectasterteclas puss 8, 834? 93, 5467 i 
Prince Edward Island: 
Charlottetown ... 1,075 23, 796 8, 20 12, 12 15. 20 46,00 66.00 81.00 | 230.00 | 330.00 | 405.00 
Summerside .... wa 452 7,103 9,60 13. 20 16.80 53.00 71.00 89.00 | 265.00 | 355.00 | 445.00 
BREE oad ean icsancyaasesnaswasaqedens 3, 794? 56, 4767 J 2 . 
Nova Scotia: 
Amherst ...... ae 56 8.00 11.00 14. 00 40. 00 55.00 70.00 | 200.00 | 275.00 | 350.00 
Bridgewater 404 6,412 5.60 7.60 9.60 33.00 43.00 53.00 | 165.00 | 215.00 | 265.00 
GIACE Bay) icccna- 601 9,652 7,80 10.40 13. 00 44,00 57.00 70.00 | 220.00 | 285.00 | 350.00 
Halifax - Dartmouth 8, 878 273, 982 8.80 12.80 16. 80 44, 00 64, 00 84, 00 220. 00 320.00 420. 00 
New Glasgow ........+ ae on 6. 40 9.80 12.80 32.00 49.00 64.00 | 160.00 | 245.00 | 320.00 
New Waterford rt 185 1,713 7.65 13.92 19,52 40,94 62,32 83.69 | 204.72 | 311.60 | 418,47 
RPL CLOW ass cccoacasos 188 1,911 8.00 12.00 16. 00 40.00 60.00 80.00 | 200.00 | 300.00 | 400.00 
Springhill$ 613 12,471 8.80 12.80 16.80 44.00 64.00 84.00 | 220.00 | 320.00 | 420.00 
Sydney 1,218 18,473 7.65 13. 92 19. 52 40.94 62.32 83.69 204, 72 311.60 418.47 
BENITO® vsescsx 7192 9, 709 7. 80 11. 20 14, 60 39. 00 56, 00 73. 0U 195, 00 280.00 365.00 
Windsor ... 789 16,682 8. 80 12. 80 16. 80 44.00 64, 00 84, 00 220, 00 320. 00 420. 00 
Yarmouth’.... a 1,312 14, 398 8.80 12.80 16. 80 44.00 64.00 84.00 | 220.00 | 320.00 | 420.00 
PURE RIS ca cseuans ina huinsvs take vst ee danas 26, 941? 501, 884? Cnc ohare 
New Brunswick: 
BSSEAUINSE. cAeccedtutysnwccescetes ceeteucesee 433 6,696 6.60 10.10 13.60 26.60 44.10 61.60 126.60 214.10 301. 60 
Campbellton Ss aia Be, 12. 00 21.00 29.00 45.00 85.00 | 125.00 | 205.00 | 405,00 | 605.00 
Chathan ...... 196 1 oae 7.80 13.80 19.80 37.58 51, 08 64.58 | 187.88 | 255.38 | 322.88 
Edmundston 582 6, 293 10. 00 17.00 23, 00 33.00 53.00 73.00 | 161.00 | 261.00 | 361.00 
Fredericton .... 1,034 24, 062 9.10 15.10 aL 20) 41.0 61.10 81.10 161.10 261.10 361. 10 
Lancaster .. 288 5, 754 5. 15 tea: 10.55 25.74 39,24 52.74 | 220.50 |} 288.00 | 355.50 
Moncton ...... 1676 39, 528 7.80 13.80 19. 80 37. 58 51. 08 64. 58 187. 88 255. 38 322. 88 
Oromocto* .. 62 940 7.80 13.80 19, 80 37. 58 51. 08 64.58 187. 88 255. 38 322.88 
Saint John ... 2,063 41,379 8.82 11.52 14, 22 44.10 57.60 71.10 | 220.50 | 288.00 | 355.:50 
St. Stephen.. 233 2, 329 7.80 13. 80 19. 80 BIR BYe} 51.08 64.58 | 187.88 | 255.38 | 322.88 
Sackville . 172 1,339 7.80 13.80 19.80 37. 58 51.08 64.58 | 187.88 | 255.38 | 322.88 
Sussex ..... acts 131 1,039 7.80 13.80 19.80 37.58 51. 08 64.58 | 187.88 | 255.38 | 322.88 
WO CUS TOC Kies ce tats cx ssediveeasaiesaenses iy fi $5514 7.80 13.80 19.80 37.58 51.08 64.58 | 187.88 | 255.38 | 322,88 
SUTERE ARIS oo. Scctnp cnpnnnnbseeagacespaneena sy 15,3377 293, 417? nena eh sere ran sat And 
Quebec:5 
PU OMOTU ED O™ Yeats tots saie-Seteveens ecealess 133 1, 803 7.00 10. 18 11. 24 34.98 50. 88 56.18] 174.90[ 254.40] 280.90 
PUM EF oi) stecceees ‘ 682 12; S01 6.20 7.69 17. 65 23.93 39.12 47.07 85.70 172.99 388. 44 
*Baie Comeau .......... AA aA 6. 36 8.48 10. 60 31. 80 42. 40 53. 00 159. 00 212. 00 265. 00 
Cap-de-la-Madeleine.. 3 669 10, 064 G. £5 Le Bers 10. 39 30.74 46.64 51.94] 153.701 233.20) 259.70 
Chicoutimi o...:0ce.sses ; 1,003 ap, 617 6.20 The 9.38 29.10 37.05 45.00 143. 58 183. 33 223. 08 
Coaticook. i a he 5.25 8.43 10. 82 26. 30 42.13 54. 06 = — = 
Cookshire....... Fi 313 754 7.31 10. 49 11.55 36.57 52.47 O1.08 182. 85 262.35 288.85 
Drummondville ; 1,478 16,212 6.78 9.96 11. 02 33.92 49.82 55.12] 169.60] 249.10] 275.60 
Farnham ......... =k 292 3, 086 7.00 10.18 11.24 34.98 50.88 56.18] 174.90] 254.40] 280.90 
Granby........... ard 1,211 17,195 6.78 9.96 11.02 33. 92 49.82 90.12 169.60 249.10 275.60 
Grand’mére4 nea 645 9,344 5. 51 {63 9.75 27.66 38.16 48.76 137. 80 190. 80 243.80 
ET cs ssczesevee rand 1, 306 38, 256 5. 07 6.13 6.98 25. 34 30.64 34.88 126.67 £53.17 174. 37 
Joliette..... ne 820 10, 445 7.42 12.19 16.96 26. 50 50. 35 74.20} 121.90] 241.15] 360.40 
Jonquiéres .. 377 12,449 8.74 17.28 25.71 42.67 85. 07 127.47 PAH | 424, 27 636. 27 
La Tuque .... ae 423 5, 493 6.57 9.96 11.02 32. 86 49,82 55.12] 164.30] 249.10) 275.60 
Wevis 2.05 ae 481 8,415 5.62 8.59 9. 22 28. 09 42.93 46.11] 140.45] 214.65] 230.55 
Magog‘ : 413 7,669 7.42 11.66 13.78 37.10 58.30 68.90 185, 50 291.50 344,50 
Mégantic.... 283 3, 426 6.0" 9.96 11. 02 32.86 49.82 55.12] 164.30) 2349.10} 275.60 
Montreal* 66, 753 1, 205, 329 4,37 7.68 10.10 26.50 43.46 48.76] 132.50] 217.30] 243.80 
Noranda .. 317 5,125 5e54 7.69 9.81 22.53 snake 43.73| 107.33) 160.33) 213.33 
Québec. 6, 899 132,932 5.62 8.59 9.22 28. 09 42.93 46.11 140. 45 214.65 230.55 
Rimousk 687 11,158 8.14 11..53 12.59 40.70 57.66 62.96 203. 52 288. 32 314.82 
Riviére-de 660 9.390 10. 07 15. 37 17.49 50. 35 76.85 87.45 251675 384. 25| 437. 25 
EOOUISIN Yip sdevaccvsvanessestsrey 739 14, 471 aii 7.69 9.81 DVS: 33.13 43.3) LOTss8)| L60sss) 2ieas3 
*Ste-Agathe des Monts or 233 6,800 6.78 9.75 10.60 33.92 48.76 53.00 169.60 243. 80 265. 00 
Pl Tyacinthe'....2...s:..-: ace 1,476 14, 952 6.78 9.96 11.02 33.92 49.82 55.12 169.60 249.10 275.60 
St. Jérome ..... Rake 812 16, 741 6.02 8.99 9.84 30. 10 44.94 49.18 150. 52 oat. 72 245.92 
ee CPN Ae avai ncne sane coer leaky todkop te 1,719 14,707 6.78 9.96 11.02 33.92 49.82 4S. Le 169. 60 249.10 275.60 


See footnotes at end of table. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1965 — Continued 


Billed load 
2 kilowatts 10 kilowatts ne 50 kilowatts 
ie : 
ete Total ours use 
Province and Sees ae “ 
municipality 5, es 100 | 200 | 300 100 200 ( 300 [ 100 200 300 
see Consumption — kwh. 
2200 00 [ 600 1,000 2,000 [ 3,000 ] 5,000 10,000 15,000 
000’s kwh. dollars 
Quebec’ — Concluded: 

Tes‘ 0 12,738 6. 78 9.96 11. 02 oae92 49.82 90. L2. 169. 60 249.10 275, 60 
oe ws, BRE: censtvay ontitse eae 1, te 13, 794 [pe 9. 33 10. 39 30.74 46. 64 51. 94 £53. 00 233. 20 259. 70 
Sherbrooke .. sedi 2, 741 45, 907 6.57 13. 14 19. 70 32. 83 65. 66 98. 49 164.15 328. 28 492. 42 
BOTel pen cack apie seek eeeeaeebrneec 2 787 9, 916 6. Oe 9. 96 E02 32. 86 49. 82 55.12 164. 30 249.10 275. 60 
Thetford Mines notes 107 7, 936 6.50 9.96 11. 02 32. 86 49. 82 55. 12 164. 30 249. 10 275. 60 
TIOUS“RUVICLES: <<. .ccoycovseasacseseree 2, 026 28, 821 G..E5 9.33 10. 39 30. 74 46.64 51.94 BBY 7/0) 233. 20 259. 70 
beh iW pen eee ne amet 489 12, 849 5. Dil 7. 69 9.81 Doe Oe Bde 13 43.73 107.33 160. 33 213. 33 
Valleyfield ..... jobee 879 11,018 6. 15 9.33 10. 39 30. 74 46.64 51.94 slstiy 740) 230. 20 259.70 
WiChonayilliety,c) cose pte vee 753 8, S71 6. 57 9.96 11.02 32. 86 49. 82 Bo. 12 164. 30 249. 10 275. 60 
WSSU MUOUINE Bie see vaca csssceneusbvingencer 4, a¢3 16, 400 5.15 9.18 13.24 29. 43 a6.) 7 41.47 147.13 180. 84 207. 34 

MOGAl Sau tivs coisa serevecnaiarteres os 161, 6957 2, 757, 484? 
Ontario: 
Alexandria ........... a 76 ee | 5. 40 6. 84 7.74 27. 00 34. 20 38. 70 135. 00 171. 00 193. 50 
IBY gle eee ee A 596 25, 288 4. 50 5. 94 7. 38 22. 50 29. 70 36.90 112. 50 148. 50 184. 50 
*Belleville 876 32,698 4. 86 6. 30 7. 20 24. 30 ok. 50 36. 00 121.50 LOteo0: 180. 00 
Brampton’ .... 479 28, 802 4.45 6. 60 8.60 27. 00 34. 00 38.00 135. 00 170. 00 190.00 
Brantford 1,651 46, 084 4.14 5. 40 6. 66 20. 70 27. 00 33. 30 103.50 135. 00 166. 50 
Brockville 390 21,951 4. 86 6. 30 7. 20 24. 30 31.50 36. 00 121.50 ad. OO 180. 00 
Burlington‘ 793 602, 747 4. 23 6. 52 8. 50 27.90 so. 10 39. 60 139. 50 175.58) 198. 00 
*Chatham .. 1, 203 30, 248 7.60 9.60 10. 50 38. 00 48. 00 Da. Oe 190. 00 240. 00 262. 50 
Cornwall .. Ue) Skheye 5.94 7.92 9.90 29.70 39. 60 49. 50 148. 50 198. 00 247. 50 
Dundas? ene. 244 12, 321 5. 76 7. 20 8. 10 28. 80 36. 00 40. 50 144. 00 180.00 202. 50 
East York Twp.‘ .... 1,047 5), Tle ae 26 5. 06 6. 68 22. 50 29.70 34. 20 112. 50 148. 50 171. 00 
Etobicoke Twp.‘ .... z 2, Ola 159,115 5. 22 6. 66 T.. 36 26.10 oo. 30 37. 80 130. 50 166. 50 189. 00 
Forest Hill’ ......... 4 439 24, 498 4.14 5. 58 6. 48 20. 70 27. 90 32. 40 103. 50 139. 50 162. 00 
Fort William 1,672 53, 196 4. 32 5. 04 5. TS 21.60 25. 20 28. 80 108. 00 126. 00 144. 00 
Gat na. bonne cca ewes 602 19, 327 4. 86 6. 30 8.10 24. 30 31.50 40. 50 121.50 L5Te50 202. 50 
Gloucester Twp. 249 18, 026 4.55 6.90 8.90 25. 00 32. 00 36. 50 125. 00 160. 00 182. 50 
Goderich ., 150 3, 918 oe OF 8. 13 6. 57 27. 00 34. 20 38. 70 135. 00 171. 00 193. 50 
Guelph .... 1,003 Si, oee 4.05 6.21 8.01 27.90 35. 10 39. 60 139. 50 175, 50 198. 00 
Hamilton ., 9,449 288, 862 4.14 5. 40 6. 48 20. 70 27. 00 32.40 103. 50 135. 00 162. 00 
Kenora .... su 234 10, 865 a Wf ae} 6. 57 38. 70 45.90 50. 40 193. 50 229. 50 252. 00 
Kingston ..... i 2, 460 83,017 4. 86 6. 30 7. 20 24. 30 31. 50 36. 00 121.50 187. 30 180. 00 
Kirkland Lake A 926 14, 694 4.05 6.34 8.32 les 0) 38. 70 43. 20 157. 50 193. 50 216. 00 
Kitchener 1, 558 81,155 5. 00 6.60 7.60 25. 00 33. 00 38. 00 125. 00 165. 00 190. 00 
Lindsay .. ey 268 10,779 2.92 4. 59 6. 03 24. 30 31.50 36. 00 121. 50 157.50 180. 00 
*London ....... fe 2,947 181, 163 3. 90 4. 80 5. 20 27. 00 34. 00 38. 50 135. 00 170. 00 192. 50 
Long Branch‘ a 189 6, 668 4.14 5. 58 6. 48 20. 70 27. 90 32. 40 103. 50 139. 50 162. 00 
Midland ....... 2 146 6, 302 oo OF 3. 5D 4. 99 18. 90 26.10 30. 60 94. 50 130. 50 153. 00 
Mimico‘ ...... 290 11, 581 3. 96 5. 40 6. 30 19. 80 27. 00 31.50 99. 00 135. 00 Povas) 
Nepean Twp. 630 49, 903 a 1a 7.69 9.67 26. 10 33. 30 37. 80 130. 50 166. 50 189. 00 
New Toronto ot 13, 386 4.68 6.12 7.02 23. 40 30.60 35.10 117. 00 153. 00 sly Gaye) 
Niagara Falls - 1, 042 72,849 4. 86 6. 30 7. 20 24. 30 aLa50 36. 00 121.50 157. 50 180. 00 
North Bay .......... Fe, UA ay 30, 546 3. 60 Bae 6. 84 22.50 30. 60 38. 70 112. 50 153. 00 193. 50 
North York Twp a 6, 761 466, 916 5. 40 6.84 7.74 27. 00 34. 20 38. 70 135. 00 171. 00 193. 50 
Oakwalliots tee 5 stn 08 ee ed 866 42, 766 6. 20 7.80 8. 80 31. 00 39.00 44.00 155. 00 195. 00 220. 00 
Orillia 680 15, 796 3. 24 4.68 6.12 20. '70 27. 90 35. 10 103. 50 139.50 175. 50 
*Oshawa .... 1,916 69, 831 4. 20 5. 60 6. 50 21. 00 28. 00 32. 50 105. 00 140. 00 162. 50 
Ottawa ....... 11,659 679, 297 3. 60 5.04 6. 48 22. 50 29.70 34. 20 112. 50 148. 50 171.00 
Owen Sound z 298 12, 708 3. 60 5. 04 6.48 22. 50 29. 70 36.90 112.50 148. 50 184. 50 
Pembroke ...... aa 726 14, 362 Ts. 20 11.88 16. 56 oe a2 45.81 66. 51 107. 91 211.41 314. 91 
Peterborough 7189 44, 305 4. 86 6. 30 7.20 24. 30 31.450 36.00 121.50 L575 50 180. 00 
Port Arthur .... 1, 560 58, 952 4.50 5.94 6. 84 222.50 29. 70 34. 20 Li 2eOO) 148. 50 171. 00 
Port Colborne‘ . 505 9, 808 5. 40 7. 38 9. 36 2T. 00 36. 90 46. 80 135. 00 184. 50 234. 00 
Richmond Hill* Ps 250 7,823 3.20 5. 60 7.60 25. 00 32. 00 36. 50 125. 00 160. 00 182. 50 
St. Catharines . 2,522 66, 737 5. 04 6. 48 7.38 25. 20 32.40 36.90 126. 00 162. 00 184. 50 
St. Thomas sitseser ce 395 15, 188 5. 04 6. 48 (Geiss 25. 20 32. 40 36. 90 126. 00 162. 00 184. 50 
Sandwich W. Twp. fee 413 27, 467 4. 36 6.57 8.37 30. 60 37. 80 42. 30 153. 00 189. 00 2115150 
SOILS ©. ..cecrwnes Lorecs ke 856 43, 390 7,20 8.64 9. 54 36. 00 43. 20 47. 70 180. 00 216.00 238. 50 
Sault Ste. Marie “| 2, 047 62, 066 5. 53 7. 02 8. 46 27. 90 son LO 42. 30 139. 50 175. 50 211. 50 
Scarborough Be. 3, 473 214, 901 Eom i | 5. 40 7. 20 25. 20 32. 40 36. 90 126. 00 162. 00 184. 50 
Smiths Falls a 228 11, 704 4. 50 5. 94 6. 84 22. 50 29.70 34. 20 112. 50 148. 50 171. 00 
Stratford ........ 4 706 18, 503 ee] 6. 48 7.74 26. 10 32. 40 38.70 130. 50 162. 00 193. 50 
Sudbury ae " 2, 297 69, 963 5. 40 6. 80 7. 10 27. 00 34. 00 38. 50 135. 00 170. 00 192. 50 
Timmins .. _ 1, 285 26,011 3. 82 6. 07 8.05 34. 20 41. 40 45. 90 171.00 207. 00 229. 50 
TOTONtO ....40: P * 25,012 708,816 Dd. ol 6.57 Lotess! 26. 55 82. 85 39.15 132.15 164. 25 195. 75 
Toronto Twp. ite 901 73,641 5. 40 8. 20 11. 00 27. 90 30. 10 39. 60 139. 50 175. 50 198. 00 
Trenton 22 ...: c 293 10, 156 4.32 5. 76 6. 66 21. 60 28. 80 Socicl! 108. 00 144. 00 166. 50 
Waterloo .. a 780 31, 066 4. 86 6. 66 8. 46 24. 30 3a. 30 42. 30 121. 50 166. 50 201.50) 
Welland es 612 28, 136 3,00 5. 5a henley 28. 80 36. 00 40. 50 144. 00 180. 00 202. 50 
Weston ita bal 19, 776 4. 86 6. 30 ice 24. 30 Bile OU 36. 00 122.50 152. 50 180. 00 
Whitby = 5 324 10, 550 5. 04 6. 48 T, 38 25. 20 32. 40 36. 90 126. 00 162. 00 184. 50 
Windsor ....... ‘a 2,018 83), 759 3; 02 6.16 7.24 27. 00 34. 20 38. 70 135. 00 171. 00 193. 50 
*Woodstock | ‘ 483 17, 400 5. 20 6. 60 00 26. 00 33. 00 37. 50 130. 00 165. 00 187. 50 
York Twp.*. & L751 84, 654 2.92 4.59 6. 03 a2. 5O 29. 70 34. 20 112. 50 148. 50 171. 00 
Totals ........ re 175, 0777 5, 620, 258? 


See footnotes at end of table. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1965 — Concluded 


Billed load 
2 kilowatts 10 kilowatts 50 kilowatts 
of 

: Total 

Province and ig consumption Hours use 
municipality rear during 

Dec. 31, 1965 100 200 300 100 | 200 | 300 | 100 200 300 
1965 
Consumption —kwh, 
|___200 400 600 [1.000 | 2,000 3,000 i 5,000 10,000 15,000 

| + —L 

000’s kwh. dollars 

| Manitoba:* 

BESS NAOH Peete cstct ans duns tern snot sess 1, 209 27,904 8.51 S428 17.01 24.510 43.47 62.37 | 100.17 194.67 | 289.17 
Dauphin Eee 4 520 9,070 8.51 13. 23 17.01 24.57 43.47 62. 37 100. 17 194. 67 289.17 
East Kildonan‘ 320 9,819 6. 30 12. 60 17.01 24.57 43.47 62.37 | 100.17 | 194.67) 289017 

Fort Garry* 445 11, 103 6. 30 12. 60 17. OF 24. 57 43.47 62.37 100.17 194. 67 289. 17 

Neepawa ... 259 2,486 8.51 13. 23 olay Bia F 24.57 43.47 62.37 100. 17 194. 67 289. 17 

Portage la P 519 8, 804 8.51 13.23 17.01 24.57 43.47 Congt 100.17 194. 67 289.17 

| St. Boniface ........ : 1, 223 28, 067 6. 30 12. 60 17. 01 24.57 43.47 62. 37 100. 17 194. 67 289.17 

St. James* ie! oes 1,059 32, 164 6. 30 12. 60 17.01 24.57 43.47 62. 37 100.17 194. 67 289.17 

| St. Vital* nat ark 444 10, 456 6. 30 12. 60 17.01 24.57 43.47 62.37 100. 17 194. 67 289.17 

| Selkirk ... 359 4,489 8.54 iS.2s 17.01 24.57 43.47 62.37 100.17 194. 67 289.17 
The Pas...... " 350 3,776 10. 40 16.54 21. 26 oO 71 54. 34 17. 96 125. 21 243. 34 361. 46 
Transcona¢ ...... : 373 5, 686 6. 30 12. 60 17.01 24.57 43.47 62.37.| 100.17 | 194.67] 289.17 
West Kildonan‘* . 382 9,168 6. 30 12. 60 17.01 24.57 43.47 62.47 100.17 194. 67 289.17 
BE bch cvcsscypaasken eves ransdoan 16, 842 400, 808 6.64 | 13.27] 19.90 | 31.50] 57.22) 82.09] 127.71 | 220.57] 303.48 

TS eer meee tee 41, 7377 733, 0157 
Saskatchewan:’ 
NSIS DW fico covnvctbets SER Mo ais 1,411 25, 650 8.12 12. 75 17. 39 40. 58 63. 76 86. 93 202. 89 318.77 434. 64 
North Battleford ink 614 11, 564 9. 83 16. 61 21. 84 42.05 60. 61 74. 26 210. 22 303. 04 371. 28 
Prince Albert?° 1,053 Toto 9.50 16. 36 21. 51 44.04 63. 49 717. 19 220. 22 317. 46 388. 96 
*Regina’ 5,053 123, 935 6. 54 V2.5 17. 30 30. 89 50. 59 69. 35 154. 44 252. 94 346. 75 
*Saskatoon ..... 4, 903 166, 927 7.90 14.77 Jia 63: 36. 30 62. 30 87. 26 159. 64 279. 24 378. 04 
Swift Current . 2 aS 14. 93 28.03 Big ee 62. 35 111. 23 158.03 244. 35 452. 35 660. 35 
Weyburn?° 514 7,900 10. 00 16.93 22. 88 42. 64 62. 09 76.39 213. 20 310. 44 381.94 
ROR GON SE AR ot, ed 648 1, 320 10. 30 17. 62 22. 88 44.04 63. 49 77.79 220. 22 317. 46 388. 96 
TIC ITUS A oan, Coenen Serene 32, 79967 318, 8077 
Alberta: 
CHEAT ale oe ve 2 a 14, 513 197, 982 10. 00 19.00 27. 00 35. 00 55. 00 75. 00 115. 00 215. 00 315.00 
Camrose‘... isa 397 6, 539 8.90 11. 40 13. 90 44. 50 57. 00 68. 50 194. 50 257. 00 319. 50 
Drumheller . 335 4, 768 9.00 15.00 21.00 37.00 67. 00 97. 00 129. 00 241. 40 331.00 
Edmonton. ...... 12, 466 590, 747 8. 66 15. 66 Zi. 26 29.16 49.16 62.25 88. 25 152. 62 205. 06 
Fort Macleod, 197 1, 260 12. 30 20. 90 28. 50 43. 70 81. 70 119. 70 195. 70 385. 70 575. 70 
Lethbridge..... 1, 339 24, 461 10. 00 19. 00 28. 00 43. 00 73. 00 97. 00 145. 00 265. 00 385. 00 
Medicine Hat. ae 1, 1047 21, 890 7.00 13.00 17. 00 28. 49 40.10 50. 10 142. 00 200. 50 250. 50 
TEV TL TOYS) aS a Sie ceo 1, 000 17, 835 125790 22. 50 29. 25 40. 05 67. 05 80.93 107. 93 172. 80 235. 80 
GINS ee eS. cue Pe 36, 5167 860, 255° 
British Columbia:* 
BBUERAONS pecrmteattant. see eaeeen cn Speen 102, 227 6.83 | 12.08] 17.33] 29.40] 55.65 | 81.90] 147.00] 278.25 | 409.50 
Cranbrook .. nA aie 9.45 15. 75 22.05 34. 65 66.15 87.15 129. 15 234.15 339.15 
Kamloops... 759 23, 662 6. 83 12.08 17.33 29. 40 55.65 81.90 | 147.00 | 278.25 | 409.50 
Kelowna‘ 643 12, 686 uh psi) 17. 85 24.15 36. 75 63. 00 89.25 | 141.75 | 273.00 | 404525 
Nanaimo... 823 20, 400 6. 83 12.08 17. 33 29. 40 55. 65 81. 90 147. 00 278. 25 409. 50 
NeISON oles sass. 534 6,921 10. 50 19.95 28. 35 43.58 69. 56 90.56 | 132.56 | 237.56 | 342.56 
New Westminster 1, 969 44,614 9.09 15.33 21. 62 43.58 713. 74 103. 67 181. 79 331. 40 408. 19 
North Vancouver .... nen 2, 204 44,457 6. 83 12. 08 17.33 29. 40 55.60. 81.90 147. 00 278. 25 409. 50 
Penticton* .......... save 815 175.300. 8.19 14. 49 19. 22 25.02 41. 27 57. 02 114. 77 193. 52 272627 
Prince George‘ 1,018 28, 598 6. 83 12. 08 17. 33 29. 40 55. 65 81.90 147.00 | 278.25 | 409.50 
Prince Rupert .. 832 13, 348 6. 83 12.08 1%. 38 29. 40 55. 65 81. 90 147. 00 278. 25 409. 50 
Richmond? ..... 1, 264 36, 267 6. 83 12.08 1%. 33 29. 40 55. 65 61.90 147. 00 278. 25 409. 50 
pera t., 449 11, 448 8. 51 13.23 17. 96 27. 41 51.03 74. 66 135. 71 198. 71 261, Fi 
Vancouver 24, 333 586, 272 6. 83 12.08 1fi38 29. 40 55. 65 81. 90 147. 00 278. 25 409. 50 
WAGHORIA, ks. .cs 5, 365 132, 306 6. 83 12.08 1%. 33 29. 40 55. 65 81. 90 147. 00 278. 25 409. 50 
MESES VAnGOUVers oi. liceos-p 1, 037 26, 434 6. 83 12. 08 Tf. 33 29. 40 55.65 81.90 | 147.00 | 278.25 | 409.50 
SEGSGANS) pe aie, of, Nee aactenene 83, 2437 nigra Bri Par crate Raiie oud ar ate 
{ | 


1 Bills include provincial sales tax of 5 p.c. 

? From ‘‘Annual Electric Power Statistics’’, Catalogue No. 57- 202. 

3 Includes surrounding area. 

4 Municipality included in survey for the first time. 

5 Bills include provincial sales tax of 6 p.c. 

© Bills include a municipal tax of 5 p.c. 

7 Bills include provincial education and hospital tax of 4 p.c. 

5 Bills include surcharge of 7% p.c. 

° Bills include surcharge of 5 p.c. 

10 Bills include surcharge of 10 p.c. ae 
1 Change in bills due to the acquisition of the city of Regina utility by the Saskatchewan Power Commission, 


* Municipalities in which changes in bills occurred in 1965. 


TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1965 


= 2 


Billed load 


5 kilowatts 


Number 
of 
Total 
Province and RRC consumption 
municipality eet during 
Dec. 31, AA 
1965 
500 
000’s kwh. 
Newfoundland:' 
Carbonear ..... 6 Tl 0% 33. 34 54. 34 64.84 | 232 
Cornerbrook . 78 4,747 18. 38 24. 94 31.50 183 
Grand Falls . 83 4,087 18. 38 24. 94 31.50 183. 
Mount Pearl . 2 342 33.44 54. 34 64.84 | 232 
St. John’s «.-.. 368 44, 468 18. 38 24.94 31.50 183 
Stephenville 27 593 22.79 S8uo5 54. 27 22s 
TOtAl SoA tae tes tases aeeeee es 778° 1,797, 636° 
Prince Edward Island: 
FCSharlotthevow mn s..:s.cvsecceshewtre 7 8,077 23.00 33. 00 40.50 | 276 
BUMMELSIMES vob cissiossssaseesesessseuse we 3 26.50 35. 50 44.50 221 
Totals ex. sondaas seeds Chea 6, 765°"* 
Nova Scotia: 
PAYONETS Giese cas esacase ceveeces seen os soeeks 17. 50 25. 00 32,150 175 
IBDIGECWALBR: csiccssoissicessheseesnine 16.50 21.50 26. 50 165 
Glace: Bay icc ca. re a5 eis 22.00 28.50 34.00 | 220 
Halifax-Darmouth’** ....0......... 17 112, 935 L700 24. 25 31.00 175 
New Glasgow? .......scscceeseceenee be cult 13.00 20.25 27.50 130 
New Waterford ........0..cseessseeeeee 59 582 13. 99 24.02 34.04 167 
PUCUOU 5.05, ceeteresetns rrevepnacrontren esses 47 1,594 14. 21 PANE 29.21 142. 
ESjop abel 9 ot EER iy een oer tesinees ar rprere 3 9, 038 17.50 24. 25 31.00 175 
Sydney: fsc--ce- sok 307 9,624 13.99 24. 02 34. 04 167. 
METUTO® asec Sa 273 10, 855 11.53 17.04 22.04 115 
Wind Sores Say -fcarcverareer ceeeee coos 5; 18, 509 17.50 24. 25 31.00 175. 
WATMOUUN® Weeceissscvtccrsousacewacecss 2 2,452 17.50 24. 25 31.00 175: 
MObAlS seach sevonrunceysas 2,070° 730,573° 
New Brunswick: 
MBatharst.. secsepiesc scseeenvarsaseees 22 2, 867 16. 62 DUS 26.12 166 
Campbelltoniers:. Gases cn a a 17. 10 20. 25 22.50 165 
*Chatham ....... 11 498 16. 62 2137 26.12 166 
Edmundston... sein Bit 4,183 18.44 24, 21 29.11 184 
Peder Cton eee. nc.cteeswaetabecets 278 16,905 23.00 34. 88 43.63 128 
Lancaster’ ... iaesé 47 12, 463 15. 70 22.45 29. 20 157 
MMOMGLOM: see osre ees. plentsactomserscen 42 13, 517 16. 62 2137 21.12 166 
Oromocto’ .. aie is i 16.62 21587 26.12 166 
Galtited OLN | 5.28 sectesnssvissesseevteoesese 288 32, 818 15. 70 22. 45 29. 20 157 
EGE SUCDHGM sarge ccstetsvissan tases see 11 1, 204 16. 62 21.37 26. 12 166 
*Sackville .... re 8 1, 780 16. 62 ZA 8 26.12 166 
*SUSSEX «2. 21 3, 893 16. 62 21.37 26). 12 166 
*Woodstock .. re) 702 16.62 PARTE YS 26.12 166 
Totals Ganesan ees 2.028" 1, 374, 266° 
Quebec:® 
ACUONV BIG. citi ayasviecesvascesstanacics 24 12,499 14, 31 16. 43 18.55 143 
PALee nets .ce Pa a ote To. 16. 70 18. 29 151 
Baie Comeau. .......+:- ia ihe 15. 90 21. 20 26.50 148 
Cap-de-la-Madeleine 117 10, 357 15. 24 17. 84 20. 22 152 
Chicoubinil> ssegt.ae 166 37,817 11. 96 18505. 15.99 119 
Coaticook .. § x a 14. 58 17.90 20.55 
WOOK: SHINS ee sere ssceset eaisetensee ce 39 3, 257 14. 31 16.43 18.55 143 
Drummondville’: chen acaresevze 201 91, 380 15. 64 18.02 20.41 156 
Farhan #2)... Fr 36 11, 030 14. 31 16. 43 18.55 143 
Granby 215 57, 630 14.31 16.43 18.55 143 
Grand’mer Ti 2, 896 8.79 11.97 13.43 139 
EN Ui es. oes 323 35, 995 12.41 13. 98 15.56 124 
Joliette .. 188 13, 290 14. 35 16. 92 19. 30 138 
Jonquiéres 48 1, 983 15,37 18. 02 20. 67 125 
La Tuque 52 5, 895 15. 24 17. 84 20. 22 152 
Lévis ...... 100 19, 098 13. 86 15. 34 16.93 138 
Magog’ .... 49 6,114 16.21 21. 20 25.28 162 
Megantic 51 11, 988 15. 24 17. 84 20. 22 152 
Montreal® LTS 5, 987, 163 12.72 16. 37 16.96 127 
Noranda.. 46 2,044 13. 82 17, 37 19.74 138 
Québec® .. 1, 205 233, 023 13. 86 15. 34 16.93 138 
*Rimouski.......... 68 7, 436 15. 64 18. 02 20.41 156 
Riviére-du-Loup . 85 2, 374 14. 89 17. 38 20. 03 148 
ROUND) teractapescassosczeveess 150 3,427 13. 82 17830 19.68 138 
*Ste-Agathe des Monts . ig 30 1, 145 14.58 16.17 17.76 145 
St. Hyacinthe 23.3... 268 72, 300 14. 31 16. 43 18555 143 
St. Jér6me ..... 200 62, 383 13352 foulul 16.70 135 
Std ean hc peel earcavethessstiies 272 58, 148 14. 31 16. 43 18.55 143 


See footnotes at end of table. 


40 
50 


Consumption — 


50 kilowatts 


Hours use 


100 kilowatts 


kwh. 


dollars 


285. 34 
249. 39 
249. 39 
285. 34 
249. 39 
368. 03 


376. 40 
317. 50 


250. 00 
215. 00 
285.00 
242. 50 
202. 50 
253. 11 
217. 00 
242. 50 
293. 11 
170. 35 
242. 50 
242. 50 


213. 75 
195. 75 
213. 75 
242. 06 
221.75 
224.55 
213. 75 
213. 75 
224.55 
213. 75 
213.75 
213. 75 
213, 75 


164. 30 
166. 95 
176. 71 
178. 38 
135. 42 


164. 30 
180. 20 
164, 30 
164. 30 
139.06 
TBO 3 
162. 77 
151. 58 
178. 38 
156. 80 
211.95 
178. 38 
153. 70 
173. 73 
156. 80 
180. 20 
173. 84 
isan 3 
161. 65 
164. 30 
151.05 
164. 30 


325. 


337. 
315. 
315. 
337. 
315. 
490. 


444, 
407. 


00 
50 


381. 
367. 
367. 
381. 
367. 
455. 


552. 
455. 


350. 
300. 
440. 
350. 
260. 
335. 
284. 
350. 
335. 
230. 
350. 
350. 


332. 


80 
00 


543. 
498. 
498. 
543. 
498. 
736. 


152. 
635. 


500. 
430. 
570. 
485. 


405. 


506. 
434. 


485. 


506. 
340. 
485. 
485. 


427. 
391. 
427. 
484. 
415. 
449. 
427. 
427. 
449. 
427. 
427. 
427. 
427. 


328. 
333. 
353. 
356. 
270. 


328. 
360. 
328. 
328. 
278. 
ang. 
325. 
299. 
356. 
313. 
424. 
356. 
292. 
347. 
313. 
360. 
347. 
347. 
323. 
328. 
292. 
328. 


90? 
76 
76 
90? 
76 
05 


80 
00 


701. 
630. 


630. 
701. 


630. 
981. 


888. 
815. 


650. 
530. 
700. 
620. 
550. 
637. 
584. 
620. 
637. 
440. 
620. 
620. 


522. 
436. 
522. 
582. 
590. 
584. 
522. 
522. 
584. 
522. 
522. 
522. 
522. 


371. 


302. 
371. 


371. 


T [20.000 | 
1,000 1,500 ab 5,000 10,000 15,000 10,000 20,000 | 30,000 


00 
00 


eee 


TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1965 — Continued 


Billed load 


Number 5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 
of 
Total 
Province and nd consumption Hours use 
municipality ee ie during 
Dec. 31, 1965 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
1965 
Consumption — kwh. 
500 1,000 1,500 5,000 10,000 15,000 10,000 20,000 30,000 
000’s kwh. dollars 
Quebec’ — Concluded: 
Sept-lles’ Peters estes they aaxtoatccte 80 11,699 15. 64 18.02 20.41 156. 35 180. 20 204. 05 312. 70 360. 40 408. 10 
Shawinigan . 3 137 13, 570 15. 24 17, 84 20. 22 152, 43 178. 38 202.23 304. 86 356. 75 404.45 
Sherbrooke . 229 139. 000 15 ao? 157192 18.49 DOA Ode Toe Odes) 184.85: 303. 83°} 303.839] 369.68 
Sorel hepessnsntenneseanes 95 18, 829 15, 24 17. 84 20. 22 152. 43 178. 38 2025723 304. 86 356. 15 404. 45 
Thetford Mines 2 91 5,979 Tbe 17. 84 AO. ae 152. 43 178. 38 202, 23 304. 86 356. 75 404.45 
Trois-Rivieres .... 297 56, 160 15, 24 17. 84 20. 22 152. 43 178. 38 202. 23 304. 86 356. 75 404.45 
Val d’Or a 74 3, 593 13. 82 LT St 19.68 138. 22 Uy (Saw es} 196. 84 276. 45 347.47 393. 68 
Valleyfiel kext 124 32, 132 15, 24 17. 84 20, 22 152.43 178. 38 202. 23 304. 86 856075 404. 45 
Victoriaville 129 17, 392 15. 24 17.84 20. 22 152. 43 178. 38 202, 23 304. 86 356. 75 404.45 
Westmount...... 205 10, 100 iF td 18.08 20.73 147. 13 180. 84 207. 34 294. 26 361.67 414.67 
Totals .. 20,5215 24, 045, 925° 
Ontario: 
PMU EROMIOT UG, ceccccastuacceeacenstrresces 18 5, 867 13. 50 13.15 17. 24 135.00 157.50 172. 35 270. 00 315. 00 344. 70 
Barrie ......... ane 114 44, 291 9.67 10. 80 11.92 96. 75 108. 00 119. 25 193.50 216. 00 238. 50 
*Belleville ... 123 Sie en TA 70 13.95 15.43 117.00 139. 50 154. 35 234.00 279.00 308.70 
Brampton’ ... 109 51, 850 13. 00 52 50! 17.00 130. 00 155. 00 170.00 260. 00 310.00 340. 00 
Brantford ... 327 138, 329 10. 57 11. 92 LS. 2% 105. 75 119. 25 132 75 221,00 238.50 265. 50 
Brockville . 46 41, 650 9.90 P2516 13.64 99.00 120. 50: 136. 35 198.00 243.00 272.70 
Burlington’ .... = 168 59, 214 12. 60 14.85 iS. oe) 126. 00 148.50 163.35 252. 00 297. 00 326.70 
*Chatham ..... an 280 69, 212 14. 00 16.50 18.26 140. 00 165.00 182.50 280.00 330. 00 365. 00 
Cornwall .. 5 122 G, Sta 19.75 QP TO: Zo. te 197. 50 217. 50 237.50 395. 00 435.00 475. 00 
URGAS’ .Gis...c80.8. bees 101 12, 056 12945: 14. 40 15. 88 121.50 144. 00 158. 85 243. 00 288.00 SLE270 
East York Twp.’ : 84 41,099 10. 80 13.05 14.53 108. 00 130. 50 145. 35 216.00 261. 00 290.70 
Etobicoke Twp.’ ... : RO 359, 011 12905 14.40 15. 88 124-50: 144. 00 158.85 243. 00 288. 00 317% 
meorest Hil? ns... 3 4 1, 808 1025 12.60 14. 08 103. 50 126.00 140. 85 207.00 252.00 281.70 
Fort William .. 4 166 63, 621 9.67 1. 26 12. 64 96.75 111. 60 126. 45 193.50 223. 20 252.90 
(2 ee ee 5 146 79, 489 BY 25) 12.60 13.95 Pras o0 126.00 139.50 225.00 252. 00 279.00 
Gloucester Twp.’ . ee 26 2, 806 12. 00 14.50 16.00 120.00 145.00 160.00 240. 00 290. 00 320.00 
Goderich .... - 64 18, 485 13. 50 15. 75 P7..23 135. 00 157. 50 172. 35 270. 00 315. 00 344.70 
Guelph .... 126 108, 627 12. 60 14.85 16).33 126. 00 148. 50 163.35 252. 00 297.00 326. 70 
Hamilton .. 1, 662 a, aa, 685 9.00 ALES) 2s He 90. 00 112.50 £27. 35 180. 00 225. 00 254. 70 
Kenora .... ‘ 87 2, LLO 15. 97 18.22) 19.57 159. 75 G2. 25 195. TS 319.50 364. 50 391.50 
Raingeston .........:. F 202 173, 216 9.90 12.55 13.1635 99. 00 121.50 136.35 198. 00 243.00'| 272.70 
Kirkland Lake . +4 29 8, 162 15. 30 17.05 19.03 153. 00 175.50 190. 35 306. 00 351.00 380. 70 
Kitchener ......... "es 365 215, 140 9. 38 TEL 25 12.49 oS ie 12650. 124. 88 187. 50 225.00 249.75 
Lindsay .. 94 27,080 TAZ 13.50 14. 98 112. 50 135.00 149.85 225. 00 270.00 299.70 
SiwonuGon .«...... 540 309,035 12. 50 15. 00 16.50 125. 00 150.00 165. 00 250. 00 300. 00 330. 00 
Long Branch’ 26 9,593 10. 35 12. 60 14.087} 103.50 126. 00 140. 85 207. 00 252. 00 281.70 
Midland .... 29 164 8.55 10. 80 12. 28 85.50 108.00 122.85 171. 00 216.00 245. 70 
Mimico’ .... 40 4,467 9. 90 2. 15 13, 63 99. 00 121.50 136.35 198.00 243. 00 272.70 
Nepean Twp.’ . oa 41 9, 363 13. 50 18.78 WT. 28 135. 00 157, 50 LT asi) 270.00 315.00 344. 70 
New Toronto ...... ee 40 137, 552 10. 80 13.05 14.53 108.00 130. 50 148.95 216. 00 261.00 290.70 
Niagara Falls . babe 92 48,772 11.325 13.250 14.98 Ld2. 50 135.00 149.85 225. 00 270. 00 299.70 
North Bay ..:..5.... 3 148 14, 967 Sper 14.62 15. 97 Iga, to 146. 25 159) 15 265. 50 292. 50 319. 50 
North York Twp.’ ; 1,016 252, 547 12, 15 14.40 15. 88 111.50 144. 00 158.85 243. 00 288. 00 317.70 
Oakville’ s...s0s0-. : 162 349, 313 14. 00 16.50 18.15 140. 00 165. 00 181.50 280. 00 330. 00 363. 00 
Orillia , 136 38, 514 9.67 1.02 12.34 96.75 LLOQ, 25 123.75 193.50 220. 50 247.50 
*Oshawa 316 301, 766 11.50 14.00 15. 50 115.00 140. 00 155.00 230. 00 280.00 310. 00 
Ottawa 173 51, 708 10. 80 13.05 14.53 108. 00 130. 50 145. 35 216. 00 261. 00 290. 70 
Owen Soun P 147 16,912 10. 35 11.70 13.05 103. 50 117. 00 130. 50 207. 00 234. 00 261.50 
Pembroke ...... ‘ 68 14, 008 14. 25 to OO WN. Ui. '5o 142. 50 159. 00 175. 50 285. 00 318. 00 351.00 
Peterborough ; 295 104, 832 9. 90 Lek: 13.64 99. 00 12a, 3G: 136.35 198. 00 243. 00 272. 70 
Port Arthur ....... " 53 90, 718 10. 35 12.60 15. 09 103.50 126. 00 140. 40 162.00 207.00 236.70 
Port Colborne’ .... 112 58,904 12. 60 13.95 15. 30 126. 00 139.50 153. 00 252. 00 279. 00 306. 00 
Richmond Hill’ 88 9, 586 12.00 14.50 16.00 120.00 145. 00 160. 00 240. 00 270. 00 320. 00 
St. Catharines .... : 288 390, 895 12. 40 13.95 15. 30. 126. 00 139.50 153. 00 252.00 279.00 306. 00 
By. SENOMAS oo .ceceeenc- i 132 49, 358 11. 70 13.95 15.43 117. 00 139. 50 154. 35 234. 00 279.00 308. 70 
Sandwich W. Twp.’ : a 15, 562 15. 30 b hy fogs) 19.03 153. 00 175.50 190. 35 306. 00 351.00 380. 70 
Sarnia 143 942,624 14. 40 16.65 ie' 3 144. 00 166.50 181.35 288. 00 333.00 362.70 
Sault Ste. M 81 9,201 Pe 25 12.74 14. 22 $12.60 127.35 142. 20 225.00 254. 70 284. 40 
Scarborough’ ... Do2 236, 120 12. 60 14,85 16.33 126. 00 148, 50 163. 35 252. 00 297. 00 826.70 
Smiths Falls 29 14,025 10. 80 13.05 14,54 108. 00 130.50 145. 35 216.00 261.00 290.70 
Stratford .... 157 41, 640 11.92 TS. 210 15. 62 119. 25 S25, 15 146. 25 238. 50 266. 50 292.50 
Sudbury ... 287 19,474 12. 50 15. 00 16.50 125. 00 150.00 165. 00 250.00 300. 00 330.00 
Timmins . sah 2, 078 15. 30 17.55 19.03 153.00 175.50 190.35 306. 00 351. 00 380.70 
Toronto ...... 7,38. 2, 180, 795 12,82 14.53 16, 24 128.25 145. 35 162.45 256. 50 290.70 324. 90 
Toronto Twp.’ . 296 316, 048 13.50 Haye) a ee) 135.00 157.50 172. 35 270. 00 315.00 344. 70 
mapenton .......... ta 60, 203 16°35 12. 60 14.08 103. 50 126. 00 140. 85 207. 00 252. 00 281.70 
Waterloo . 90 49, 626 13.27 14.62 15.97 US Pai (5) 146. 25 189. To 265. 50 292. 50 319.50 
Welland ... 90 105, 170 12. 15 14. 40 15. 88 121. 50 144. 00 158. 85 243. 00 288. 00 Gu AYA) 
Weston’ ... 41 18, 825 12. 15 14. 40 15. 88 121.50 144.00 158. 85 243. 00 288.00 eatenhO 
Whitby’ ... oy, 44 40, 999 11. 25 13.50 14.98 L250) 135.00 149. 85 208. 00 253. 00 282.70 
Windsor ...... a The: 290, 235 12. 60 14.85 16. 33 126.00 148.00 163.35 252. 00 297.00 sao. 10 
*Woodstock Pa 150 57, 099 11.50 14.00 15.50 115. 00 140. 00 155. 00 230. 00 280. 00 310. 00 
BYOB DN lo spo jpueascaiasa csduceSancavxen 160 93, 854 11, 25 13.50 14.98 112.050 135. 00 149.85 225. 00 270. 00 299.70 
TRUONG on pos teaicamensudeonie tone reedhe® 27, 742° 23, 714, 065° 


See footnotes at end of table. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1965 — Concluded 


Billed load 


50 kilowatts 


100 kilowatts 


Number 
ae Total e 
Province and ee cos consumption ours use 
municipality Ags at during 
Dec. 31 1965 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
1965 
Consumption —kwh. 
= ——— 
500 1,000 | 1,500 | 5,000 10,000 15,000 10,000 20,900 | 30,000 — 
000’s kwh. dollars 
Manitoba:'° 
1B} f hao Cote Wks see ware eres eee or eo 392 16, 450 12.10 16. 82 21.53 |120. 96 168. 21 212. 81 236. 63 321.68 406. 73 
Dauphine 22.0.2 139 2, 686 12. 10 16. 82 21553! | 120.96 © | 68521 212.81 | 236.63  |321.68 11/°406::73 
East Kildonan’ 144 7,016 13. 78 21.58 26.06 | 133. 48 200. 96 236. 87 248. 84 353. 42 402. 40 
Fort Garry’ .. 209 98, 667 13. 78 21.58 26.06 | 133. 48 200. 96 236. 87 248. 84 353. 42 402. 40 
Neepawa ...... 95 1, 283 12.-10 16. 82 21.53 |120.96 168. 21 212. 81 236. 63 321.68 406. 73 
Portage la Prairie 183 5, 225 TSO 16. 82 21653 1120.96 168. 21 riage | 236. 63 321. 68 406. 73 
St. Boniface ...... 542 54, 683 13. 78 21.58 26.06 |133. 48 200. 96 236. 87 248. 84 353. 42 402. 40 
St. James’ .... 550 70, 322 13. 78 21.58 26.06 |133.48 | 200.96 | 236.87 | 248.84 |353.42 | 402. 40 
St. Vital’ ... 161 5,543 13. 78 21.58 26.06 |133. 48 200. 96 236. 87 248. 84 353. 42 402. 40 
Selkirk ...... 108 5, 206 12.16 16. 88 21.61 | 109. 41 149. 57 188. 44 209. 91 285. 51 361. 11 
The Pasa. 715 1, 765 16. 82 26. 27 35. 72 |168. 21 255. 34 340. 39 321. 68 486. 49 637. 69 
Transcona’ ..... 131 43, 673 13. 78 21.58 26.06 |133. 48 200. 96 206. 87 248. 84 353. 42 402. 40 
West Kildonan’ 167 5, 193 13. 78 21.58 26.06 |133. 48 200. 96 236. 87 248. 84 353. 42 402. 40 
\ sot ch 0121 = a ee eer 5, 153 325, 305 14. 50 222 27.43 |140. 54 211. 59 249. 40 262. 02 3420 13 423. 71 
STOtals fee. & Ae ee tesa 12, 865° 2, 236, 574° 
Saskatchewan:?? 
MOOSE, JAWa eic.....the comet: 9 229% 15.19 21. 82 28.44 |151.88 |218.09 | 284.31 |303.76 |436.19 | 568. 62 
North Battleford**. ai oe 20. 68 29.95 36.77 |206.70 |299.52 |367.78 |429.00 |614.64 | 751.14 
Prince Albert*s .. 1 2 2532 31.04 38. 20 |213.20 |310.44 |381.94 |442.00 |636.48 | 779. 48 
eRegiae: (4, 41 83, 233 14. 07 25. 80 33.98 |126.53 189. 56 247. 90 253. 05 B09. 12 495. 81 
*Saskatoon .... me ate 16. 64 30. 68 38.48 |135. 20 213. 20 278. 20 270. 40 426. 40 572. 00 
Swift Current ave ea 23. 92 37. 70 50. 70 | 239. 29 377. 00 507. 00 — —_ _ 
Weyburn?’ ......... 2 196 21.32 31. 04 38.20 | 213. 20 310.44 381. 94 442. 00 636. 48 779. 48 
VOURCON? Bi yee keene es 2 32, 760 22. 03 31aHo 38.90 {220.22 |317.46 |388.96 |430.92 |582.50 | 714.06 
LOCALS: hg, con uiee PRB retuned. to 10, 179° 1, 160, 381° 
Alberta: 
Gah eny Dts ah. usp ccancnctaens ty 386 449, 840 8.42 14. 42 20. 42 84.12 144. 12 204. 12 - = = 
Camrose’ ... 86 2, 889 22.25 28. 50 34.75 |150.00 225. 00 300.00 300. 00 450. 00 600. 00 
Drumheller . 3, AP 18. 36 28. 36 38.36 |129.00 241. 40 331. 00 258. 00 482. 80 662. 00 
Edmonton...... ne a5 19.16 29.16 39. 16 88. 25 152. 62 205. 06 236. 00 284. 30 387. 94 
Fort Macleod 85 1,120 22. 33 36. 68 50.83 [171.95 314. 45 456. 95 338. 20 632. 20 908. 20 
Lethbridge....... 438 39,137 19. 68 30. 92 42.18 |134.55 224. 55 314. 55 254. 70 434. 70 614. 70 
Medicine Hat 28 76, 949 14. 20 20. 05 25.05 |133. 80 208. 80 267. 60 267. 60 417. 60 535. 20 
Ried Deer ie... oe 240 21, 891 26. 55 40.05 53.55 |107. 93 172. 80 235. 80 230. 20 361. 20 487. 20 
SROCAES or secre, ct een tare, ches 12, 309° 2,075, 796° 
British Columbia:*° 
Tn aN e Baten i sadacecetee ser 191 166, 549 14. 70 27..83 40.95 |147.00 196. 88 236. 25 315. 00 393. 75 472. 50 
Cranbrook . as ar 18. 90 34. 65 50.40 |168. 24'4 1189. 87% |216. 1214 | 313. 3814 |379. 744 | 432. 26*4 
Kamloops ... 46 7, 104 14. 70 27. 83 40.95 |147. 00 196. 88 236. 25 315. 00 393. 75 472. 50 
Kelowna’ ... 288 14, 218 16. 80 27. 30 34. 65 86. 10 159. 60 233. 10 86. 10 306. 60 453. 60 
Nanaimo ,, 40 6, 488 14. 70 27. 83 40.95 |147.00 196. 88 236. 25 315. 00 393. 75 472. 50 
Nelson) ee. 151 13, 877 16. 62 24.95 SLeDL (114. 13 216. 78 292.57 236. 25 433.57 585. 14 
New Westminster . ° acs see 10. 50 34. 13 47.25 |131. 25 262. 50 393. 75 307. 13 438. 38 569. 63 
North Vancouver ... 106 388,012 14. 70 27. 83 40.95 |144. 38 241. 98 314. 43 288. 75 483.97 628. 87 
Penticton’ ........... 105 4, 768 17.17 30. 82 44.36 |127.37 192. 99 245. 49 254. 73 300s To 438. 48 
Prince George’ 45 9, 799 14. 70 27. 83 40.95 {147.00 {196.88 |236.25 |315.00 |393.75 | 472.50 
Prince Rupert , pul 17,047 23. 63 S550: $9.'38 (236. 25 315. 00 393. 75 472. 50 630. 00 787. 50 
Richmond’ _.. 140 101, 674 14. 70 27. 83 40.95 147.00 196. 88 236. 25 315. 00 393. 75 472. 50 
1 Na ee 99 3,096 8. 98 14. 65 19.37 | 52.45 99. 70 146.95 99.70 |194.20 | 288.70 
Vancouver . 1, 458 395, 765 14. 70 27. 83 40.95 |144.38 |241.98 |314.43 |288.75 |483.97 | 628. 87 
Wietorian ss 315 38, 773 14. 70 27. 83 40.95 |144.38 |288.75 |433.13 |288.75 |577.50 |866. 25 
West Vancouver 34 2, 825 14. 70 27. 83 40.95 1147.00 |196.88 |236.25 |315.00 |393.75 |472.50 
Totals ae eas Kua et 2,046" 4, 196, 467° | date 
4 = 


1 Bills include a provincial sales tax of 5 p.c. Power used in manufacturing is exempt from tax. 

2 In this case 100 kw. is equivalent to 109 kva. 

’ From ‘‘Annual Electric Power Statistics,’’ Catalogue No. 57- 202. 

4 Some power customers are classified as commercial customers in Catalogue No. 57- 202. 

5 The following rebates on power generated wholly or in part by coal produced in Nova Scotia are applicable to power consumers who are engaged in manu- 
facturing, converting and processing goods or products from raw or other materials; Halifax, Dartmouth and Windsor— 2%, mills per kwh.; New Glasgow —5 mills 
per kwh.; Springhill —7 mills per kwh. 


© Includes surrounding area. 


7 Municipality included in survey for the first time. 


5 Bills include provincial sales tax of 6 p.c. 


° Minimum bill. 


10 Bills include provincial sales tax of 5 p.c. 


11 Bills include a municipal tax of 5 p.c. 
? Bills include provincial education and hospital tax of 4 p.c. Power used in manufacturing and heating is exempt. 
18 Bills include surcharge of 7% p.c. 
14 Bills include surcharge of 5 p.c. 

1S Bills include surcharge of 10 p.c. 
‘© Change in bills due to the acquisition of the city of Regina utility by the Saskatchewan Power Commission. 
17 95 h.p. and over, customers installing own transformers. 


* Municipalities in which changes in bills occured in 1965. 
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Reports Published by the 
Manufacturing and Primary Industries Division 
dealing with 


ELECTRIC POWER 


Catalogue ; Price 
number Title 
Annual 
57-201 Electric and Gas Meter Registrations. Approx. 150 pp. 


57 - 202 


97-203 


oT - 204 


07-001 


57-502 


Meter registrations by province, county or census division, company and 
place ,served, by sty pe Of sSCrvilG Circe. scccsscs orice sesceasecoestessncetowtevsneeane ceases saveee astm mecase ame ceepneres $1,50 


Electric Power Statistics, Vol. Ii— Annual Statistics. Approx. 70 pp. 


Summary and detailed analyses of generation and use of electric power in 
Canada, power plant equipment, customers, employees, salaries and wages, 
financial statistics and historical tabulation of supply and disposal of electric 
CIVOT EY. Sd crscceeed eck. ie gees ee Sec das ess Aca A: sa oA ec er MB crac arcica te ceed de aee hiatal eae 1.00 


Electricity Bills for Domestic, Commercial and Small Power Service. Approx. 15 pp. 


Includes an annual index of electricity bills for domestic service and bills 
for light and power in cities and representative MUNICIPALITIES ......... eee eeeeee cere eeeee ees m\0) 


Electric Power Statistics, Vol. I— Annual Electric Power Survey of Capability and 
Load. Approx. 45 pp. 


Current and projected data of capability and load of majorproducers of electric 
CNeregy. TNC aN Ada. occ csexs Se tesa tance sees deat ce MeR Eee ude eRe aT coe eu ERS etn nee eee eee Ree ener Anis) 


Monthly 


Electric Power Statistics. Approx. 8 pp. 


Production by utilities and industrial establishments, imports and exports, 
power made available for use in Canada, secondary energy used, sales to ultimate 
customers by rate category, cumulative monthly totals for year to date, by prov- 
1B TR oe eH Rr nr RS ts pr ey Rey ean anata ie Rh oi nelle oy ere 10¢ a copy; per year, 1.00 


Occasional 


Inventory of Prime Mover and Electric Generating Equipment. Approx. 120 pp. 


A list of generating plants in Canada by ownership, showing the location, year 
of installation, name-plate rating and other details of each unit, as at December 
BL, LOG] celisevacessctecave. de Se ee Te ETE LE TAT STR SMe a crv eignecaica cio hvisine de mseanent aoe 1.50 


Remittances should be in the form of cheque or money order, 
made payable to the Receiver General of Canada and forwarded 
to the Publications Distribution, Dominion Bureau of Statistics, 
Ottawa, or to the Queen’s Printer, Hull, P.Q. 


SYMBOLS 


The following standard symbols are used in Dominion Bureau 
of Statistics publications: 


.. figures not available. 
... figures not appropriate or not applicable. 
—nil or zero. 
-- amount too small to be expressed. 
P preliminary figures. 
r revised figures. 


ELECTRICITY BILLS 
FOR DOMESTIC, COMMERCIAL AND 
SMALL POWER SERVICE 


Examples of the Application of Rates 


1966 


General 


This report is based on rate tables supplied by 
the power companies and municipalities responsible 
for the distribution of electric energy in the cities 
and towns in this survey. It consists of the cost of 
definite quantities of electricity for specific uses 
and an annual index of electricity bills for domestic 
service. The monthly bills are computed to show 
the actual cost to consumers in the 180 municipal- 
ities covered by the report when selected quantities 
are used for specific purposes. The cost to the 
consumers includes not only the amounts accruing 
to the distributor, but also all federal, provincial 
and municipal taxes on such purchases. Discounts 
for prompt payment have been deducted from gross 
bills wherever granted. 


Uses 


Monthly bills cannot be used to obtain the 
average cost of electricity consumed in any one 
municipality or to compare municipalities as to cost 
of electricity, except in a very general way. The 
unit cost or cost per kilowatt hour of electric energy 
normally varies according to the nature of the use 
and the magnitude of the consumption: and, because 
these factors vary so greatly as between types of 
user and between municipalities, an average cost 
for all electricity consumed in any municipality is 
of little value unless the nature of the uses and 
amount of consumption for each use is known. Fur- 
ther, industrial power costs vary as to whether the 
power used is primary or secondary (off-peak or 
interruptible power taken when available). Other 
important factors in determining costs of electricity 
are the relationship between the capacity of a 
system to produce and distribute electricity and the 
total consumption, and between the average rate of 
consumption per day and at different times of the 
day, and during the year. Because of the difficulty 
of giving proper weight to these many factors, the 
Bureau of Statistics has not attempted to show 
average costs or to compare costs between munici- 
palities. For these purposes the report should be 
used with the utmost caution, 


Computations 


Domestic services include delivery of electric- 
ity to private residences for lighting, refrigeration, 
cooking, water heating, house heating and the oper- 
ation of various electrical appliances. Commercial 
service includes delivery of electricity to stores, 
offices, factories, etc., mainly for lighting purposes. 


Outdoor sign lighting is generally in a separate 
category and the rates are different from those for 
commercial services. Street lighting is also in a 
separate class. Power service includes the delivery 
of electricity for the operation of electric motors. 


The purpose of this presentation is to provide 
data for comparative purposes on the cost of electric 
services in Canada. Because of the various methods 
of computing costs, it was necessary to select some 
arbitrary conditions, especially for the fixed charges, 
and use the same basic conditions in each munici- 
pality. In the large majority of municipalities the 
use of these arbitrary conditions was not necessary, 
the rates containing a fixed charge and a block rate 
for all consumptions irrespective of appliances. 


Consumptions of 700 and 1,000 kilowatt hours 
include electricity used for water heating. Except 
where the entire water heater load was on a flat rate 
basis, metered rates were used in working out these 
bills. For a few municipalities, where all water 
heating is on a flat rate basis, an arbitrary division 
was made between water heating and the metered 
services. A 700 kwh. consumption was divided to 
include a metered consumption of 350 kwh. plus an 
assumed 350 kwh. consumed by a 1,000 watt heater. 
A consumption of 1,000 kwh. was divided between 
490 kwh. metered and 510 kwh. consumption assumed 
for a heater of 1,000 watts. To show the effect of 
flat rate water heaters, a bill for 1,000 kwh. includ- 
ing a water heater of 1,000 watts has been shown 
for all municipalities where such heaters are in 
general use. 


A few municipalities apply a demand charge in 
addition to the energy charge for electricity used in 
house heating. In computing bills for house heating 
in these municipalities it was assumed that the 
maximum demand is 15 kilowatts. Where service 
charges are based on two-wire or three-wire service, 
the higher charge was used only in calculating the 
bills for 300, 500, 700 and 1,000 kilowatt hours. 


Domestic Service Index 


There were no changes in the bills for New- 
foundland, Prince Edward Island, New Brunswick, 
Quebec or Saskatchewan and therefore, no change 
in the provincial indexes. 


Nova Scotia, Manitoba and British Columbia 
had changes in house heating bills only and the 
provincial indexes also remained unchanged. 


In Ontario an increase in the bills for Barrie, 
Kitchener, Midland, Nepean Twp, Cttawa, Stratford, 
Waterloo, and Windsor more than offset a decrease 
in bills for Sarnia and the provincial index rose 
from 13330 te 134.1. 


The Alberta index dropped from 111.5 to 111.2 
due to a reduction in rates for the city of Edmonton. 


The overall index for Canada shows an in- 
crease from 113.4 to 113.8. 


Annual Index! of Electricity Bilis for Domestic Service, by Province, 1955-66 


(1949 = 100) 
Province 
INewfoundland)..aes eek remeron HOOMOH | LOOKON|! LOCRONIMTO0.0: | LOGsON 10223") 10283: |) 102.3" |, 1lo2%3| 102.3") oz acalmemonms 
Prnneedwdwardulsl andar arene 105. 400105, 4.10 165.4.) 105.41) Laspaa lOeraeiedOSaan | TOS. 4) AOsea | Woo ste too OMe 102K2 
INO VISCO Lan ote en oe eee een Tay Sele 114s 8 | 4 So 5 NTR GHy ToS. OF 126 sO me o6e Oe 106. | LOS A0F) LO5e0 "selOSnO 
103.6 | 103.6] 102.4] 102.4] 102.0] 101.8 | 101.8] 101.8 98.7 98.7 
LOO, SieOty 40; LObee |) LOlnaah aLOu dan LOU co 99.6 | 100.2} 100.0} 1060.0 
LOOT |1205/90| M1SOTG ONS ksi TO; OM sOnsa|) AsOrse |) Lab. Olesen 
98.4 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3.) 1043) 104.3 | 104.3 
96.5 96.1 95.7 95.7 97.7 99.4 99.4 98.2 93.7 93.7 
105.4 | LOR) | WO6rO 10659) | GONG | 10Se) (10956 tat Sil all. Sle di, 2 
13003 [143.5 | 14325: | 143.5 1 143.5) |) 128.01) Toa keaieoae Os ROTO she LOKeO 
11554) 1275 | ADSE eG 118.5 | 116.67 114.3" 115.0°| 113.47} 113.8 
= 


1 Based on electricity rates in effect December 31 each year. 


Lowest Bills 


Any attempt to determine which municipality in 
Canada enjoys the lowest cost of electricity might 
be difficult for reasons mentioned above. From the 
selected list of municipalities, which comprise this 
report, those having the lowest bills for selected 
quantities and uses are shown in the following 
tables. 


While the domestic service bills will probably 
show the average for most municipalities, it is prob- 
able that with larger loads and consumptions for 


commercial use and for power, other municipalities 
would have smaller bills. The fact that no one 
municipality had the smallest bill for all types of 
consumption in the three classes of service indi- 
cates that caution should be exercised when making 
comparisons as between municipalities. 


There is a possibility that some municipalities 
from which bills have not been collected may have 
as low or lower bills than those shown in the tables 
below, and consequently there is no certainty that 
these hills are the lowest of any municipality in 
Canada. 


Lowest Monthly Bills for Domestic Service, 1966 


ae San: Sec oe ick | es Aa. 2) Phen a5... us Aeuddintiikc. , Gate acs 


Monthly consumption—kwh., 
Municipality ] — 
60 100 180 300 500 700 1,000 5,000 7,500 
ot " 
[ dollars 
Mor Wilton SOnty sec wer pene, ae 1,08 Lest 1,94 2.81 4 shes Hod ayn 
PROTOntO, OMt.. se eee ee ee ee et eee 1.08 eee F ; iis ose ee eee 
Outen ao Online era na tee ee wk iment ete See : sine 6 ; 4.14 5.09 6.52 ar ners 
MANTHI CORON bom anges 2 tek. es eee on ee ae | ere | es ; F hi : 41.44 61.69 
| 


Se ee 


Lowest Monthly Bills for Commercial Service, 1986 


Billed load 


10 kilowatts | 50 kilowatts 


Hours use 


2 kilowatts 


100 | 200 | 200 


Municipality 


100 200 300 100 200 300 


Monthly consumption — kwh. 


400 600 | 1,000 | 2,000 | 3,000 {5,0 | 10,000 |} 15,000 
dollars 
LTRS is 0 10S Ie oe aR 4.59 
RYOHO cpp OG oicsareacge-eee cues choos aces evan ioeee 2.92 4,59 
MOM OMRONG :1 sweat REL Ree ees. 5.70 
OTTER HULSEY RS @) (SR Scan ea ee 28.80 126. 00 | 144.00 
PRC SOLA ON Game crcent ce etme te 11.50} 23.50 
Stratford, Ont. 69513 


Lowest Monthly Bills for Small Power Service, 1966 


Billed load 


5 kilowatts | 50 kilowatts | 100 kilowatts 


Hours use 


Municipality 


Monthly consumption — kwh. 


1,000 Ez | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 


dollars 
rere Ones 2. es ek | 11,92 119.25 
MAIO SOD MOND ps coc te Agee ast Mesee sevens 7.00 
NS el Gee A I Pe a 52.45 | 99.70 


Kelowna, B.C. 


TROTUATCHUTES ON tey.. cna ath tes, Meroe et 


Bills for Commercial Service 


Bills for commercial service in Midland and 
Ottawa increased while those in Kitchener and 
Sarnia decreased. The bills for Edmonton, Stratford, 
Waterloo and Windsor show both increases and 
decreases. 


Bills for Power Service 


Power service bills increased in Kitchener, 
Midland, Ottawa and Waterloo. The Sarnia power 
bills decreased, while those in Edmonton, Stratford, 
and Windsor showed both decreases and increases. 


Lighting, etc., 
refrigeration, 


cooking and 


See footnotes at end of table. 


Lighting, + htt : j i 
Number ae aid Hoe Mg | eee eae CTS once 
iia ueeaze domestic Aa iL ape ere refrigeration Menied ware 
Province and service monthly eee ead ances | refrigeration pace consne Metered ease heating 
municipality get ae rin customers bill Bates water 
Dec. 31, | 1966 eee Keele 
1966” Dec. 31, 
ee Monthly consumption in kilowatt-hours 
60 | 100 i 180 | 300 | 500 | 700 1.000 1,000*} 5,000 7,500 
| kwh. | dollars 
Newfoundland: ? 
Garhoneanyy.n..:..taneer 934 140 4 2.94 4..0p°| 8. b2eare 99 (LO2L7 fl2.79) Lose 19535) - 78.15'| 114.90" 
Cornerbrook . 5, 380 609 86 1.06 2.25 i Sod] \ 45825 16..45. Wie oon ILOS6o. | 13580 — 63.15"|] 90.98° 
Grand Falls .... 1,553 476 46 1.06 225 toe de MEAS 2) 6.00) OL, plo. a0) hun oe - 72.00" 103. oe 
Mount Pearl .... 1,051 327 12 2.94 205) Saos WoW VOLT SOE TS” tS. 42) OSs — 78.15" |114.90" 
St. nohn’Se sacs. 16, 196 516 132 1.06 D255 Wl Bat? W482 6045. 8.105 atOnGor 1135.80 = 67.88 99. 11° 
Stephenville 1,349 281 - 1.58 4.31 5.5% 1 7.77 |h0.29 |14.49 118.69 (24.99 _ 87.99°|127 37 
POUL S tales eases 81, 387° 279° ate Ao a8 eats aisle aise iste ees ered iets 5a8 erie 
Prince Edward Island: 
Charlottetown «0.0.0.0... 5,954 263 32 2.00 3.20 | 4.40 | 6.80 | 8.90 |11..90 |14.90 |19.40 _ 79.40 |116.90 
Summerside . 2: 2,452 214 _ 2.00 3.68 | 4.80 | 7.04 | 9.90 {13.50 17.10 |22.50 - 94.50 |139.50 
Totals Wy... Rtedve teen 24, 325° 213° ee eee eee ee eee vee eee see eee eee coe eee 
i 
Nova Scotia: 

FAMWENSG) cceetewnassceheoreinesys ae ae oe 2.00)" B80) | 4.00) 6. 10) |) 8.008 1.50) Wit. 50 [1900F 18165 sei On Odes, 
Bridgewater . 2, 267 442 99 £425 1583) | 2. 55s 4) 85.99 195.85. ie Son)eonco:ie.8o - 52.35 i TMhe8o 
Dartmouth* ... 25,020 464 oir 2.00 DFO DO on DUe | WersOn OO des OO sos 10 - 70.00 | 95.00 
Glace Bay ... Sao, 258 29 ot50) 2.44 | 3.40 | 5.32 | 7.60 |10.20 |12.80 |16.70 - 68.70 |101.20 
Falitia xs. , 29,974 437 AG 2.00 250i B50 }) 5.50) | Fo20) (TODO W250) E510 - 70.00 | 95.00 

*New Glasgow .. AG ste 2.50 25509 352091) 4.96 3%. 10) WLORS0) 3.30! eso - 71.10 |104.85 
New Waterford ... 2,074 yi Los PPS | gia} 5.86 | 8.48 |12.66 {14.06 |18.39 - 80.04 |118.30 
Pictouls, se. ee aia ae 1.00 1.80 | 2.60 | 4.20 | 6.60 |10.60 |14.60 |20.60 — 71.10 |104.85 
Springhill’ 6,485 216 2.00 2450) |~ 3250) || 5.150) | 97.120: 2110.10 412.50 116.10 = 70.00 | 95.00 
Sydney .. 7,742 432 1.33 Deol | Oat | DaoO | 6646 Hke.66 |T406 1s. 30 - 80.04 |118.30 
Truro? 2 5,689 389 1.00 2.29 |.2-80 | 4.05 | 6.30 17/9730 |12°30 {16380 — |110.55 |148.50 
Windsor* 6, 248 268 2.00 25150) | 8.50 |, D500) | %. 20) IWOLT0 “i2 On LG. LO — 70.00 | 95.00 
WOIMOUU teenies ieurcr es 7,971 209 $0 2.00 2550) | 35500) S50) | 20 MOLL) W250) Wend - 70.00 | 95.00 

Total sesccnc.c2eer: 195, 143° 318° ae ase Gc arate Be) OO ose nels One tere siete eee 

New Brunswick: 

BAtiuISY potectec.<ueoeeee 3,219 399 a 1.00 2.60 | 3.30 | 4.70: | 6,580 120530 }132808 (195105 _ 72.81 |106.56 
Campbellton ............. 3, 268 293 4 ie) 3.00 | 3.80 | 5.40 | 7.80 |11.80 |15.80 |21.80 — |101.80 |151.80 
Chathani~aers : 1,699 369 ae 1.50 3.60 | 4.80 | 6.60 | 9.00 |12.80 |16.40 | 20.90 - 72.81 |106.56 
Edmundston..... 2, 896 406 9 1.00 SrTOolas- SO alsa mA tO idO. TD +18.65 |ieion - 66.00 | 98.50 
Fredericton .... 6,592 371 112 1.00 2.30 | 3530 815.30) 8.05 1205 16505, 22505 - 72.81 | 106.56 
Lancaster 3,972 355 +A . 54 1.389%] 2.61 4.05 | 6.21 9.81 {13.41 |18.81 — 72.81 |106.56 
Moncton . : 15, 707 357 aie -50 78 | 2.97 | 4599 | 7.15 {VOLTS Way | to503 — 72.81 | 106.56 
Saint SOM esse 14, 761 231 rs . 54 TCS" | 2261 4.05 | 6.21 9.81 |13.41 |18.81 - 90.81 |135.81 
St. Stephen _..... 1,565 287 c 1.50 3.60 | 4.80 | 6.60 | 9.00 |12.80 |16.40 |20.90 - 72.81 | 106.56 
Sackville ........ aE li 287 é 5.00 3.53 | 4.65 | 6.26 | 9.00 {12.80 {16.40 |20.90 |18.65 | 72.81 | 106.56 
Sussex ...... 1,198 288 2.00 3.20 | 4.48 | 6.60 | 9.00 |12.80 |16.40 |20.90 - 72.81 | 106.56 
Woodstock a Deten 441 1.00 3.45 | 4.70 | 6.30 | 8.70 |11.70 114.70 |19.20 - 72.81 | 106.56 

Totals inte coher 155, 598* 281° ee oe ove pes | t wee ove ove eee eee eee eee eee 

Quebec:°:” 

ACTON VALCO tienes 1,036 578 48 =90 Pol. |) ae io eae | oste |e tecte, OOO tle os = 63.42 | 95.22 
UGE RA eects 2,874 830 oe 1.06 16864 2.190 172.80 03.76 5o0) | 6.95) | 9533 = 60.95 | 92.75 
Baie Comeau ae aa 0 - 80 2.06 eo os AG, Me 4 CONE On balla su tlie ad. - 63.15 | 94.95 
Cap-de-la-Madeleine 6,941 551 22 - 80 PAQOR| QesO | oeGO W4eO | pOcoe | Gr Oe iQ. 12 - 63.00 | 94.80 
Chicoutiminayecces 6,442 834 292 . 80 1.86 | 2.17 2.81 85716 | 5085) 6.94 94-33 - 527260 19 11.96 
Coaticook .. 2,045 362 at 1.06 DRO aroow pessoO) (541 Rac! LO. US aloe ke - 61.45 | 91.27 
Cookshire .......... Si 505 8 sD PISS OR WN 2S NT Bia iPA MN Maya LP Wine ae RUC eT aren | heey § - 63.42 .| 95.22 
Drummondville ... 7,749 504 243 - 80 L590 |) 236 3580) 4.70 (86.182) 8.94. 12.12 — 63.00 | 94.80 
Farnham .......... ies 596 22 - 80 25.06 2-53-45) 8.46, 154.185: 1062907 | 9209 2.27 - 63.15 | 94.95 
Granby 8,521 667 215 - 80 1290) | 2.26" | 8.30 as 70) [RGIS2 i Se94 oe 12 = 63.00 | 94.80 
Grand'mére 3,649 729 12 SOU Pood | eco a. 7G- | HOt jn 1. 16a O28 gonaG _ 74.20 |113.95 
Hulls: none 15,135 684 404 . 80 1.47 Soe cao |kioetoo 1 eae colnlmoe ton OsGe 52.41 | 81.03 
Joliette ...... 4,405 305 aie 1. 06 2504. | 3558 (5.64 | 7.77 (1is2t |1465-)19.80 - 88.49 |131.42 
Jonquiéres* . T, 588 768 me 1. 06 129671" 2-60 | 3587 VI 4598" I GoStay Ss. 16. d15 29 — 57.93 | 87.08 
La Tuque . 3, 294 640 46 - 80 2.06 2.02 (28546 |" 45851. 16597 1) 9509) 12527 - 63.15 | 94.95 
Lévis.. 3,414 725 215 -63 UDO eS Beas ko Ss aeteOrOSiletatt faltd OerdD - 53.07 | 79.79 
Magog .... 3,021 371 ae 1.06 2.69 | 8.00) | 9.20 | 6.68 | 8.80: Ml0.92 | 14. 10 - 56.50 | 83.00 
Mégantic ... 1,680 310 28 1.59 Bool | 4o02 | Gets) | Stowe OL isos ise, ly - 63.15 | 94.95 
Montréal* . 911,545 460 9,774 - 64 1.59} 214 [e824 | Gash IG l06 vie favor 10-30 = 52.70 | 79.20 
Noranda ... 2,499 647 14 - 80 1259 | 2.44 | 3.29 | 4535 9156.04 | 7.74 110.28 = 64.77 | 99.22 
Québec ..... 43,965 537 1,652 -63 1559} DEae | TSO see O eG sOsr ey 7 Can bossa. — 5807s Woe 09 
Rimouski ........... 4,478 470 48 - 80 2.06 | 2.52 | 3.46 | 4.85 | 6.97 | 9.09 |12.27 — 63.15 | 94.95 
Rivieére-du-Loup na 3,490 514 we 1.06 O00! | 456" | Ga68 ieee | T0089" pie. pl epiio.09 - 79.29 |119.04 
Rouyn eek eee Ae 4, 443 583 32 - 80 1.59 | 2.44 | 3.29 | 4.35 | 6.04 | 7.74 | 10.28 - 64.77 | 99.22 
Ste-Agathe des Monts .... 2,019 488 ay - 80 2.06 | 2.52, || 3.46 4.85)| 6.97, |, 92.09 112.27 - 63.15 | 94.95 
St. Hyacinthe .. hf Dole 533 266 - 80 1790) |) 2ESCr | sO e470 Gece | S094 bast? - 63.00 | 94.80 
St. Jéréme .. oe 6,961 560 52 - 80 1.79 || 2535 | Sudl | 469 | 6.37 | 8309) 11105166 — 62.34 | 83.64 
St. Jean face 6,911 638 109 - 80 1.90) 17 2536) *3nc0) | 84.70) 16.82) ) 8194. | 12.12 - 63.00 | 94.80 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1966 — Continued 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
5 Lighting} Lighting, ae. cooking and Lighting, etc., 
ee and small so i water heating refrigeration, 
of ; small appliances ae ‘ cooking, water, 
domestic | Average ect appli- and hedd pid iS Gi heating and 
Province and service monthly h ti S finimum| ances refrigeration & Metered el house heating 
municipality customers con- Secale net rates rave 
as at sumption | CUStomers bill water 
Dec. 31 1966 as at heater 
1966 1! Dec. 31y 
1966 Monthly consumption in kilowatt-hours 
ay T 
| 60 100 180 | 300 500 700 1,000 | 1,000" 5,000 | 7,500 
if kwh. dollars 
Quebec®’ — Concluded: 
Sept-lles .... 4,035 544 ae - 80 D001} eon i eo40r 42.85 i wEnOT | 97098 12.27, - 63.15 | 94.95 
Shawinigan 7,653 498 | 51 -80 19082086 i cs-oOm 45°70 (G82 | S294 7112.12) - 63.00 | 94.80 
Sherbrooke - 24,391 292 | Ac BAUO: Bego| eae, 4.961) 22.04 (1084 1886s a 18.57 - 84.42 | 125.57 
SOTGIMES ES. Gis.) es 4,740 527 337 -80 2206) eo2 | So./46ls 4.85 16.97 | 92095) 12.27, - 63.15 | 94.95 
Thetford Mines . 5, 249 503 34 - 80 2.06: || (2.52, |) 3.460) 4.85 1697 | 9.09b 12.27, - 63.15 | 94.95 
Trois-Riviéres . 14,647 508 133 - 80 1.90 | 2.36 B00) 4.5.70 W682 | 850A te. 12) - 63.00 | 94.80 
Walid Or %.nk. 2,830 680 49 -80 9) I eae a Be O) 4°35 4116.04) Foadea 1028 - 64.77 | 99.22 
Valleyfield 7,645 55S 138 -80 1,90" | 12286 Bao 4.10 4 6.82 4 S94 a i212 - 63.00 | 94.80 
Victoriaville .. 5, 339 450 89 . 80 Be.06 || eae |) S460! 4.85 1 6.9% i O. 00m | ie. 27 - 63. 15, |) 94395 
Westmount .. zs 7,490 587 15 -64 Uo oe Sede. Oi te GalOGl yy fac iOumlO. a0) = 63.30 Micon t 
TOU ANS Ostet sicantacrer xpress 1,503,171 496° vs cee eee eee eee eee eee eee coe eee coe see 
Ontario: 
ENTS Xe |: eee 1,019 584 83 1650) 1.507 1.85.) 278) 4510 NGa0T | (6.44 a e928 - 52. Tht .0t 
SST: ccc. : 7,415 682 187 1.80 NACE ZAG 2.970) 4.05 5585901) 760. | LO. 35 = 46.35 | 66.85 
Belleville .. 10, 124 615 200 1.75 LUO |e 02 Nie 2964) 427 WeGago: | hOB E9585.) 28. oon 49. SOM Taare 
Brampton .... 8, 456 681 212 2.50 2568: so. 1 he 4.00901) 5. 60 Hi oO O60) | 12.60 - 52.60 | 77.60 
Brantford .... 16, 989 503 A 715 1.19 1.62 2.48 1 8.78 We beGs |) SalOUidt od | oOo 1t 54.54 | 81.54 
Brockville .. 5, 957 534 250 1.30 1.43 104 2. OA 4.30) Werbe8O ill LOO. 90L | Ss 97 49 SO! e425 
Burlington .. a 16, 565 685 423 2.00 FOO" 2G 3.91 awe |) reall Sr Qn Mele PLO 40. DOs miaeD 
Chatham ..... ae 8,927 366 80 2.00 eNO | Mert eNOS Onl MOR O0) a MeeoO 4) Oso Omniele DOs elolso Ollie 0. OU) HumensO O 
Cornwall . ri 10, 460 640 Rc -50 P78: |" 2.08 2 Oita ae LOW eGels | Sede. M109; 199. 645)! 83.09 aimO nA 
DURGAS coo coscas ee 4, 286 555 72 1.62 (Oa osteo ie Seeonl MOsae a|mOsGO | GeclOsmlOngs — 49.50 | 74.25 
Hast York Twp. «..:. stl 23,741 466 te 1.50 Te. Oe esUO Me OsO2e 4.25 toad | Teal 500) |B. Oden 49s 50M ay aa25 
Etobicoke Twp. .............. 62, 004 689 | 230 BS PA) BoQD>| aeons oneaon 45a0 Woda | MOO, 62: eo. 23549. SO eiiideo 
Forest Hill........ ee 8,625 780 | 4 is eaBal oOesecoed Ou) 45411 Deo it “Teo | LO. Soe Host 41 OSn002 MCG sao 
Fort William 13,514 670 48 75 1. 08 Tuoi 1.94 | 2.81 AID): ||) SOOM OU OON |nania 2m 4 GHeml me aontS 
(CBuc chee a ennai 9,677 576 | 378 1.80 te GC On (si84 WeeO4a 65282 low 8O | TS lOnfo, - 49.50 | 74.25 
Gloucester Twp. 4,465 767 80 = ea id | 2.89 | 422i) 5.90 | 7.290) |) 8.55 111.401) 10.84 | 51.50) 76.i50 
Goderich ........ 2 211 527 66 1.00 1.48 | 2.02} 3.10 | 4.41 d080 | 7.29 /10.35-| 9.113 | 49.95 | 74570 
Guelph ..... 13, 881 610 1.50 1.78 OSB Osh oo i|l Owen 7.11 | 8.91 |11.84 | 9.84 | 51.44 | 76.19 
Hamilton 81, 222 493 231 75 1 467 1552657) 3,871] “esi || 7 19" 10.76 | OST 40.50% aos s 
Kenora..... 3,470 621 13 90 1.48 | 2.027] 3.20) | 4.41 5205: | 729 1005352 |) Ca t0! | Odnsoune Os.l0 
Kingston ........ 15,701 599 427 1.00 1.09 1.49 Qe2S ote Dee: ||| TOR a OR TOs | Seon +O On tei es.o 
*Kirkland Lake . eae lS 2 434 79 1225 89 (2.43 3573 [seco | ieoe | SeLO) 110.98! 1110. 59! 49 OOM eiieaco 
*Kitchener .. 26,617 579 ae 1.62 TS" 2s 33102) 4.09) 1 335 | Gren "9. 40 - 49.00 | 73.75 
Lindsay ... 3, 884 592 157 1.00 1290 Lehi oeOONl) SeOt leone ||) Gate O- oan}! 6.93 4000 te eno. 
London ...... 56, 544 471 807 | 2.00 Deron | Go Nese OO mb. LO i) a0 | G2 LOM Ma On| MONOS i SOCOM Ton00, 
Long Branch ........... 4,838 | 444 6 1.80 1.80%) 2:14) 2.86 3.94 | 5.74 | 7.54 (10.24 18.61 | 49.50)" 74025 
PNEGVANG on ccscsccrce+sanee 2,989 584 62 1.50 12.507 1.00, 2550) 93.70: oeT0) |) SeO0N 28570 - 48.70 | 73.70 
Mimico 6,807 435 8 1.50 2505) SL. 62 2054 S287 1499) |) GSor  O. Oa So ale 6169 
*Nepean Twp. 11,839 608 471 2.07 BP20)| 2.02 4.86) 6212 | 8.10) 1) Seat. 25 - 49.90 | 74.65 
New Toronto ..... a 3,873 3235) || 4 aS) 1.41 184) 2.70 | 4.100 4) (616 | 8. 32°) 11. 56) |) 9. S69 baa Gnh solernG 
Niagara Falls ................ 16,092 492 57 Te) tel) recoil Se 220 4.41 5.67% |) 6298) |) 8.82 - 48.42 | 73.17 
BN@REDMISAY, aces vacareaccesanenes ; 6, 749 566 _ 1.00 fe Bor| ens 2505) | 9094 | 6.10. |) Se 26 eI SO Oat 54. 1Gh) ote 0 
North York Twp. 108, 729 631 1,074 1550 1.67 | 2.25) 3..40'" 4.90 | (6.88 | 8.86 {/11..83) |) 8.45") 49.507) 74225 
Oakville «00.0... 13, 876 731 Ae 2.00 PS) e290) “4.944 (6.05 Wegess IONS. IMs. 85 - 55 00R 2.50. 
*Orillia ..... 4,796 562 80 75 1.24 SB leer: 3.19 | 4.81 | 6.43 | 8.86 - 49.50 | 74.25 
Oshawa 22, 285 729 661 1.50 502s! | | 2268) 080 | Deo) “Oo MO OSn 09 eo ne ee.) 
*Ottawa........ 87, 806 678 30 719 Test Dek WeDo Belo: ieee |) SeOSM G02 — TAT Nleoome 
Owen Sound is 5, 796 638 aie 10) Te S0e) M69! ie 2.485) S567 5565 || T6351) 10.60) | "8881" 5022054095 
Pembroke ...... a 5, 314 623 34 iD LTP Baal! “BeaHl 524 | Gk2 | 1 UAOOMio. 820) O04 Tso 25 PlOgao2 
Peterborough ... rs 16,602 650 296 Dele, PIA PANN PASH 3.41 4.59 | '6n00 |) Sasol. 529) "953501 49550) 74.25 
Bort Arthur ....... +x 12,997 605 81 1.80 1.91 2.34 |} 3.20 | 4.36 5.99) |) Guooins..68 — 49.50 | 74.25 
Port Colborne ... 4,901 367 37 BvieD iby SByIL 1.94 | 2.81 4510 |) 65:26 || 6284 1)"9. 86 | 9.53 | 49550)" W425 
Richmond Hill .... 5,411 629 nee) T1825] 2220) eaeo 4.60 1 M6S60)) SaGou i. COn =O. 46550200" ie iioe00 
St. Catharines . 25,912 512 156 1.75 Lio en SOM 447 186.39 | 8.37 Wd. 840) NOV62 1 50894 Ie o.69. 
St. Thomas +63 7,800 496 1.00 TSM ato Neonode 490 HeOs To 1) Segoe atom O51. eoksroo: muon O) 
Sandwich W. Twp. ee 1,972 375 95 1.50 19%, | saGbe}) 4.02) S67 7 enat | OST OW | 10766: 49050 Iei425 
BSAA or otarsevidenseows ee 15,196 446 245 ago) £582) 2280/1) S226") 4.58: 6748: || G80" 9.48) 9 91d2 | aocs pel. 23 
Sault Ste Marie .... Ar 19,111 697 500 1.50 1,94 | 2.34 | @Si8L i) 4522 e5e80 | 7.749m 1046 - 50.06 | 74.81 
Scarborough ..... - 74, 148 613 454 2.00 22.00%) 2.02 | 33401)) 4350 | 96.30 | 8-10 110.80!) 9.54.1) 49.250 | 74525 
Smiths Falls .. ee 3,234 585 62 Lao Tee Or Hh BAUS I toa Lal q500 | eOnde | Seolelll.48 0) 10.1037) 49550) |e t4o25 
*Stratford .... 6,527 563 161 dea: Dats) WeiGo SiO OMPavOM eco CoO s 125.10 - 50.00 | 75.00 
Sudbury ... 22,908 643 1.50 T6241) 2. 100) 3.06! 4.40 |) q6e40uh Geo: ipSiQ0Ni es. 86 io 0S008 75000 
*Timmins ..... 8,751 467 83 Tao 1.68 |) 22629") _ 85 5214.95 WetsO6 si 7.838 (10.66) |) LO. 460 499504 14.25 
Toronto Twp. 25, 701 703 1,709 2.00 2-40) || 4.00 || 5.12) 6.80 | 9260) (LL I00" 0S. LOM LS S1Ga oO On) V7 5.al0 
Toronto .... 183, 988 445 115 nls) THOS de 5S9N i 2160) 4 aed 6.63 | 9.10 ]12.93 |10.44 | 49.50 | 74.25 
Trenton ... 4,199 579 87 1.00 Lato 1.62. | 2548 |) 3.i86)|| 4582 6.088) S164 07.81 |) 68276" 106.34 
*Waterloo . Wipers 703 125 2.50 2.505) 2.505) 3.49. | 4.90 | 6.90 | 8.90 |11.90 | 9.62) 50.00 | 75.00 
Welland ... 10, 933 338 63 Lebo LwSally Vale [se Shele eas iNhOnso jens e OiOn 9. 95a 49 joO si S14. 25 
Weston .. 3, 388 573 = 1.50 1.505} 2.02 | 3.10 | 4.41 PSOE | scowl OnComeGet4eal 49250814225 
Whitby .. 3,981 663 58 1.00 1.48 | 2.02] 3.10] 4.41 5e85: lo M2 10.35.) bi. 5049-5500) T4525 
*Windsor ... 52,591 382 527 Lars 1488) |) 2,40 | 3.44 | 45:70: | (6510) |) 7.50716 9260 - 48.85 | 73.85 
Woodstock ae 7,329 636 201 - 88 188) | 2.40 | 13.44 | 485.) 465.85. | 7.150) 18 95:60") 20, 06a 50.000) 475200 
BVO INAH gv vcvedeu aren toar arene 39,599 477 5 1.50 1.47508) 1.752.699) 3687 | 5.31 | 6.7754) 9580 ie8. 40.) 4950081" 74.25 
POCANS: oe esi secre 2,057, 424° 548° ee eters eee eee oes eee see eee eee cee eee eee 


See footnotes at end of table. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1966 — Concluded 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
eo ane F ‘ cooking and : : 
amber enaie We eee Lighting, water heating re 
‘ etc., ‘ 
Bae ine Average | domestic appli- ae refrigeration i Cee ee ete 
Province and service monthly eee ee ances refrigeration and cooking Metered eae house heating 
municipality customers|| ition, |custoniers|| bill UES water 
as at 1966 as at heater 
Bocce Dec. 31, 
1966 Monthly consumption in kilowatt-hours 
60 if 100 | 180 _| 300 500 | 700 | 1,000 [ 1,000: 5,000 | 7,500 
Kwh. dollars 
Manitoba? ® 
*Brandon 8,432 550 66 1.05 98 slesecid. 10 4.96En On 09 7.98 O58 Tal LAAT HST al 48 50m enters 
*Dauphin ........ 2,528 7172 49 1205 Beb0! |) 4.25) | 5e48 ls en62 8.51 | 102407)! 13..23' 112.09) |) 4909s) Wane 
*East Kildonan . 8,103 Ar, 8 +53 U5) || BoA MN BLO Mew e 6.05 W904 | 10.77 || 9629 1) 46.729" 69N45 
*Fort Garry .... 5 ae Ee 437 N58 189) | Qh26) | 3e028 sae 16 6.05 7192 LO.7e | (Ge29 We 46n7on |e eouas 
*Neepawa........ ee 1,065 467 a 1.05 SeOTe a 4eniom | sO om) ane 09 ONS || MOSS IN 1SaT Ol | 22555. aon ode mre T 
*Portage la Prairie ........ 3,435 530 9 105 S07 1 Sis | Ban fh Gale 8.03 GUOM NM MQNT6s eisai seosaim SS 
*St. Boniface .. LS As 25 B58 1S We Day WROD Pans 6.05 eS Wh MIO WV Ones: | 26512 | 8o AS 
*St. James .. 9,842 * Lit B5S Halt) BS |) BOR My Gi NS} 6.05 ees WSMG ae |) OSES |) AED | COaas 
*St. Vital . 8,300 a 28 B53 gk 228 1) S502 Ah Gas 6.05 TOS LO. Th O29) | e6nnone Oe 45 
*Selkirk ... 2,447 a 67 1.05 2.65 | 3540 | 4.542) 5267 56 97545) |) 12.29 11.834) 48. 18h 70.90 
*The Pas .... 1,283 478 2 1.05 EROS) aye I OE WN ee) TS i tee A aS - 72.49 |106.58 
*Transcona .... 5,148 a 3 no8 WE) TP BSS |, BEOR| Can 6.05 Toes i) aida) Qe |) Aa 7ey || Css 
*West Kildonan . bas 6,761 ne 10 253 eq BPE) B02 IP Cas 6.05 7.94 | 10.7% | 9.29) |, 46572" 569545 
Wim e eo? ee eat 76,377 559 269 255 tsi |) 2881 Ssai@y | Awe 6.21 Soils Ih slag | WEGer | eee |) Ge. ay 
Motal sian scot xe 254,882? 636° OE ares 506 siete 506 sH8 alee ea Soc an ee Se 
Saskatchewan: ”° 
MOOS@nJ awit. eineee ee 10, 027 348 .97 PG) WP A Woh I SCs Gs} 9.27 | 11.90 | 15990 | 13.68 |) 68287 1060 
North Battleford’? 3,786 294 1.65 Dos) ZEA) | SB lp ish GhO9 MO e Se eel 5145 — 59.13 | 86.43 
Prince Albert}... 6, 580 341 1255 QeGie | Sacre be28anl 7.48 Oot NelOnOom im lee = || Gise | SO. 8a 
Recinaaee ee 35,776 392 1.87 DEA) |) Sia dN TAT alll ata eH MN Hi) of) AG CO = 72.69 |107.87 
Saskatoon ...... 32,846 348 1.04 2 I COC Wrens) WP WG) |) SOS) I 1G. a a) illic 7s = — - 
Swift Current 4,330 304 1.56 BaO0) Paso dn| eTOe ONL Los eO | MnOrconm mals 06 = 83.46 | 122.46 
Weyburn? ...... ml 2,246 364 ange DEODs |S 4nS0ml SaCaleSallce ln Owain Ve envon pelo 19) = 61.95 | 90.55 
COTM COM Peep cecamheaeend 3,605 360 itp 702 ROP | EX | Pe dese |) mosely | ae |) aus. ate) = 61.95 | 90.55 
Potalspen ecm ii 253,544? 389° : Ago Rite mate Sa store rere aes ete ee aire 406 
Alberta: 
Caleanvaes teen eee eet 86,848 356 - .85 ee |) Gia Baie A Bigs) Tes 9.65 | 12.95 _ 56.95 | 84.45 
Drumheller eo) 333 - 25 2.63 | 3.63 | 5.08 | 6.88 O5S8 |) 12086 le Liess lean atta senilcoe 
*Edmonton ...... 85, 202 331 — 1.50 2.20: | 3.00 4) 3.80: 5. 00 7.00 9.00 | 12.00 BES WO) es Ol 
Fort Macleod ... 734 288 ~ Do0) Be oiiy |maaro lal GamIONn| eo emieaiedias 40) WO 24 eroG 86 — |121.36 |180.74 
Jasper Place. 9,528 401 — 1.50 ANY PAO Me BDO! I RAO, 50 1) LOs00) eel Saco — 63.75 | 95.00 
Lethbridge ....... 10,480 305 ‘ 4.00 4.00° | 4.00°| 6:80 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 19:50 = 79.50 |117.00 
Medicine Hat 8,016 290 : 1.00 Psy | Oa eity |) Ce iats | aes} S2G5) | Wile S5y lel Oo — 76.35 |113.85 
Red Deer .. 7,565 289 2.00 2.95 | 4.05 | 5.73 | 7.08 9.33 | 11.58 | 14.93 = 59.93 | 88.08 
Totalisy Wiese. eucee: 358, 383° 369° ac ase srele 505 So's Rats Sot a0 Rare alters aiete ere 
British Columbia:? 
Burnaby Bile sary 514 1.05 ie 26 (eee Orul San | Gn SUul| werd O. (MO msOr lee lowco. = 55. 650i Ole On 
Cranbrook ... Be DS 320 1.05 DEo2s Gccioull| OnSUm | imOSe LO WOCr le TeuiOh mon ss — 79. 38 | 118.76 
Kamloops .. 3,170 445 1.05 fh 267 PO Oa eos TO IeGne0 Ne Sa40F | a0 o0l led on Go. = 55. 65'| 81.90" 
*Kelowna .... ay ee) 518 .05 2, Seu Soe || 504.41 16..90 8.47 On0 Sele tence _ 52.45.) Mle 
Nanaimo . 4,688 547 a 1505) LXE | ETO Se Te || STON! | electors SIO Gio i) ney (elsia — 55.65°| 81.907 
Nielson maser: Es) 461 46 ileal 9.84 | 3.68 || 5.36 | 6.92 8.39 9.86 | 12.69 = Te 50) | oie 
New Westminster... 11,660 353 ap 505 eZ th BE Ou |) Seal) Geet 8. 40 0.50 | 13.65 = 55.65_| 81.90) 
North Vancouver ... 21,097 587 1.05 ie OOM OmLOe | SaiGul sOusUe ln aos d0e h mhOnDO le dono = 55.65'| 81.90 
Penticton’............ 4,654 573 .79 2, 400 8006 | -4.945)| 6.41 7. 98 07565 |p lies65 as 54.65 | 80.90. 
Prince George . 6,146 666 1.05 HeVor Ne 20m We suoe | Ons0s |) SnA0el) MOnS0L Ialouo bd. = 55.65'| 81.90 
Prince Rupert . 4,151 587 05 260 ee Om SeTGan|| NOn SOL) 86n40 ul a Olr5 On| | on 6 — | 55,65.) 811. 900 
Richmond .. 13,061 523 1.05 1eGal! QOMOm eSaSe | aGrS0G | BeAO° ltOs0n ledanGe. = 55.65°| 81.907 
BENG, senda 3,618 649 .31 1.189) 2.65) | 4. 16 | 5.48 5.8915} 6.9015) 8.69% = 57.55 | 85.90 
Vancouver 124, 403 Suit 1.05 ee SO Sys ASS SRS SCCM AO), BONS) aEeY, (aes = 55.65°] 81.90" 
Wilctoriaes... er, 29, 581 451 1.05 Te2Ge Nee OM ECU Gml GrsOn Ne aoraO. | atOw50s lal Su 6or = 55.65. | 81.90" 
West Vancouver? ............ 9, 886 704 1.05 {oe2Ge em! MORK ORL GmoOM mea. | eOP On lent owoo. = Bay ase |) Si, Se 
otalsractn tae ne 546, 705° 503? xe 508 ast sue aH Bae mele SAC sae “Gee aes S00 
iL 


1 Includes a metered consumption of 490 kwh for lighting, cooking and appliances plus a flat rate water heater of 1,000 watts. 
? Bills include a provincial sales tax of 5 p.c. 
3 From ‘‘Annual Electric Power Statistics’’, Catalogue No. 57-202. 
4 Includes surrounding area. 


5 Minimum bill, 


© Bills include provincial sales tax of 6 p.c. 


7’ The decrease in number of customers in many municipalities is due to smaller service areas. 
® Bills include provincial sales tax of 5 p.c. but electricity used for house heating is exempt. 
9 Bills include municipal tax of 2% p.c. 
10 Bills include provincial education and hospital tax of 4 p.c. 
11 Bills include surcharge of 7/4 p.c. 
12 Bills include surcharge of 5 p.c. 

13 Bills include surcharge of 10 p.c. 
4 Municipality included in survey for the first time. 


45 With water heater of not less than 1,000 watts in use. 
* Municipalities in which changes in bills occured in 1966. 


TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24 hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1966 


Billed load 


2 kilowatts | 10 kilowatts 50 kilowatts 
Number 
of 
: : Total Hours use 
Province and commence) consumption — 
municipality as at cues’ 100 | 200 | 300 | 100 [ 200 | 300 [ 100 ie 200 | 300 
Dec. 31, oe 
eee Consumption — kwh. 
| _ 200 | 400 | 600 [1.000 | 2 000 | 3,000 [ 5,000 [ 10,000 | 15,000 
Newfoundland: ? iBFCT SI dollars 
Carbonear 163 990 | 13.39 | 23.89 | 33.34 | 64.84 | 85.84 | 106.84 | 232.84 | 285.34 | 337.84 
Comerbrook , 708 15,572 | 8.45 | 12.65 | 16.85 | 42.25 | 63.25 | 84.25 | 195.50 | 300.50 | 405.50 
Grand Falls | 218 5,483 | 8.45 | 12.65] 16.85 | 42.25 |} 63.25 | 984.25 | 195.50 | 300.50 | 405.50 
Mount Pearl 56 427 | 13.39 | 23.89] 33.34 | 64.84 | 35.84 | 106.84 | 232.84 | 285.34 | 337.84 
St. John’s... 1, 967 43,550 | 8.45 | 12.65 | 16.85 | 42.25 | 63.25 | 84:25 | 195.50 | 300.50 | 405.50 
Stephenville 202 1,893 | 10.50 | 15.75 | 19.95 | 28.35 | 49.35 | 70.35 | 112.35 | 217.35 | 322.35 
(an Sn 10, 354? 121, 2447 
Prince Edward Island: 
Charlottetown oo... ceeecnen 1, 096 23,941 | 8.20 | 12.12 | 15.20 | 46.00 | 66.00 | 81.00 | 230.00 | 330.00 | 405.00 
Summerside ...... ccc 458 8,044 | 9.60 | 13.20 | 16.80 | 53.00 | 71.00 | 89.00 | 265.00 | 355.00 | 445.00 
a ee ees 4, 114? 56, 678° 
Nova Scotia: 
BPRS ES .ndctedeseancAlahecatne id ¥ 8.00 | 11.00 | 14.00 | 40.00 | 55.00 | 70.00 | 200.00 | 275.00 | 350.00 
Bridgewater 428 7,667 | 5.60 | 7.60| 9.60 | 33.00 | 43.00 | 53.00 | 165.00 | 215.00 | 265.00 
g 
Dartmouth’ .... 3,184 88,393 8.80 | 12.80 | 16.80 | 44.00 | 64.00 | 84.00 | 220.00 | 320.00 | 420.00 
Glace Bay? _ 608 10,213 7.80 | 10.40 | 13.00 | 44.00 | 57.00 | 70.00 | 220.00 | 285.00 | 350.00 
Halifax ....... 5,730 214,059 | 8.80 | 12.80] 16.80 | 44.00 | 64.00 | 84.00 | 220.00 | 320:00 | 420.00 
New Glasgow . ba ¥ 6.40 9.80 | 12.80 | 32.00 | 49.00 | 64.00 | 160.00 | 245.00 | 320.00 
a pa ee ee ee sl ele ota, 
Ercrou |... os oe . . . . ° . . : 400. 
Springhill? |. 743 13,056 | 8.80 | 12.80 | 16.80 | 44.00 | 64.00 | 84.00 | 220.00 | 320.00 | 420.00 
Sydney ....... 1, 233 19, 664 7.65 | 13.92 | 19.52 | 40.94 | 62.32 | 83.69 | 204.72 | 311.60 | 418,47 
Truro? ... 802 11,302 | 7.80 | 11.20 | 14.60 | 39.00 | 56.00 | 173.00 | 195.00 | 280.00 | 365.00 
Windsor... < 813 17,919 | 8.80 | 12.80 | 16.80 | 44.00 | 64.00 | 84.00 | 220.00 | 320.00 | 420.00 
BONEN? fo, er saccseeccacrs i. 1, 383 16, 252 8.80 | 12.80] 16.80 | 44.00 | 64.00 | 84.00 | 220.00 | 320.00 | 420.00 
(0) C1 tie tee meee ee 27, 542? 558, 950° 
New Brunswick: 
oe ee een 476 10,599 | 6.60 | 10.10 | 13.60 | 26.60 | 44.10 | 61.60 | 126.60 | 214.10 | 301.60 
Campbellton 511 9,782 | 12.00 | 21.00 | 29.00 | 45.00 | 85.00 | 125.00 | 205.00 | 405.00 | 605.00 
Chatham ........ 232 3,874 | 7.80 | 13.80 | 19.80 | 37.58 | 51.08 | 64.58 | 187.88 | 255.38 | 322.88 
Edmundston 458 6,826 | 10.00 | 17.00 | 23.00 | 33.00 | 53.00 | 73.00 | 161.00 | 261.00 | 361.00 
Fredericton .. 1, 019 27,375 9.10 | 15.10 | 21.20 ] 41-10 | 61.10 | gi.10 | 161.10 | 261.10 | 361, 10 
Lancaster . 281 6,755 | 5.15 M85 | 10.55.| 25.74 | 99.24 | oe. 74 || 220,50 "| 28. : 
Moncton ..... 1, 768 39,839 | 7.80 | 13.80] 19.80 | 37.58 | 51.08 | 64.58 | 187.88 | 255.38 | 322.88 
Saint John . 2) 162 43,672 | 8,82 | 11.52 | 14.22 | 44.10 | 57.60 | 71.10 | 220.50 | 288.00 | 355.50 
St. Stephen 244 3,304 | 7.80 | 13.80 | 19.80 | 37.58 | 51.08 | 64.58 | 187.88 | 255.38 | 322.88 
Sackville ... 190 2,360 | 7.80 | 13.80 | 19.80 | 37-58 | 51-08 | 64.58 | 187.88 | 255.38 | 322.88 
Sussex ....... 146 2,072 | 7.80 | 13.80 | 19.80 | 37.58 | 51.08 | 64.58 | 187.88 | 255.38 : 
Woodstock’. 363 3,813 7,80 | 13,80 | 19.80 | 37.58 | 51.08 | 64.58 | 187.88 | 255.38 | 322.88 
Basis Senet 2) WSs 15, 393? 312, 6342 
Quebec :*.5 
7.00 | 10.18 | 11.24 | 34.98 | 50.88 | 56.18 | 174.90 | 254.40 | 280.90 
age 722 10384 | 6:20 | 7169 | 17:65 |. 23:93 | 39:12 | 47.07 | 85.70 | 172,99 | 38e.4q 
re 6.36 | 8.48 | 10.60 | 31.80 | 42.40 | 53.00 | 159.00 | 212.00 | 265.00 
Baie Comeau ................ os oe . . . : 
Cap-de-la-Madelei 697 11,202 | 6.15 9.33 | 10.39 | 30.74 | 46.64 | 51.94 | 153.70 | 233.20 | 259.70 
i ae aes ; 29:10 | 37.05 | 45.00 | 143:58 | 183.33 | 223.08 
OMUC OUP. 28s .cccsezeer> 1, 008 26,811 6.20 Tiegh 9.38 : 
Coaticook | 253 4,655 | 5. 25 8.43 | 10.82 | 26.30 | 42.13 | 54.06 = ~ — 
7-31 | 10.49 | 11.55 | 36.57 | 52.47 | 57.57 | 182.85 | 262.35 | 288.85 
Cookshire .... 63 812 < “ ° 
D dviil 830 16,702 6.78 | 9.96 | 11.02 | 33.92 | 49.82 | 55.12 | 169.60 | 249.10 | 275.60 
Geel 3258 | 7.00 | 10.18 | 11.24 | 34:98 | 50.88 | 56.18 | 174.90 | 254.40 | 280.90 
oo 344 19,326 | 6.78 | 9.96 | 11.02 | 33.92 | 49.82 | 55.12 | 169.60 | 249.10 | 275,60 
praatbhy = 188 5.51 7.63 9.75 | 27.56 | 38.16 | 48.76 | 137.80 | 190.80 | 243.80 
Grand’ mere 661 nih Wea % A i S ae 
Hull 1,243 42,245 | 5.07 | 6.13 6.98 | 25.34 | 30.64 | 34.88 | 126.67 | 153.17 | 174.37 
iette ; Z| 12.19 | 16,96 |) 26.50 | ‘50.35 : : ; ‘ 
Pee 360 12'583 gina | 19:23 | 25071 | 42.67 | 5.07 | 127.47 | 212/27 | 494227 | 636.27 
eres na ae 6.57 9.96 | 11.02 | 32.86 | 49.82 | 55.12 | 164.30 | 249.10 | 275.60 
La Tuaue ... ree gi98 | 5.62 8.59 | 9.22 | 28.09 | 42.93 | 46.11 | 140.45 | 214.65 | 230.55 
ee ee é 142 1,66 | 13.78 | 37.10 | 58.30 | 68.90 | 185.50 | 291.50 | 344.50 
Magog ..... ae geiz | 6137 | 9r96| 11:02 | 32:86 | 49:82 | 55.12 | 164.30 | 349:10 | 275.60 
Mégantic 285 8,812" |) 66:87 9. ; ; : : : 275.60 
6 7,052 | 4.37 | 7.68 | 10,10 | 26.50] 43.46 | 48.76 | 132.50 | 217.30 | 243. 
a en en: 7.69 | 9,81 | 22.53 | 33.13 | 43.73 | 107.33 | 160.33 | 213.33 
Noranda .. 287 DR adh eae : ; ; ; : 0.45 | 214.65 | 230.55 
ébec 49 134/473 5.62 | 8.59 | 9.22 | 28.09 | 42.93 | 46.11 | 140. ; ; 
BEOOES -. nae ; : 11.53 | 12.59 | 40.70 | 57.66 | 62.96 | 203.52 | 288.32 | 314.82 
Rimouski... 776 AS ed ea 17.49 | 50.35 | 76.85 | 87.45 | 251.75 | 384.25 | 437.25 
pre oe Loup. A i3'ga0 | 5:57 | 769 | 9:81 | 32:53 | 33:13 | 43173 | 107.33 | 160.33 | 213.38 
Bee oe aca woie 45 ‘3e8 | 678 | 9.75 | 10.60 | 33:92 | 48.76 | 53.00 | 169,60 | 243.80 | 265.00 
ee eons ee  oeewhe te : 11,02 | 33.92 | 49.82 | 55.12 | 169.60 | 249.10 | 275.60 
Se peace a3 trgar | 6.02 | 199 | 9:84 | 30,10 | 44.94 | 49:18 | 150.52 | 224772 | 245.92 
50g Cae eee ne FS 848 15,621 6.78 9.96 | 11.02 | 33.92 | 49.82 | 55.12 | 169.60 | 249.10 | 275.60 


See footnotes at end of table. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1966 — Continued 


Billed load 


Number 2 kilowatts [ 10 kilowatts 50 kilowatts 
of 
: Total : 
Province and Caachi ag consumption Hours use 
municipality Ae i during 
Dee ot 1966 100 ie 200 | 300 ii 100 | 200 300 100 | 200 300 
1966 
Consumption — kwh. 
ee 
200 | 400 | 600 | 1,000 | 2,000 |_3,000 5,000 10,000 15,000 
000’s kwh. dollars 
Quebec*s — Concluded: 
Sept-fles ...... EL Oe ma 531 Toss, 6.78 9.96 11.02 33.92 49.82 So aie 169. 60 249.10] 275.60 
Shawinigan 1,025 14, 886 6.15 9. 33 10.39 30.74 46. 64 51.94 THe. On| ezooaad 259.70 
Sherbrooke Hs 2,802 68, 208 6.57 13.14 19. 70 32.83 65. 66 98. 49 164.15] 328.28] 492.42 
SOUGW grecdatrnssattactens Bs 790 10, 714 6.57 9.96 11.02 32.86 49.82 Sone 164.30} 249.10] 275.60 
Chedford-Mines 701 9,028 6.57 9.96 £1102 32.86 49.82 SD. 12 164. 30 249.10} 275.60 
Trois-Riviéres .. 2,057 33,028 Gr 9. 33 10.39 30.74 46. 64 51.94 MO SishOl ZERO Rane 
WAlGtOrr 5 ave ste Ny 452 eos Bie elit 7.69 9.81 22S Sionke 43.73 107. 33 160.33 213.33 
Valleyfield ..... 2 932 12, 602 6.15 9.33 10.39 30.74 46. 64 SIONS LOS 10n| Zoe 20al miso owlO 
Victoriaville kes 761 9,015 6.57 9.96 11.02 32.86 49.82 Do ake 164.30} 249.10} 275.60 
Westmount ... ie 1,961 22, 000 Lye in} 9.18 T3521 29.43 36.17 41.47 147. 13 180.84] 207.34 
TP OUQIS Serco coriander 161, 022? 2,793, 941? Peoke “or Hae Sate vais aac oleh foe ors 
Ontario: 

AVOKANATIUA coceeeienewioncen os 80 2,262 5. 40 6. 84 uae! 27.00 34. 20 38.70 135.00 | 171..00))) 193250 
Bene sae. ae 617 26, 734 4.50 5.94 tees 22.00 29. 70 36.90 112.90 148. 50 184. 50 
Belleville 886 35, 436 4.86 Sy30 7.20 24.30 31.50 36. 00 121.50 157.50] 1806.00 
Brampton ... 514 36, 868 4.45 6. 60 8. 60 27.00 34.00 38. 00 135.00} 170.00] 190.00 
Brantford .. 1,688 50, 075 4.14 5. 40 6. 66 20.70 27.00 Sone 103.50 135. 00 166.50 
Brockville. 404 21, 494 4.86 6. 30 a2 24. 30 31.50 36.00 121.50 157. 50 180. 00 
Burlington 798 51,003 4.23 6. 52 8.50 27.90 35. 10 39. 60 139. 50 175. 50 198.00 
Chatham 1,246 33, 582 7. 60 9.60 10. 50 38.00 48.00 52. 50 190.00 240. 00 262. 50 
Cornwall eee 33, 244 5.94 hag DZ 9.90 29.70 39.60 49.50 | 148.50 198.00 | 247. 50 
Dundas:....../5 237 12,024 5216 Ta20 8. 10 28.80 36. 00 40.50 | 144.00 180.00 | 202.50 
fest York Two. 1,069 55, 292 3. 26 5.06 6. 68 22.50 29.70 34.20) |) 112.50.) 148.50 |) 100 
Etobicoke Twp. a 2,706 189, 423 Dee 6. 66 71156 26. 10 BB eA) 37.80} 130.50 166.50 , 189.00 
Horest Hill. we 443 29, 268 4.14 5. 58 6. 48 20.70 27. 90 32. 40 103.50; 139.50; 162.00 
Fort William is 1,596 57, 603 4, 32 5.04 5. 76 21.60 25.20 28.80 | 108.00 126.00) 144.00 
Graikteseyis.<d.- neat 624 21,970 4.86 6. 30 8.10 24. 30 31.50 40.50 | 121.50 157250 || * 202550 
Gloucester Twp. 259 46,993 4.55 6.90 8.90 25.00 32. 00 36. 50 125.00 160.00 182. 50 
Goderich ..... 318 5, 145 Bao ay, tes! oe BH 27. 00 34. 20 38.70 135.00 171. 00 193. 50 
Guelph ... 1, 204 45, 226 4.05 6.21 8.01 27.90 Son 20 39. 60 139. 50 175. 50 198.00 
Hamilton 8,957 319, 163 4.50° 5.94" 6.84 | 22.50} 529.5705) 134.207) ie. 507) l4se son, icos 
Kenora ...... 218 11, 289 SaST, pats 607 38.70 45.90 50. 40 193. 50 229.50 |} 252.00 
Kingston ..... Bpooe 95, 796 4.86 6. 30 7. 20 24. 30 $0 150) 36. 00 121. 50 157. 50 180. 00 
Kirkland Lake 939 16,957 4.05 6. 34 Occre 31.50 38.70 43. 20 LST. o0 193. 50 216.00 
*Kitchener ..... OMe 103, 323 4.86 6. 30 7. 20 24.30 31.50 36. 00 121.50 157.50 | 180.00 
Lindsay .... 276 11, 244 2.92 4.59 6.03 24.30 31. 50 36.00 121.50 157. 50 180. 00 
London ....... 3,063 206, 669 3.90 4.80 5.70 27.00 34.00 38. 50 135.00 170. 00 192. 50 
Long Branch 194 6,912 4.14 5. 58 6. 48 20.70 27.90 32. 40 103. 50 139.50! 162.00 
*Midland .... 146 6, 535 4.20 5. 60 6.50 21.00 28.00 32.50 105.00 140.00 | 162.50 
Mimico ... 323 ed 3.96 5. 40 6. 30 19.80 27.00 31. 50 99.00 135. 00 157. 50 
Nepean Twp. 566 59, 344 Dis Lk 7.69 9.67 26.10 8on00 37. 80 130.50 166. 50 189.00 
New Toronto .. 272 14,752 4. 68 6. 12 (202 23. 40 30. 60 35.10 117.00 153. 00 175. 50 
Niagara Falls 1,076 85, 688 4.86 6. 30 five) 24. 30 31.50 36.00 121. 50 157.30 180.00 
North Bay ....... 1, 242 328195 3. 60 ay PP 6.84 22. 50 30. 60 38.70 112.50 153.00 193. 50 
North York Twp. bis) 529, 213 5. 40 6. 84 7.74 27.00 34. 20 38.70 135.00 171. 00 193. 50 
Oakville .......... 924 47, 836 6. 20 7.80 8.80 31.00 39. 00 44.00 155.00 195.00 220. 00 
OOUU A eetece 646 16, 506 3. 24 4. 68 6.12 20.70 27.90 3p. 10 103. 50 139. 50 175. 50 
Oshawa . 1,924 82, 682 4. 20 5. 60 6. 50 21.00 28.09 32.50 105.00 140.00 162. 50 
*Ottawa «.....0. 11, 560 774, 828 3.80 Biuee 6.84 23515 sh eee as 36. 10 118.75 156.75 180. 50 
Owen Sound 306 13,917 3. 60 5.04 6. 48 22. 50 29. 70 36. 90 112. 50 148.50 184. 50 
Pembroke ........ 737 14, 849 a0 11.88 16.56 B53 tk 45.81 66. 51 107.91 211. 41 314.91 
Peterborough 824 50,014 4.86 6. 30 7.20 24. 30 31.50 36.00 121.50 157. 50 180.00 
Port Arthur .... 1,570 64, 596 4.50 5.94 6.84 22. 50 29.70 34. 20 112.50 148. 50 171.00 
Port Colborne 512 10, 660 5. 40 7.38 9.36 27.00 36. 90 46.80 135.00 184. 50 234.00 
Richmond Hill ... * be 3. 50 5. 60 7. 60 25. 00 32. 00 36. 50 125. 00 160.00 182.50 
St. Catharines 2,610 86, 470 5. 04 6. 48 7.38 25. 20 32. 40 36. 90 126.00 162.00 184. 50 
St; Thomas ©... 405 16, 250 5.04 6. 48 wet} 25. 20 32.40 36.90 126.00 162.00 184. 50 
Sandwich W. Twp. ; 67 Lone 4. 36 6.57 8.37 30.60 37. 80 42. 30 153. 00 189.00} 211.50 
A SAAN seen armen ‘ 894 48,191 4.05 6. 30 8.30 30.00 37.00 41.50 150.00 185. 00 207. 50 
Sault Ste. Marie ae PF, esi 73, 369 5. 58 1. 02 8. 46 27.90 ooeLO 42.30 139. 50 175. 50 Zi ONE O) 
Scarborough ..... Bs 3,798 257, 544 Sa3t 5. 40 7. 20 25. 20 32. 40 36.90 126.00 162. 00 184. 50 
Smiths Falls... Bese 23 11,850 4.50 5.94 6.84 22. 50 29.70 34. 20 112.50 148. 50 171.00 
Stratford) (..2¥.: ae 791 80, 655 4.25 7.03 Ss Ties 15. 13 28.63 42.13 69.13 136. 63 161.63 
Sudbury as 2, 329 80, 638 5. 40 6.80 Heras) 27.00 34.00 38. 50 135.00 170.00 192. 50 
Timmins .... 1, 280 27, 442 Buoe 6. 07 8.05 34. 20 41.40 45.90 171.00 207. 00 229.50 
Toronto 24,794 794, 455 Eau! 6.57 Ti8.3 26.55 32.85 39.15 132.75 164725 ||| > Loo aie 
Toronto Twp. 965 84, 987 5.40 8. 20 11. 00 27.90 35. 10 39. 60 139.50 175. 50 198.00 
Trenton 349 13, 453 4, 32 5.76 6. 66 21. 60 28. 80 Se. 30 108.00 144.00 166. 50 
*Waterloo . 811 41,793 5. 60 7.00 7.90 28.00 35.00 39. 50 140.00} 175.00 197. 50 
Welland . 632 31, 402 3. 60 5308 Pe As) 28.80 36.00 40. 50 144.00 180.00 202. 50 
Weston ... 515 Zone 4.86 6. 30 7. 20 24. 30 31. 50 36.00 122. 50 152.00] 180.00 
_ Whitby Fer 341 11,779 5.04 6. 48 7.38 25. 20 32. 40 36. 90 126.00 162.00 184. 50 
Windsor .... 6,210 535, oe 4.00 6.10 7.90 11.50 23.50 36. 50 62. 50 LOO 152-150 
Woodstock ... are 499 18,960 5. 20 6. 60 R200 26.00 33.00 37. 50 130.00 165.00 187. 50 
MOK TWipk. Rearseitess Saved ttadincee ses 1,859 102,414 2.92 459 6.03 22. 50 29.70 34. 20 112. 50 148. 50 171.00 
TT OLAS Se repacerccenne cd caas tomers 179, 7857 6,399, 6857 Ae aba ais wee we nrors ane oe ae 


See footnotes at end of table. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1966 — Concluded 


Billed load 


2 kilowatts | 10 kilowatts | 50 kilowatts 
. Total 
Province and ge ht consumption Hours use 
municipality Ase t during 
ae. Su 1966 100 [ 200 i 300 | 100 | 200 | 300 | 100 i 200 300 
1966 
Consumption — kwh. 
200 af 400 | 600 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 
000’s kwh. dollars 
Manitoba:* 
BEE ANCL OI 22 cove scmusares to cncvsun soko Tsk 29, 487 8.51 13.23 17.01 24.57 43.47 62.37 100.17 194.67 | 289.17 
Dauphin ..... 556 12,802 8.51 13.23 17.01 24.57 43.47 62.37 100.17 194.67 | 289.17 
Hast Kildonan <.... cscs 382 Sa 6.30 12.60 LIS 24.57 43.47 62.37 100.17 194.67 | 289.17 
Fort Garry 459 ac 6.30 12.60 17.01 24.57 43.47 62.37 100.17 194.67 | 289.17 
INGCDAW2) ..co.ceccescs. 244 2,642 8.51 UES} 17. 01 24.57 43.47 62.37 100.17 194.67 289.17 
Portage la Prairie sya 9,733 8.51 WB 5} 17.01 24.57 43.47 625387 100.17 194.67 289.17 
St. Boniface .......... 1, 256 Sie 6.30 12.60 17.01 24.57 43.47 62.37 100.17 194.67 | 289.17 
St. James... ae 6.30 12.60 17.01 24.57 43.47 62s3y0 100.17 194.67 289.17 
St. Vital .. 461 6.30 12.60 TSO 24.57 43.47 62.37 100.17 194.67 289.17 
Selkirk .... 367 - 8.51 Sy 3} LHSOL 24.57 43.47 O2ne 100.17 194.67 | 289.17 
The Pas.. 340 4,083 10. 40 16.54 21.26 SOs 54.34 77.96 125.21 243.34 | 361.46 
Giranscona (ic. 380 ae 6.30 12.60 17.01 24.57 43.47 62.37 100.17 194.67 | 289.17 
West Kildonan .. 380 55 6.30 12.60 17.01 24.57 43.47 62.37 100.17 194.67 289.17 
‘SOL SUaU YE a a oa yaaa 16, 598 433,937 6.64 Ge PA 19.90 SiRo0) bilsae 82.09 yey! 220.57 303.48 
ROC ABS Be ones ciracstanspn eres 42,130? 791, 130? xeis Abc Jere alot oe hog ales AOD a0 
Saskatchewan’: 
WODS2 ZEN eae ee eee oie ea 1,394 27,009 Sed PERS) 17.39 40.58 63.76 86.93 | 202.89 | 318.77 | 434.64 
North Battleford? 631 12,100 9.83 16.61 21.84 42.05 60.61 74.26 | 210.22 | 303.04 | 371.28 
Prince Albert? ... : 1,163 Boe tio 9.50 16.36 21.51 44.04 63.49 77.79 | 220.22 | 317.46 | 388.96 
ROCA )...5..ce0e 2 5,495 128,111 6.54 12.15 EHO 30.89 50.59 69.35 | 154.44 | 252.94 | 346.75 
Saskatoon . 5,051 184, 466 7.90 14.77 21.63 36.30 62.30 87. 26 159.64 | 279.24 | 378.04 
Swift Current 585 4,827 14.93 28.03 37.47 62.35) |) L11323 158.03 | 244.35 | 452.35 | 660.35 
Weyburn? 513 10,163 10.00 16.93 22.88 42.64 62.09 76.39 | 213.20 | 310.44 | 381.94 
Yorkton . 687 15, 284 10.30 17.62 22.88 44.04 63.49 W719) 220522 | 307. 46) 1 888396 
POLARS gs conch vac deinsscacccnee : 34, 331? 326, 084? 500 6G vrais nero aia doo doc Jon alate 
Alberta: 
(COSI Ee St Sa Bc UGS Peon 14, 430 205,770 10.00 19.00 27.00 35.00 55.00 715.100) |) £25.00" | =215.00%) “325.100 
Drumheller. 320 Bs ole 9.00 15.00 21.00 37.00 67.00 97.00 | 129.00 | 241.40 | 331.00 
*Edmonton.. 12, 742 658,963 1.15 13.75 18.75 20510 46.75 60.00 | 100.00*4) 134.86 180.73 
Fort Macleod.... 170 1,040 12.30 20.90 28.50 43.70 CIO) |) LISS TOR T9570! S85. TOM ono. O 
Jasper Place™ 676 28,621 8.40 11.40 14. 40 29.16 48.74 61.74 87.74 | 152.74 | 203.25 
Lethbridge........ 1, 280 27, 428 10.00 19.00 28.00 43.00 73.00 97.00 | 145.00 | 265.00 | 385.00 
Medicine Hat 1,219 24, 169 7.00 13.00 17.00 28.40 40.10 50.10 | 142.00 | 200.50 | 250.50 
Redpnecrt mt ee. sees. 1,020 41,794 inl 71) 22.50 29.25 40.05 67.05 80.93 107.93 172580) |) (285.80 
TE De 56, 449? 988,595? sot maid ater 0% Siete eis leis atate are 
British Columbia:* 
15S UTNE ON Eee eae ened operate 3, 361 120,478 6.83 12.08 aks 29.40 55.65 81.90 | 147.00 | 278.25 | 409.50 
Cranbrook . 461 7,747 9.45 SES 22.05 34.65 on Bls) S15) | AZO S. | 234 tom S305 
Kamloops ... 794 28,354 6.83 12.08 17.33 29.40 55.65 81.90 | 147.00 | 278.25 | 409.50 
Kelowna.. 821 12,528 i 5, IB 5) 24.15 36.75 63.00 89.25 | 141.75 | 273.00 | 404.25 
Nanaimo .. el ee 839 22,718 6.83 12.08 is Se 29.40 5060 81.90 | 147.00 | 278.25 | 409.50 
ELS Orcs ttt. sins ain inn om 534 7,354 10.50 19.95 28.35 43.58 69.56 90.56 | 132.56 | 237.56 | 342.56 
New Westminster .. 1,976 48,117 9.09 15.33 21,63 43.58 73.74 103.67 | 181.79 | 331.40 | 408.19 
North Vancouver .... «f 2,316 52, 567 6.83 12.08 tiles 29.40 5D<00 81.90 | 147.00 | 278.25 | 409.50 
PENMCtON ...5..2:1- _ 823 19,752 8.19 14.49 19.22 25.52 41.27 57. 02 114.77 POSS52) Ae 2M2e 2 
Prince George.. 1,095 41,793 6.83 12.08 Wiiee3 29.40 55.65 81.90 | 147.00 | 278.25 | 409.50 
Prince Rupert . 835 18, 332 6.83 12.08 ies 29.40 55.165 81.90 147.00 | 278.25 | 409.50 
Richmond... 1.380 42, 243 6.83 12.08 ss} 29.40 55.65 81.90 | 147.00 | 278.25 | 409.50 
Tis) ee 454 2), Voi 8.51 13.23 17.96 27.41 52103 74.66 135571 198.71 261.71 
Vancouver . 24,481 643, 231 6.83 12.08 MSS 29.40 55.65 81.90 | 147.00 | 278.25 | 409.50 
WECTOTIS) oc .5 ceoounce a 5, 448 142, 232 6.83 12.08 1733 29.40 55.65 81.90 | 147.00 | 278.25 |] 409.50 
WiGSURW AN COUVER ciescsaes+saveocstasess 985 28, 833 6. 83 12.08 eos 29.40 55. 65 81.90 | 147.00 | 278.25} 409.50 
ROUOUS Fo 00.7 o:be actrees 85, 144? 2, 153, 534? Gnd aveta ie ATIC eieve gan adc oon mete Sos 


1 Bills include provincial sales tax of 5 p.c. 

? From ‘‘Annual Electric Power Statistics’’, Catalogue No. 57-202. 
3 Includes surrounding area. 

‘ Bills include provincial sales tax of 6 p.c. 

5 The decrease in number of customers in many municipalities is due to smaller service areas. 
© Bills include a municipal tax of 5 p.c. 

7 Bills include provincial education and hospital tax of 4 p.c. 

® Bills include surcharge of 74 p.c. 

° Bills include surcharge of 5 p.c. 

10 Bills include surcharge of 10 p.c. 

1 Municipality included in survey for the first time. 

12 Minimum bill. 


*Municipalities in which changes in bills occurred in 1966. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1966 


Billed load 


5 kilowatts | 50 kilowatts 100 kilowatts 
Number 
of 
Total 
Province and eae consumption Hours use 
municipality aS co during 
nee 31 1966 100 | 200 | 300 100 200 300 


1966 
Consumption — kwh, 


500 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 
000’s kwh. dollars 
Newfoundland: * 
GarpOoneaty nw ssetuacmmattces 6 1,798 33.34 54. 34 64.84 | 232.84 | 285.34 | 337.84 | 381.687] 543.907] 701.40? 
Cornerbrook 78 6,776 18.38 24.94 81-50" |) 7183.76 2249.39) || “si 507 367.51 498.76 | 630.01 
Grand Falls ... 31 2,815 18.38 24.94 Shai) 183576 | 249.39 || 315.01 367.51 498.76 |} 630.01 
Mount Pearl ... ee Ac 33.34 54. 34 64.84 | 232.84 | 285.34 | 337.84 | 381.687] 543.907] 701.40? 
Ste rOln Samana 340 54,702 18.38 24.94 Sle oO LSaiG |) 249e89! } (315.01 367.51 498.76 | 630.01 
Stephenville 14 321 22279 38.53 54. 27 227.85 | 368.03 | 490.88 | 455.70 | 736.05 | 981.75 
ML OLALS: Ste sede Resp ateecnesass os 766° 1, 878, 873° 500 Ags woe were wera siete siete mera doo 
Prince Edward Island: 
Charlottetown a cssvscscesvansverse% 8 8,525 23.00 33.00 40.50 | 276.40 | 376.40 | 444.00 | 552.80 | 752.80 | 888.00 
Summerside oe 26.50 35. 50 44.50 | 227.50 | 317.50 | 407.50 | 455.00 | 635.00 | 815.00 
Fotals) fo 144 15, 367° “66 ates <s¢ iets Sot 50 ORI elena 360 
Nova Scotia: 
LNCS ES) ie SES eA Acar a Ae SER oe 17.50 25.00 32.50 175.00 | 250.00 | 325.00 | 350.00 | 500.00 | 650.00 
Bridgewater os big 45 16.50 21.50 26.50 165.00 | 215.00 | 265.00 | 300.00 | 430.00 | 530.00 
Dartmouth®*®..... oa 12 106, 480 17.50 24.25 31.00 | 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
Glace Bay .... oa oC 6 22.00 28.50 34.00 | 220.00 | 285.00 | 350.00 | 440.00 | 570.00 | 700.00 
BaD faxc:S eee ae eee te 7 28, 218 17.50 24.25 31.00 | 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
NewiGlas 20Wo w= ..s52e eeeenne + ae 13.00 20.25 27.50 | 130.00 | 202.50 | 275.00 | 260.00 | 405.00 | 550.00 
New Waterford .. 59 582 13.99 24.02 34.04 167.95. | 253011 318.54 | 335.90 | 506.22 | 637.07 
Pictou yes on ofa 14.21 Aas yl 29.21 142.00 | 217.00 | 292.00 | 284.00 | 434.00 | 584.00 
Springhill®® .. 3 8,717 170 24.25 31.00 | 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
Sydney ..., 314 9,592 13.99 24.02 34.04 16790 | posal 318.54 1) 335.90 |* 506.22 2637207 
MruUroow 286 12,245 LieoS 17.04 22.04 125.85 170.35 | 220.35 | 230.50 | 340.70 | 440.70 
Windsor®® . a 5 16,680 Tio 24.25 31.00 | 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
Wiarmou the ees eet etree nan 2 2, 886 17.50 24.25 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 |} 350.00 | 485.00 | 620.00 
TOtAlS Re esse a eetees 1, 849° 831, 159° ators atee atece ater eters ada O60 mea 000 
New Brunswick: 
Bathurst ... ie ay 16.62 21.37 260120) 166.25 | 2138750) 2EL25 49 3325150) |) “427250 I o22K00) 
Campbellto 103 3,431 DieebO 20.25 2250 a) 165.00 | 195a75 | (218225 Je sol. 20i)| oO). 50 Met sO50 
Chathan ...... P er oe ae 16.62 Pa ey 26.12 166.25 | 213.75} 261.25 | 332.50 | 427.50 || 522.50 
Edmundston ...... s 31 4,326 18.44 24.21 29.11 184.44 | 242.06 291.06 | 368.67 | 484.12 582. 12 
Fredericton.. 250 18,489 23.00 34.88 43.63 | 128.00 221.75 309.25 | 228.00 | 415.50} 590.50 
Lancaster 52 15,789 15.70 22. 45 29.20 | 157.05 | 224.55 | 292.05 | 314.10 | 449.10) 584.10 
Moncton .... fe ac 16.62 QViSt 26. 12 1665.25 | 2135753) 261-25 1) 832250) | 42725 0R mo22s00 
Saint John 288 36, 070 15.70 22.45 29.20 157.05 | 224.55 | 292.05] 314.10 | 449.10 |] 584.10 
St. Stephen .. ae ee 16.62 PAS BM 26.12 166225 | 2l32T5 | 260525 332.50) |) 42750) | o22550 
Sackville .. ae 16.62 21.37 26.12 £66.25: | 2032750)" 2612.25 1332.50) 1427-150 | 228100 
Sussex. ae 16.62 PALA Bie 26.12 166.25 | 213275 | 261.25 |) 332.50 | 427550 | 522350 
Woodstock ats an 16.62 20537 26.12 166225 | 213275 | 2612.25 1 9332.50 ||" 427250: | 55220150 
MOU ALS Uc certeeeeee sa terayeeaer 2, 120° 1,675, 952° ee eee see eve eee see eee eee eee 
Quebec:”* 
AcCtonvale few ncaa: 24 15,149 14.31 16.43 18.55 143.10 | 164.30 | 185.50 | 286.20 | 328.60 | 371.00 
AlMawe ote me 55 1,819 ise att 16.70 18.29 151.05 | 166.95 182.85 |) S020) 333. 900 esO5..70. 
Baie Comeau............ oe 5 15.90 21.20 26.50 148.68 | 176.71 191.02 | 297.34 | 353.41 | 382203) 
Cap-de-la-Madeleine . oh allie 12,822 15.24 17.84 20. 22 152.43 178.38 | 202.23 304,95 | 356.75 | 404.45 
(RLCOUULM IS mary wanes Fe 164 57,114 11.96 SENS BY) 15.99 98520 |) 1852425 e told 239.03 | 270.83 | 302.63 
Coaticook.. a, 36 8,157 14.58 17.90 20.55 — — _ - = = 
Cookshire........... 10 3,939 14.31 16. 43 18.55 |. 143.10 | 164.30 | 185.50 | 286..20)| 328.60)" 371.00 
Drummondville... 133 83,624 15.64 18.02 20. 41 156.35 | 180.20 | 204.05 |} 312.70] 360.40 | 408.10 
Farnham........... 30 13,176 14.31 16.43 18.55 | 143.10 | 164.30 | 185.50 |} 286.20 | 328.60 | 371.00 
Granby 174 75, 466 14.31 16. 43 18.155 143.10 | 164.30 | 185.50 | 286.20 | $28.60 | 371.00 
Grand’mére | 3,012 8.79 11.97 13.43 | 139.06 139.06 | 139.06 DIS 12 | 278d ao oe 
Hulls 300 17,517 12.41 13.98 15.56 124.02 | 139.77 Loos! 248.04 | 279.83 | 311.01 
Joliette .... 193 13, 987 14.35 16.92 19530) ||) 138.19) |) 1625.77 186.60 | (274.37 || 325-50 | 373.20 
Jonquiéres 50 2 lise Lowod 18.02 20.67 125.08 | 151.58 | 178.08 | 246.98 | 299.98 | 352.98 
La Tuque.. 52 6, 868 15.24 17.84 20. 22 152.43 | 178.38 | 202.23 | 304.95 | 356.75 | 404.45 
Lévis ..... 70 19,618 13.86 15.34 16.93 138.61 156.80 | 173.30 | 277.21 GBR |) se Grs) 
Magog ... 74 13, 559 16.21 21.20 25.28 | 162.07 | 211.95 | 251.70 | 324.15 | 424.15 | 503.39 
Megantic .. 51 12, 928 15.24 17.84 20. 22 152.43 | 178.38 | 202.23 | 304.95 | 356.75 | 404.45 
Montréal? .. 10, 646 4,958, 208 L22 16.37 16.96 | 127.20 | 153.70 | 169.60 | 241.68 | 292.03 | 322.24 
Noranda . 48 3, 013 13.82 Ne iseite 19.74 188e22 | ass 197.37 | 276.45 | 347.47 | 394.74 
Québec . 1, 237 258, 817 13.86 15.34 16.93 138.61 THG2SO8s L780. etaod 313659 845539 
Rimouski 93 TST 15.64 18.02 20.41 156.35 180.20 | 204.05 | 312.70} 360.40 | 408.10 
Riviére-du-Lou 89 2,864 14.89 17.38 20.03 148.93 173.84 | 200.34 | 297.86 | 347.68 | 400.68 
ROUyieeere ner res 124 5,179 13.82 Lio 7 19.68 1385.22 Leute, 197.84 | 276.45 | 347.47 | 393.68 
Ste-Agathe des Monts. a 48 ila akilal 14.58 16.17 17.76 145.75 | 161.65 17755 291.50 | 323.30 |} 355.10 
Sta lyvacihthe mes... er 173 75,015 14.31 16.43 18.55 | 143.10 164.30 | 185.50 | 286.20] 328.60} 371.00 
St. Jérdme .... As 144 45, 008 NB }o yp P5eku 16.70 135.15) ) 151.105.) 166595 i 270.80 ils 292.510) liessono0 
pol FP (S%2) cha sy ener eee ee a 173 106, 840 14.31 16.43 IMs oP) 143.10 | 164.30 | 185.50 | 286.20] 328.60 | 371.00 


See footnotes at end of table. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1966 — Continued 


Billed load 
Nienben 5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 
| of 
| Total 
Province and Ree consumption Hours use 
eee x S ¢ 
municipality Auer during 
Dee, il 1966 100 | 200 | 300 100 200 | 300 | 100 200 | 300 
Acts L 
1966 
Consumption — kwh. 
500 1,000 | 1,500 5,000 10,000 | 15,000 10,000 20,000 | 30,000 
000’s kwh. dollars 
' Quebec’+® — Concluded: 
| SOOAUSSS SS eee a ees 1s 14, 564 15.64 18.02 20.41 156.35 | 180.20 | 204.05 | 312.70 | 360.40 | 408.10 
Shawinigan ak 128 16, 404 15.24 17.84 20. 22 152.43 178. 38 202528 304.86 | 356.75 | 404.45 
Sherbrooke... aA t: 120 113,650 15, 19° iayy suse 18. 49 151.919] 151.91°} 184.85 | 303.83°} 303.83°] 369.68 
SODGUy (a. ecn ee. 4 am: 98 17, 828 15.24 17. 84 20.22 | 152.243 178.38 | 202. 23 304.86 | 356.75 | 404.45 
Thetford Mines ............ Raed 94 5, 902 15.24 17. 84 20. 22 152.43 LSS || 202028 304.86 | 356.75 | 404. 45 
| Trois-Riviéres ae 305 60, 578 15.24 17. 84 20. 22 152. 43 178. 38 202.23 | 304.86 356.75 | 404.45 
Wietea? Or Ve Radest. <x af G2 2,442 13.82 Ie Sty 19.68 WE Wf WBS iB} 196.84 | 276.45 | 347.47 | 393.68 
Walleyfield 0.1... a 127 38, 796 15.24 17. 84 20. 22 152.43 178.38 | 202. 23 304.86 | 356.75 | 404.45 
Victoriaville ......... : 124 15,035 15.24 17.84 205,22 | W52.43 178.38 | 202.23 | 304.86 356.75 | 404.45 
VSIS CIO UE ae See eee ee eee 248 14, 000 14.72 18.08 20.73 147.13 180.84 207. 34 294, 26 361, 67 414.67 
PRQUQUS 05a. ao0r nica Aes 24, 8323 28,278, 336° niexe oa wie cate wae sieis 300 nieis siete 
| Ontario: 
PMS ACT olga ss cavts ec areevades Casye: 21 7,147 13.50 ES MASS 17.24 | 135.00 157.50 172.35 | 270.00 | 315.00 | 344.70 
BATTLES) fonssc5s e- 120 49, 341 9.67 10.80 i ieesy?) 96.75 108. 00 TOS 25) 193.50: 216.00 238. 50 
Belleville . 118 39,957 11.70 13.95 15.43 117.00 | 139.50 | 154.35 | 234.00 | 279.00 | 308.70 
Brampton ... eae be ali) 58, 352 13. 00 15. 50 17. 00 130. 00 155.00 | 170.00 260.00 | 310.00 | 340.00 
BTA MONG cc.caseipaest Le 357 156, 206 10.57 11.92 13.27 105.75 IBM Sy | TSR) ISG |) SER EO) |! BIS5 150) 
Brockville .... 54 47,535 9.90 125015 13.64 99.00 |) 121.50 ||| 136.35 198.00 | 243.00 | 272.70 
Burlington .... 179 67,905 12.60 14.85 16.88 126.00 148.50 | 163.35 | 252.00 | 297.00 | 326.70 
Chatham ... 290 717, 288 4.00 16.50 TBe2o 140.00 | 165.00 182.50 | 280.00 | 330.00 | 365.00 
Cornwall ... cA 98 7, 299 19.75 DTS PTS) O70 || 2ilfno0! | 237.50 | 395. 00) )| 485.100. 1475.00 
DUNGAS 25 x. cess ie, 105 14, 880 OSES) 14. 40 15. 88 121.50 | 144.00 158.85 | 243.00 | 288.00 | 317.70 
East York Twp. ... 90 44,148 10.80 13.05 14.53 08.00 130.50 145. 35 216.00 261.00 290.70 
Etobicoke Twp. ... - 1,094 415, 294 Posts 14.40 15. 88 121.50 144.00 | 158.85 | 243.00 | 288.00 | 317.70 
Horest Hill. ........ as 4 2,147 Oso 12.60 14. 08 103.50 26.00 140.85 207.00 252.00 281.70 
Fort William ...... ae 161 69, 184 9.67 11.16 12.64 96.75 | 111.60 | 126.45 193550) \e223..00) 1 252.00) 
COLT Ae pre eee we 151 88,579 17525 12.60 13.95 112.50 | 126.00 139.50 | 225.00 | 252.00 | 279.00 
Gloucester Twp. . Ba 34 HL 12.00 14.50 16.00 120.00 | 145.00 160. 00 240.00 | 290.00 | 320.00 
Goderich ......... ie 23 say 55 19, 205 12, 50 LDeto reo 135. 00 Toi .o0 (2.30 270. 00 35.00 344. 70 
Guelph .... 142 147,370 12.60 14.85 16.33 126.00 | 148.50 _| 163.35 | 252.00 | 297.00 | 326.70 
Hamilton ... ae 945 2,586,936 OOO Fie 12205) ee TSees 99,00) 12tes0r) isreO5"\) 108.0051) 24s. 00m ia oe 
BRSOMOME de asetaas.aakery sucess Sane 82 2, 294 15.97 Loe 22 I ei] 59.75 82.25 IIS 713) SU) 364. 50 391. 50 
STE SLON 46.5. 08-04, ‘th 190 186, 089 9.90 12 oS 13. 63 99.00 21.50 36.30 198.00 | 243.00 | 272.70 
Kirkland Lake ..... a 30 35,090 15.30 L055 19. 03 53.00 175.50 190.35 | 306.00 | 351.00 | 380.70 
PKGGCHENEN ....censs.+- S 322 235, 295 eroalhey 14. 40 15. 88 21.50 44.00 58.85 | 243.00 | 288.00 | 317.70 
NBTOS AN oc ccpsceseness enn a 94 27,907 TLDS) 1Si00 14.98 12.50 35.00 149.85 | 225.00 | 270.00 | 299.70 
Tondon :...a2.:. i. Sil 342,924 12.50 15.00 16.50 | 125.00 150.00 65,00 | 250.00 | 300.00 | 330.00 
Long Branch 52.5 26 9,465 10.35 12.60 14. 08 103.50 126.00 40. 85 207.00 252.00 Prom GM a0) 
*Midland ...., 3 Tia 29, 569 9.50 12.00 13.50 95.00 20.00 35. 00 190.00 | 240.00 | 270.00 
Mimico .... es Ste 36 5,902 9.90 PS) 13868 99.00 TAS 0) 36.35 198.00 | 243.00 | 272.70 
Nepean Twp. ....... P ne 53 19, 847 160) S705) Ts Des 135. 00 157.50 Wiese 270.00 |} 315.00 | 344.70 
New Toronto......... 40 163,983 10.80 13.05 14053 108. 00 30.50 48.95 216.00 261.00 290.70 
Niagara Falls..... : 96 48,957 AS) 13. 50 14.98 12550 135. 00 149.85 | 225.00 | 270.00 | 299.70 
Northn Bays ccm. : 145 15, DO: Neel 14,62 15). OF 132.75 146.25 159. 75 265.50 292.50 319. 50 
North York Twp. 1,114 314, 630 U2 De 14. 40 5. 88 hid 50 44.00 58. 85 243. 00 288.00 ebay) 
DARGIS os adeyidese e 179 408,910 14.00 16.50 18.15 140.00 165. 00 81.50 280. 00 330. 00 363.00 
Orillia ..4.. . a 137 41,191 9.67 Dee Tea 96.75 IOs Pay Si) 193.50 220. 50 247. 50 
Oshawa 319 293, 527 11.50 14.00 15s OOM mon CO 140.00 155.00 | 230.00 | 280.00 | 310.00 
*Ottawa 164 52,649 11.40 Wass all 15. 34 114.00) Sige. |) 158.42 9) 2285 005 Bion SOkih S068 
Owen Sou ae As 138 21,015 10.35 TIE 13.05 103.50 | 117.00 | 180,50 | 207-00 '| 234500); 260250 
em prOke: 5-.ccicn- ‘ iS 65 iba ay 14.25 15.90 17.55 | 142.50 159.00 | 175.50 | 285.00 | 318.00 | 351.00 
Peterborough . 282 119, 047 9.90 St) 13.64 99.00 NOUS SOY 4) RBIS BIS) 198.00 | 243.00 | 272.70 
Port Arthur . ic... 57 108, 164 LO735 12.60 5. 09 103.50 126.00 140. 40 162.00 207. 00 236.70 
Port Colborne .... 115 55, 278 12.60 3.95 15. 309) 8126.00) |) 189-150) | 158-00 |) 252.00) || 2792500) |seG300 
Richmond Hill .. - ae S3 12.00 14.50 16.00 120.00 | 145.00 160.00 | 240.00 | 270.00 | 320.00 
St. Catharines ..... = 282 406, 269 12.40 13.95 15.30 126.00 | 139.50 153.00 | 252.00 279.00 | 306.00 
St. Thomas ..... + 128 55,912 Ae) 13.95 15.43 117.00 139.50 154.35 | 234.00 279.00 | 308.70 
Sandwich W. Twp. .. te 14 507 15.30 iio 19. 03 153.00 17550} 490235 306.,00 7) sol 00M i= s8 0510 
BS ALIVE solescesassvesscove hes 144 869, 331 200 15.00 16.50 125. 00 150.00 | 165.00 | 250.00 | 300.00 | 330.00 
Sault Ste. Marie Brea ies 76 9,914 I DNS) 12.74 14. 22 112.'50 2ierao) 142. 20 225.00 254.70 284. 40 
) Scarborough ...... Ba 636 284, 732 12.60 4.85 16. 33 126.00 || 148.50) |) 163535" |» 252/00 )) 297500) %326. 70 
Smiths Falls 27 13, 988 10.80 TES (Os) 14. 54 108.00 130R5O A452 8b aal| HOL6 00 a) S261 OOM e290. 70 
PSUNATLOTO: 00% ae on 8.38 fo. 13 21.88 69.138 136.63 161.63 216.63 266.63 316.63 
| Sudbury 301 20, 103 12.50 15.00 16.50 | 125.00 | 150.00 | 165.00 | 250.00 | 300.00 | 330.00 
Timmins 31 1, 364 15.30 LT INS) 19.03 153.00 175.50) ) VOSS S06 00M 35d 00m) Sss0enO 
Toronto .... ies i 7,390 2,374, 460 12.82 14. 53 16. 24 128.25 145.35 162.45 | 256.60 | 290.70 | 324.90 
| Toronto Tw ee 343 340,914 13.50 Derlio) aM P33 135.00 57250) |) 172.535 1 270.00!) | 3152.00) 844. 70 
| Trenton 38 60,872 10.35 12.60 14. 08 103. 50 126.00 | 140.85 | 207.00 | 252.00 | 281.70 
*Waterloo.... 96 62,095 14.00 16.50 18.00 140.00 | 165.00 180.00 | 280.00 | 330.00 | 360.00 
| Welland .... 94 99,024 12.15 14. 40 15. 88 121.50 44.00 | 158.85 | 243.00 | 288.00 | 317.70 
Weston ... 41 20,330 aspire) 14.40 15.88 IPAS) 144. 00 L58235 243.00 288.00 Saliva 10} 
Whitby ... 43 44,744 11.25 13.50 14. 98 112.50 135.00 | 149.85 | 208.00 | 253.00 | 282.70 
*Windsor ..., Aa ae 7.00 11550 17. 00 62.50) | 12750) I No SON e207 oO 25 SON esO7. 00 
Woodstock .... 149 64, 980 LOO) 14.00 15. 50 L100) 140. 00 155. 00 230.00 280.00 310.00 
| York Twp. 172 104,973 EAS) 135.00) 14. 98 112550 35.00 149.85 225.00 270. 00 299.70 
| 28, 322° 25, 862, 386° wee als 960 400 gor are slate wate out 


See footnotes at end of table. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1966 — Concluded 


| 100 kilowatts 


Billed load 
5 kilowatts 50 kilowatts 
Number } Se : : 
ae Total | Hours use 
Province and pEeinwiere pastes 
a a as at 5G, 100 200 300 | 100 200 300 100 
Dec. 31, 
a Consumption — kwh. 
Aa 500 1,000 1,500 5,000 10,000 | 15,000 | 10,000 
000’s kwh. dollars 
Manitoba:*° " 
Ea GOIt seein «See 2 419 23, 078 12.10 16.82 21.53 | 120.96 | 168.21 | 212.81 | 236.63 
Dauphin ... 148 3, 368 12.10 16.82 21.53 | 120.96 | 168.21 | 212.81 | 236.63 
East Kildonan . 176 ‘ 13.78 21.58 26.06 | 133.48 | 200.96 | 236.87 | 248.84 
Fort Garry ..... 228 ae 13.78 21.58 26.06 | 133.48 | 200.96 | 236.87 | 248.84 
Neepawa .........0.0.--. 101 1, 368 12.10 16.82 21.53 | 120.96 | 168.21 | 212.81 | 236.63 
Portage la Prairie 193 6,040 12.10 16.82 21.53 | 120.96 | 168.21 | 212.81 | 236.63 
St. Boniface ....... 629 26 13.78 21.58 26.06 | 133.48 | 200.96 | 236.87 | 248.84 
St. James ..... A 3 13.78 21. 58 26.06 | 133.48 | 200.96 | 236.87 | 248.84 
St. Vital . 163 7 13.78 21.58 26.06 | 133.48 | 200.96 | 236.87 | 248.84 
Selkirk ..... 115 ae 12.16 16.88 21.61 | 109.41 | 149.57 | 188.44 | 209.91 
Ws (Say Sat a ea ee 76 2,952 16.82 26.27 35.72 | 168.21 | 255.34 | 340.39 | 321.68 
Transcona ......... 139 : 13.78 21.58 26.06 | 133.48 | 200.96 | 236.87 | 248.84 
West Kildonan ... 169 Bt, 13.78 21.58 26.06 | 133.48 | 200.96 | 236.87 | 248.84 
Winnipeg”........... 5,069 325,611 14.50 DIT, 27.43 | 140.54 | 211.59 | 249.40 | 262.02 
SORES Hob se, em cores 13,087: 2,383, 9723 Fe «ie m2 hr G ae aise 
Saskatchewan:'? 
Meese JEW thi... tases 40 46,615 15.19 21.82 28.44 | 151.88 | 218.09 | 284.31 | 303.76 
North Battleford* 3 1, 049 20.68 29.95 36.77 | 206.70 | 299.52 | 367.78 | 429.00 
Prince Albert ...... 9 11,621 21.32 31.04 38.20 | 213.20 | 310.44 | 381.94 | 442.00 
ering «dss 48 97,107 14.07 25.80 33.98 | 126.53 | 189.56 | 247.90 | 253.05 
Saskatoon ..... be’ on 16.64 30.68 38.48 | 135.20 | 213.20 | 278.20 | 270.40 
Swift Current 432 9,620 23.92 37.70 50.70 | 239.20 | 377.00 | 507.00 abe 
Weybum?s _.... PY 15 68,092 21.32 31.04 38.20 | 213.20 | 310.44 | 381.94 | 442.00 
Workton).. eels oat. eee 3 605 22.03 31.75 38.90 | 220.22 | 317.46 | 388.96 | 430.92 
ge (op eee ieee OO 11, 256° 1, 365, 731° “Be 4k sais aes ae Se5 = 
Alberta: 
Calieary’ 0) | OS eee 457 543, 309 8. 42 14.42 20. 42 84.12 | 144.12 | 204.12 ane 
Drumheller ... = BS 18.36 28.36 38.36 | 129.00 | 241.40 | 331.00 | 258.00 
*Edmonton ........... AE ee 16.75 26275 36.75 | 118.00 | 142.54 | 188.26 | 236.00 
Fort Macleod 84 1, 254 22.33 36.68 50.83 | 171.95 | 314.45 | 456.95 | 338.20 
Jasper Place"® ... 10 261,873 21.00 28.50 36. 00 87074 | 1152274 §)203225 |.167200 
Lethbridge ......... 540 43, 885 19.68 30.92 49510 }e194.55 | 1294555 | 814055 |eosaare 
Medicine Hat ..... 31 72, 194 14. 20 20.05 25.05 | 133.80 | 208.80 | 267.60 | 267.60 
Red Peer. 20s,.1 ae he = x 26.55 40.05 53.55 | 107.93 | 172.80 | 235.80 | 235.20 
ROGAUS fa eas cise 12, 669° 2,294, 057? ie ae dae ae we ee as 
British Columbia:*° 
auialiva © ees e ccc. eee 196 184, 856 15. 757} | 29.637} 28.88") 157.507} 236.25 °| 288.75" || 315. 00° 
Cinbroo .t  eee e a 5; 18.90 34.65 50.40 | 168.241) 189.8727) 216.1217 313.38” 
K anMGOOS oo. eccrine 46 7,341 15.75"| —.23.63°| 28.887} 157,50" |, 2396.25° |. 288.75" |, 315.00" 
Kelowna 304 1 eas: 16.80 27. 30 34.65 86.10 | 159.60 | 233.10 86.10_ 
Nanaimo .... 43 6,940 15.757] 23.637] 28.88°| 157.50°| 236.25"| 288.757] 315.00° 
Nelson \..cscMes.i: 144 14, 200 16.62 24.95 31.51 9) 9814218 | 216578 | 299.5% 5 
New Westminster .................... x a 10.50 34.13 47.25 W310 25 262.50 393.75 
North Vancouver .. 117 428, 043 15.35 23.63) 28.887) €57. 50") 236.25"| 288-75" 
Penticton ............. 106 6, 016 17.19 30. 82 44.36 | 127.37] 192.99 | 245.49 
Prince George ... 45 9,312 L575 PES 6S | | F28L8S WAST IO: | F236525" | eases" 
Prince Rupert .. 16 18,971 15.75 23.637] 28.88] 157.50°| 236.25°| 288.75° 
Richmond ..... 151 129,828 15275 P3869" Ff PSsl88") 157 50° fi 23625" } iaeae75" 
Trail 99 3,804 8.98 14.65 19.37 52.45 99.70 | 146.95 
Vancouv 1, 406 399, 002 15575" 125.63") 28.88" | 157-50" | 236.255 |. 2887S" 
NictOria., ie. 286 42,829 | 15.75'| 23.63"| 28.88") 157.50"| 236.25'| 288.75° 
West Vancouver . 33 2,982 {57S 2369p) E488") 57050" | 0236.26 | Pasar” 
Totals ....... Z 2, 19334 5, 338, 264 ant aoe are ne se “as 
if ste bee 5 Ee), L 24 #1 = 


? Bills include a provincial sales tax of 5 p.c. Power used in manufacturing is exempt from tax. 
?In this case 100 kw. is equivalent to 109 kva. 
> From ‘‘Annual Electric Power Statistics,’” Catalogue No. 57-202. 
* Some power customers are classified as commercial customers in Catalogue No. 57-202. 
5 The followingrebates on power generated wholly or in part by coal produced in Nova Scotia are applicable to power consumers who are engaged in manu- 
facturing, converting and processing goods or products from raw or other materials; Halifax, Dartmouth and Windsor— 2% mills per kwh.; New Glasgow—5 mills 
per kwh.; Springhill—7 mills per kwh. 


© Includes surrounding area. 
7 Bills include provincial sales tax of 6 p.c. 


® The decrease in number of customers in many municipalities is due to smaller service areas. 


° Minimum bill. 


1° Bills include provincial sales tax of 5 p.c. 


11 Bills include a municipal tax of 5 p.c. 


12 Bills include provincial education and hospital tax of 4 p.c. Power used in manufacturing and heating is exempt. 


13 Bills include surcharge of 7% p.c. 
14 Bills include surcharge of 5 p.c. 
15 Bills include surcharge of 10 p.c. 
1© Municipality included in survey for the first time. 

1725 h.p. and over, customers installing own transformers. 
18 Municipalities in which changes in bills occured in 1966. 
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57-201 Electric and Gas Meter Registrations. Approx. 150 pp. 


57 - 202 


57-203 


oT - 204 


57-001 


57-503 


Meter registrations by province, county or census division, company and 
place served,. by type Of SECTVICOricic.cces.ctecs Mees tence tee rete tht 30d PROP AOMIR 5 wovecnevecuescceseens sacs 


Electric Power Statistics, Vol. II— Annual Statistics. Approx. 70 pp. 


Summary and detailed analyses of generation and use of electric power in 
Canada, power plant equipment, customers, employees, salaries and wages, 
financial statistics and historical tabulation of supply and disposal of electric 
SALE) 18 Re Ra ease SPC Os RR SSE CREE SURG SER ARERR A A pote Bide ccs AC ee aCe aoe Ra Be Ree Reapers Cecacrs 


Electricity Bills for Domestic, Commercial and Small Power Service. Approx. 15 pp. 


Includes an annual index of electricity bills for domestic service and bills 
for light and power in cities and representative municipalities ............cccceccceeeceeceneee 


Electric Power Statistics, Vol. I— Annual Electric Power Survey of Capability and 
Load. Approx. 45 pp. 


Current and projected data of capability and load of major producers of electric 
CNEL EY I “Can Ada eee ar coe eee ee eee eee TEE DESC GSU oe CENCE Reon oe tire tee eeeenton eres 


Monthly 


Electric Power Statistics. Approx. 8 pp. 


Production by utilities and industrial establishments, imports and exports, 
power made available for use in Canada, secondary energy used, sales to ultimate 
customers by rate category, cumulative monthly totals for year to date, by prov- 
BU Gl - nena’ ee pee RE RR reas or Suni tan MUM et smn erl e Am eA. eed ee hae 10¢ a copy; per year, 


Occasional 


Inventory of Prime Mover and Electric Generating Equipment. Approx. 120 pp. 


A list of generating plants in Canada by ownership, showing the location, year 
of installation, name-plate rating and other details of each unit, as at December 
BE WOGG se sS Weecewlesa is soda oa nances orcas couee tan comets cee cae ha tosses Latee TART SEROUS T Te PTT SREL SC ag a on ae 


Remittances should be in the form of cheque or money order, 
made payable to the Receiver General of Canada and forwarded 
to the Publications Distribution, Dominion Bureau of Statistics, 
Ottawa, or to the Queen’s Printer, Hull, P.Q. 
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.. figures not available. 
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-- amount too small to be expressed. 
P preliminary figures. 
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ELECTRICITY BILLS 
FOR DOMESTIC, COMMERCIAL AND 
SMALL POWER SERVICE 


Examples of the Application of Rates 


1967 


General 


This report is based on rate tables supplied by 
the power companies and municipalities responsible 
for the distribution of electric energy in the cities 
and towns in this survey. It consists of the cost of 
definite quantities of electricity for specific uses 
and an annual index of electricity bills for domestic 
service. The monthly bills are computed to show 
the actual cost to consumers in the 174 municipal- 
ities covered by the report when selected quantities 
are used for specific purposes. The cost to the 
consumers includes not only the amounts accruing 
to the distributor, but also all federal, provincial 
and municipal taxes on such purchases. Discounts 
for prompt payment have been deducted from gross 
bills wherever granted. 


Uses 


Monthly bills cannot be used to obtain the 
average cost of electricity consumed in any one 
municipality or to compare municipalities as to cost 
of electricity, except in a very general way. The 
unit cost or cost per kilowatt hour of electric energy 
normally varies according to the nature of the use 
and the magnitude of the consumption; and, because 
these factors vary so greatly as between types of 
user and between municipalities, an average cost 
for all electricity consumed in any municipality is 
of little value unless the nature of the uses and 
amount of consumption for each use is known. Fur- 
ther, industrial power costs vary as to whether the 
power used is primary or secondary (off-peak or 
interruptible power taken when available). Other 
important factors in determining costs of electricity 
are the relationship between the capacity of a 
system to produce and distribute electricity and the 
total consumption, and between the average rate of 
consumption per day and at different times of the 
day, and during the year. Because of the difficulty 
of giving proper weight to these many factors, the 
Bureau of Statistics has not attempted to show 
average costs or to compare costs between munici- 
palities. For these purposes the report should be 
used with the utmost caution. 


Computations 


Domestic services include delivery of electric- 
ity to private residences for lighting, refrigeration, 
cooking, water heating, house heating and the oper- 
ation of various electrical appliances. Commercial 
service includes delivery of electricity to stores, 
offices, factories, etc., mainly for lighting purposes. 


Outdoor sign lighting is generally in a separate 
category and the rates are different from those for 
commercial services. Street lighting is also in a 
separate class. Power service includes the delivery 
of electricity for the operation of electric motors. 


The purpose of this presentation is to provide 
data for comparative purposes on the cost of electric 
services in Canada. Because of the various methods 
of computing costs, it was necessary to select some 
arbitrary conditions, especially for the fixed charges, 
and use the same basic conditions in each munici- 
pality. In the large majority of municipalities the 
use of these arbitrary conditions was not necessary, 
the rates containing a fixed charge and a block rate 
for all consumptions irrespective of appliances. 


Consumptions of 700 and 1,000 kilowatt hours 
include electricity used for water heating. Except 
where the entire water heater load was on a flat rate 
basis, metered rates were used in working out these 
bills. For a few municipalities, where all water 
heating is on a flat rate basis, an arbitrary division 
was made between water heating and the metered 
services. A 700 kwh. consumption was divided to 
include a metered consumption of 350 kwh. plus an 
assumed 350 kwh. consumed by a 1,000 watt heater. 
A consumption of 1,000 kwh. was divided between 
490 kwh. metered and 510 kwh. consumption assumed 
for a heater of 1,000 watts. To show the effect of 
flat rate water heaters, a bill for 1,000 kwh. includ- 
ing a water heater of 1,000 watts has been shown 
for all municipalities where such heaters are in 
general use. 


A few municipalities apply a demand charge in 
addition to the energy charge for electricity used in 
house heating. In computing bills for house heating 
in these municipalities it was assumed that the 
maximum demand is 195 kilowatts. Where service 
charges are based on two-wire or three-wire service, 
the higher charge was used only in calculating the 
bills for 300, 500, 700 and 1,000 kilowatt hours. 


Domestic Service Index 


There were no changes in the bills for Prince 
Edward Island, New Brunswick, Manitoba or Saskat- 
chewan and therefore, no change in the provincial 
indexes. 


= 


In Newfoundland an increase in St John’s 
caused by an increase in the provincial sales tax 
pushed the index from 102.3 to 103.4. 


There was a small increase in rates for Truro, 
Nova Scotia but this did not affect the provincial 
index. 


The Quebec index rose from 100.0 to 125.6 due 
to an increase in sales tax and an increase in the 
rates for all municipalities except Coaticook, 
Grand’Mére, Joliette, Jonquiére, Mégantic, Riviére- 
du-Loup and Sherbrooke. Mégantic had a decrease in 
rates. 


An increase in bills in Barrie, Brantford, Brock- 
ville, Galt, Hamilton, London, Niagara Falls, Oak- 
ville, Oshawa, St. Catharines,St. Thomas and Windsor 
offset a decrease in Goderich and the Ontario index 
rose from 134.1 to 140.5. 


Lower bills in Lethbridge and Red Deer had no 
effect on the Alberta index. 


Rates for all cities in British Columbia except 
Cranbrook, Kelowna, Nelson, Penticton and Trail 
increased and the provincial index increased from 
107.0 to 129.4. 


The overall index for Canada shows an increase 
from’ TEsr8" to L2oN3" 


Annual Index? of Electricity Bills for Domestic Service, by Province, 1956-67 
(1949 =100) 


Province 1959 
Newfoundland) csvsvsccscestesctercvssgesveesc.cvees 100.0 | 100.0} 100.0} 100.0 
Prince Edward Island ...............006 105.4 | 105.4} 105.4} 103.4 
Nova SCopla hac shrstsecsaissctenstexeged vow 14 Oa eS a) 12005 221. '6 
NSW SBIVIDS WACK! -x.cteccscencatsoteaiesan tetera 103.6 | 103.6 | 103.6 | 102.4 
QE DOC cara sseae eaarareneascnarrernapasyat saad sae 101.0 | 100.8} 101.4] 101.4 
(@} ries hus erry ere unar a rae Coe cee errr Bhs 130.8 |) 13051 | 129.9 | 130.3 
Mani GO bate anther coe atta emotes 99.4 98, 4 98.3 98. 3 
Saskatehe Watta.cs.ctpas suractroaese nests : 96.5 96.5 96.1 $5.7 
AD Orta <orrapeyegeseatiotorul darren ven ereey 105.4 | 105.4 | 107.2 | 106.9 
British! ColwWmbia’ <.:2:2c:ss-cctssseacesscaereers 130.3 | 130.3 | 143.5] 143.5 

Canada) se-ccscsspsterctencvass aha nnderastignns 115.8 | 115.4 | 117.5 | 117.6 


1960 
1025-3" | 102.39" 10253 | 102.3") 10253") 102539) 10253 | 10354 
103.4 | 103.4) 103.4} 103.4] 102.2 | 102.2] 102.2) 102.2 
123.0 | 126.9 | 126.9} 116.3") 116.35) 116.37) 116.35) 116.3 
102.4 | 102.0]; 101.8} 101.8] 101.8 98.7 98.7 98ni 
101.4 | 101.4] 101.2 99.6} 100.2} 100.0 | 100.0) 125.6 
130.8 | 131.9) 130.9 |} 130.3 | 130.8) 130.0) 134.1} 140.5 
98.3 98.3 98. 3 98.3 | 104.3] 104.3] 104.3} 104.3 
95.7 lent 99.74 99.4 98, 2 93.7 93.7 ib dl 
LOG90)) 1096s) 0966 LOOT 6 Nie 111 Foe) eS | eed 2) || OG EZ 
143.5 | 143.5 | 128.2 | 124.3 | 124.2 | 107.0 | 107.0 | 129.4 
117,8 | 118.5 | 116.6 114, 9°] 115, 7 114.07) 114,47} 125.3 


1 Based on electricity rates in effect December 31 each year. 


Lowest Bills 


Any attempt to determine which municipality in 
Canada enjoys the lowest cost of electricity might 
be difficult for reasons mentioned above. From the 
selected list of municipalities, which comprise this 
report, those having the lowest bills for selected 
quantities and uses are shown in the following 
tables. 


While the domestic service bills will probably 
show the average for most municipalities, it is prob- 
able that with larger loads and consumptions for 


commercial use and for power, other municipalities 
would have smaller bills. The fact that no one 
municipality had the smallest bill for all types of 
consumption in the three classes of service indi- 
cates that caution should be exercised when making 
comparisons as between municipalities. 


There is a possibility that some municipalities 
from which bills have not been collected may have 
as low or lower bills than those shown in the tables 
below, and consequently there is no certainty that 
these bills are the lowest of any municipality in 
Canada. 


Lowest Monthly Bills for Domestic Service, 1967 


Monthly consumption — kwh. 


Municipality 
60 100 180 300 500 700 


ROOF GP WALT, ONC. ccncrossenctucresescttaysvantuaisaersoxases 1.08 1.37 1.94 2.81 
PROF OMUO OMG 4 stecsixcocasessaeonsunshardiksureapstvniseceaan cure 1.08 

ROLE AU BONG eaeswaranateckestcavacesectstone couuanecaenceraccecuess 

WATS SIVA Mayor a cevcecxecte sbecanorescvtrosertranaceval ee 


dollars 


1,000 


6.52 


Lowest Monthly Bills for Commercial Service, 1967 


5,000 


42.47 


7,500 


63.37 


Billed load 


2 kilowatts | 


10 kilowatts 


lis 


50 kilowatts 


Hours use 
Municipality = 
100 200 300 | 100 200 300 | 100 200 300 
Monthly consumption — kwh. 
= = 
200 | 400 600 | 1,000 | 2,000 3,000 | 5,000 10,000 15,000 
dollars 
HSV, OME A ncn cosnssscaoascvacdgne eveavsececsdcsvns tied 2.92 4.59 
PVCOT SDM OMG. “ccacacccksgescnessancckscopsaasectestesaniss sure 2.92 4.59 
RIGLUMM ATLL ANT, OMG... sacockspetecrtetemactuatonrenn seven see aah oat 5. 76 28. 80 
EEOUE MATURE, ONC e tess cateassstseciaescerashaati saceanardenes Boe uli Asis 13,25 24.73 59. 23 116. 73 141.73 
Lowest Monthly Bills for Small Power Service, 1967 
Billed load 
5 kilowatts | 50 kilowatts 100 kilowatts 
ie 
Hours use 
Municipality 
100 200 300 100 i 200 300 100 200 300 
Monthly consumption — kwh, 
500 1,000 1,500 | 5,000 10,000 15,000 10,000 20,000 30,000 
dollars 
PEOVVEATGOURS ODb., 5 pasevat tan thcte-caidesvelasatortttse stan 7.48 
SITIO ma Mas aiesssasentaowsenetonelsnatstevevtavcccepicsceste baer sae 10. 80 14,92 119. 25 238. 50 
BUTTS sin. ccacincnsssecsasacseatthesthcede=cdeancetndsonesdksssainee eos Bye sa 52.45 99.70 194. 20 
Below a, BIC. crs cvasscvarceepesnatsysrcosratassinnrsncerspeouts 86. 10 
L | 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1967 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
elas ae ooking and Shcheae 
Lighting Lighting, tohes © A Lighting, etc., 
amber aaa ara small ee water heating refrigeration, 
aovistic| Average | domestic | | mall | aPlianees | sotnigerdion emcee 
Province and service mol ee sessed ances | refrigeration | 90 COOKIng Metered house heating 
municipality Sa sumption | customers bill rates 
Dec. 31 1967 as at 
1967 i Dec. 31, 
1967 Monthly consumption in kilowatt-hours 
60 E 100 180 | 300 500 700 1,000 | 1,000%} 5,000 7,500 
kwh. a dollars 
Newfoundland: 
* Carbonean macs cccsscerstee 1,003 193 15 2.05 SeOT) | PonOSt DO. G0 Mii OOl nL Os Ocul Lo westanbdiaiod: ane 72.63 | 107.08 
*Cornerbrook .. ase 5, 366 656 102 1.14 2G LG ROOM) PESO Gn.OSaieOs ODL Ometin| it S.O0) 8 on 64.83 | 96.63 
*Grand Falls ..... 1,520 546 49 Tpeeie 2.16 | 3.07 | 4.89 | 6.80 | 9.56 |12.31 | 16.45 Beale 71.57 | 106.02 
*Mount Pearl .. ie 1, 100 423 21 1.14 2.16) Se 0U M4289) Geos ie 8.65 IOnud | hs.95 ote 64.83 | 96.63 
*St. John’s ...... se 16,692 563 157 1.14 2516 | 23s OTT 4789 MOS! |eonO on LOwmiaelltono5 ee 64.83 | 96.63 
*Stephenville 1,142 317 - 1.14 2A6 | 330% | 4.589) |) 6.53: | 8.65 } 10077 |13295 obi 64.83 | 96.63 
Mobtals sss cccsccencoeeaeee 88, 963° 295° 867° ete 5.0 lela 565 tre Sn Siete were S00 Bone Bete 
Prince Edward Island: 
Charlottetown ........ceeceeee 6, 096 286 14 2.00 3.20 | 4.40 | 6.80 | 8.90 |11.90 | 14.90 | 19.40 mee 79.40 | 116.90 
Summerside... Si 2, 468 232 _ 2.00 3.68 || 4.80) | 17.04: | 9.90 13.:50) 17.20 22050 Seo 94.50 | 139.50 
Totals cc. .ccccsccumescsne 24, 142° 248° 45° ciate SG Ans ARE, one eae ies stare 00 wes sete 
Nova Scotia: 
AMR CFSE, sidssiesaomtenevervocdsars as 5 a 2.00 3.30 | 4.50 | 6.10 | 8.00 {11.50 | 14.50 | 19.00 | 18.65 | 71.10 | 104.85 
Bridgewater .. 2, 301 482 105 1525 1583" 2.55) I) 3599) Se60 ih eGo) lb 9565" | 12.30) aot 2185) | at eGo 
Dartmouth‘ .... 26,092 485 aC 2.00 DeSOm ee 8e50 | 550 ee 20) of L0. 20) 112550: 160 70.00 | 95.00 
Glace Bay Dyno01 277 25 1.50 2. 444)'13..40 9) 5.32) | 72,60 )10.:20! 12580 7) 16.70 68.70 | 101. 20 
Halifax’... 30, 149 461 Ac 2.00 Ze00! | SeO0 |) oO. 00 | eee cOnLOS 10) 125550! 16.10 70.00 | 95.00 
New Glasgow ... ee ‘fe i 2. 50 DeS0E | Si 20 rahe Sin Olio Ot 10.130) 13.50) | 17.80 71.10 | 104.85 
New Waterford . 2,078 273 2 ees) 2.67 3.73 | 5.86 | 8.48 |12.66 | 14.06 | 18.39 80.04 | 118.30 
PU CUO cossasterte Sy off Aes 1.00 1.80 | 2.60 | 4.20 | 6.60 | 10.60 | 14.60 | 20.60 71.10 | 104.85 
Springhill‘ 6,616 245 oe 2.00 Zep DO Sex DO nae Dia) Ollie tap2O | LOLOL 2.250) RG. ALO: 70.00 | 95.00 
Sydney... 7,699 430 40 1} 2.67 3.73 | 5.86 | 8.48 |12.66 | 14.06 | 18.39 80.04 | 118.30 
*Truro’ .. 5, 848 409 46 2.00 DEBS wid oe LO Ie Garo” || nOnaO/ | £ Oe SO) (Mk ogOmllon sO 70.00 | 105.00 
Windsor .. Ar 6, 341 298 We 2.00 Za HOw eos Deters DOG. ualie CO LOs LO hte OO leh G80! 70.00 | 95.00 
Viarmouth* o.ccscrcacussmecsre 8, 123 233 Ae 2.00 Pelt) || BSE! 5.50 |) %.. 20 105,10! 1.12550) 146.10 70.00 | 95.00 
TOCAIS Wes kes saeronincc deur 198, 294° 345° 632° oor mate ale Ginko are cH ere fier Ser ears crete 
New Brunswick: 
Bataurst veces ccaecakteteesers 3, 236 451 31 1.00 2.60 | 3.30} 4.70 | 6.80 | 10.30 | 13.80 | 19.05 72.81 | 106.56 
Campbellton se SOU) 314 4 Aw iG} 3.00 | 3.80 | 5.40 | 7.80 |11.80 | 15.80 | 21.80 101.80 | 151.80 
Chatham ........ ws 1,676 421 10 1.50 3.60 | 4.80 | 6.60 | 9.00 | 12.80 | 16.40 | 20.90 72.81 | 106.56 
Edmundston .. 2,962 434 17 1.00 Be 10) 4250) | S955 i 15 LOO mod On| DO 66.00 | 98.50 
Fredericton ..... 6, 640 399 38 1.00 25,30 193.30 "5.30! | 8.05 (PLZ. 05 Ih t6 105; 22700 72.81 | 106.56 
Moncton....... 20,875 326 14 . 50 L718 | h2.97 | 45:99 (TOTS 10. Toll eeke joo 72.81 | 106.56 
Saint John... 25,019 283 se . 54 1.89 2561 4405: 16a 20 9.81 | 13.41 | 18.81 90.81 | 135.81 
St. Stephen. 1,540 330 10 1.50 3.60 | 4.80 | 6.60 | 9.00 | 12.80 | 16.40 | 20.90 ere T2081 1062.56 
Sackville.. 1,770 330 3 1.50 3.53 | 4.65 | 6.26 | 9.00 |12.80 | 16.40 | 20.90 | 18.65 | 72.81 | 106.56 
Sussex...... ae 1, 188 346 11 2.00 3.20 | 4.48 | 6.60 | 9.00 |12.80 | 16.40 | 20.90 eat 72.81 | 106.56 
WOOGStOCK ops cpcscesscatstencnse 2,697 543 44 1.00 3245 | 4.70 |, 6.30) |) 8.70) 11.70 14.70 | 19.20 72.81 | 106.56 
TOtAlS wes east ace sevens 158, 753° 316° 1, 199°) see Avit Bae ele ate eiera State nes Siae Nias wile 
Quebec:° 
MA GUONVALE!,contirniveccacccesers 1, 128 615 64 1.62 2.64 | 3.67 | 4.71 | 6.26 | 8.42 | 10.58 | 13.82 S66 57.02 | 84.02 
SAL alent cee carton 2,795 944 — lee h55 vot i on40) | 4040 | P5ed3: | 686 1 8059 flats Gwe 3 68.04 | 100.44 
Bale Come@aw’ vcassssencen ye “5 om -81 2.10 De AeoroeeleseOoel Telly 9.20 | Pees1 Genvh 64.35 | 96.75 
*Cap-de-la-Madeleine ...... 7,087 596 38 1535 Zaye 85,40) [040.44 |) 5.9901 16.15) | LO.sh | 13555 Ai 56.75 | 83.75 
*=Chicoutiwy, 2 ssc 6,735 805 257 15585 2.37 | 3240 1409 | 5.135] 6486) 8.59 | T1518 int 58.70 | 88.35 
Coaticook ... 1,904 463 Ne 1.08 210 34|'= 2068" | B07: 5.51 | 7.94 | 10.37 | 14.02 oica0 62.61 | 92.99 
*Cookshire ......... 423 553 8 1.62 2.64 | 3267 | 4.71. |) Ge260 08.429 10. 58 13/82 wate 57.02 | 84.02 
*Drummondville ... Fo 8,006 596 269 1 35) PAU 3.40 | 4.44] 5.99 | 8.15 | 10.31 | 13.55 AGT 56.75; | S305 
*Farnhanm ..... ag 1160 615 21 as5 2537" | 3.40 | "4.44 | 5.99.) 8.15) 10.32 | 13.55 sido 56.75 | 83.75 
*Granby‘ ... 10, 168 635 132 1235 2.31 3.40 | 4.44 | 5.99 | 8.15 | 10.31 | 13.55 od 56:75 || 83.05: 
Grand’Mere . 3,720 7159 ia! mT. Sy 2.4937 3.83 Wren ds | 29s) 9245) | 12069 soe 75.60 | 116.10 
“2) SACU RRR 15,891 7175 478 1.08 2.07 SaO2el Sa voneenton|| OxO0o | Pas4 9.29 ata 56.81] 86.51 
Joliette .. 4,465 350 od 1.08 2.59 MeseOONl MD.) Om mie Com een 43 0| £490 20s L 350 90.16 | 133.90 
Jonquiéres‘. 7,609 805 ne 1.08 2300) [P2265 ||| 13.9416 5.08! | 165.40) Geoe dd 50 oer 59.02 | 88.72 
*La Tuaque ... 3, 370 689 64 £335 anol 3240) |-45445)25.99e 8.15 1 10.32") 13.55 Sou 56.75: ||| 83205 
*Lévis.... 3,452 790 256 1.08 2.07 3.02. 4:06 | 5.62) 7.56.) 9.50 | 12.42 ben 55.62 | 82.62 
*Magog .. 3,683 386 35 1.08 2.43 | 38.301" 5.03 |'"6. 54 18570") 10.36" | 14710 in 65.94] 98.34 
*Mégantic .. 1,691 336 51 3S DST S40 ed 4 ll SOO mes 15 ol LO Skah S Oo. ane 56.75 | 83.75 
*Montréal‘. 530,948 500 11,087 1.08 2500 |, ones C4 OGul oO cu let 00n), oOen0l tl 2nd 2 orn 55.62 | 82.62 
*Noranda... 3,135 694 25 185 2.37 |¥3. 40") 4.44 | 5.67 pe 7.60" 9.156 | 12547 Bog 59.99 | 89.69 
*Québec ... 43,823 570 1,879 1.08 2507 feoeO2 | TAH06. | S562) 7568) 9.50) tl 25 42 ele 55.62] 82.62 
*Rimouski..... Selo. 593 62 1.235 Zuo 8540 | 444" SS 09Nl 8.159) 100s it ano5 56% 56.75 | 83.75 
Riviére-du-Loup.. 3, 378 593 hr 1.08 3.56] 4.64] 6.80 | 8.42 | 10.58 | 12.74 | 15.98 ae 80.78 | 121. 28 
MROUY TM e.teressy os oeveestaveeveztors 4,818 552 42 12:35 Py oH 3.40 | 4.44 | 5.67 |] 7.61] 9.56 | 12.47 erie 59.99 | 89.69 
*Ste-Agathe des Monts. .... 1,969 393 6 1535 PAM 3.40 | 4.44] 5.99 | 8.15 | 10.31 | 13.55 56.75 | 83.75 
*St. Hyacinthe ... rs 6, 223 544 269 135 2SU We on | 40445 5509 |e Bolo | LOpohi basa 56.75 | 83.75 
*St. JérOme... ie 6,920 612 62 130) 2.37 |) 3-40 | 4.1447) 95.99) | S85. | 10031. [1355 S42 56.75 | 83.75 
MSE e CANA ic ranusteenserrorcereess 7,980 631 269 Lao 2e87 | si oidO) | 4.144) 5e99 Se 15 1 10.31 |) 13.055 506 56.75 | 83.79 


See footnotes at end of table. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1967 — Continued 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
Lighting | Lighting, ps Coop ing end Lighting, etc., 
Number hoe a and aT See water heating fetrlgerition. 
rite S68 Average | domestic ere seco refrigeration sori oe 
i : monthly house ie ; “ and cooking EAN CN 
Province and service Cone heating Minimum] ances refrigeration Metered house heating 
municipality eee sumption | customers oH rates 
Dec. 31 1967 eye 
1967 : Dec. 31, 
1967 Monthly consumption in kilowatt-hours 
60 100 180 aD 300 500 | 700 | 1,000 1,000°| 5,000 | 7,500 
kwh. dollars 
Quebec® — Concluded: 
BADSCDELIOS 2. i e.ccrsensoeeathons 4,187 571 104 Loo 2201 lnortOn | 4544 || 5599) |e8alo) 110. 308 1t3.55 56.10) linOaa 10 
* Shawinigan .. : 7,719 521 53 135, 2s jeoee0) | (4.44: 16.99) (e8el5 1100335 135.55 56,10, Ooo} 
Sherbrooke 24, 922 288 ee - 76 Bea) leoeres. osO4. 1 its Lae (LOO 1 1a565 oso. 86.01 | 127.94 
BEOOTEL Ws cbstssatesess 4,873 493 401 1530 2.37 | 3.40 | 4.44 | 5.99 | 8.15 110.31 |13.55 SOON Goal D 
* Thetford Mines . 5,316 541 38 135 2.31 | 3.40 | 4,44 | 5.99 | 8.15 |10.31 |13.55 5O-nfD.0| Gor Co 
* Trois-Riviéres ... 14, 699 544 161 1.35 BeSon 40. | 240441850998 een LomiO ods se.55 56.75 | 83.75 
LNENING D @ | aoe 3,053 661 41 less) 2.37 | 3.40 | 4.44 | 5.67 | 7.61 | 9.56 |12.47 59.99 | 89.69 
* Valleyfield .. 7,810 564 2a 135 2.37 | 3.40 | 4.44 | 5.99 | 8.15 |10.31 |13.55 56.050 || Goetts 
* Victoriaville . epey art 495 91 1735 2.37 | 3.40 | 4.44 | 5.99 | 8.15 |10.31 | 13.55 56. 75 ||| 835.75 
* Westmount 7,490 587 15 1.08 2208 |) 3502 | 4.06" || 5.62. || 7.56: | 9.50) 12.42 68.04 | 100. 44 
PROCALS ostetec<cb. hots. t ss 1, 558, 825° 537° 32, 205° 
Ontario; 
Alexandria .. = 921 704 50 1.50 150°) te85 02.78 4. LON e607 1) 6.4469: 23 ees 52.79 | 77.54 
esarries 20 es 7,831 698 236 2.00 D007 2530 yl 3210) 16430) Ie Ges0 6. S0n 10 1.:30 eae SL 2a le Tosa 
Belleville. : 10, 195 637 230 TES Teton O2 lar OG: Wan 2T) Ores.) O2emeoe 85 0 62604 49250) 1) ar des 
Brampton .... 8,543 7108 237 2750 2.63 | 3.15 | 4.19 | 5.60 || 7.60) | 9-60 |12. 60 B0 52.60 | 77.60 
* Brantford .... 17, 502 525 ae 1.50 1292712540 193.36 14.70) |monn0 | to. 1110. 20 Be 50.00 | 75.00 
* Brockville .. 6,012 762 224 se 3 1.88 | 2.40 | 3.44 | 4.85 | 6.85 | 7.50 |10.35 56 50.00 | 75.00 
Burlington .. . 18, 109 747 491 2.00 SOO e6L set | Ssleieol We Sacoe ids £1 OO. Tie 49. DO t haneeveo, 
Chatham ...... Ad 9,193 386 105 2.00 DIS 2a | S295: | 550" lek. 504) 95505 2, 5021250 9 50700) 75200 
Cornwall ... i 10, 556 672 228 - 50 1.78 | 2.18 | 2.97 | 4.16 | 6.14 | 8.12 |11.09 | 9.64 | 83.09 | 107.84 
Dundas ..... 4,465 597 73 1.62 LTB ened Wes. te. I) Sale) 6.667)" 6.10" 405903 ate 49.50 | 74.25 
East York’ .. 23, 780 483 20 1.50 1.62 | 2.09 | 3-02 | 4.25 | 5°87 | 7-49 | 9.92 | 8.94 | 49.50 || 74-25 
Etobicoke® .. 79,318 637 232 2020 22257 | 2b2 | e.24 | 4ede0) Gata) 7.92 110.62 902351 °49-°50 1) 74525 
* Fort William = 13, 768 692 53 aD 1.08 Los 1.94 | 2.81 |4525 | 5.69" 199. 85/724 1 50.00) | 75:00 
RCRA cot ssssssansanarenn ‘3 9,921 614 476 1.80 1.93 | 2.45 | 3.49 | 4.90 | 6.90 | 8.90 {11.90 | 8.60 | 50.00 | 75.00 
Gloucester Twp. ie 5, 044 773 91 _ O17 |) 2.85: "4.2% || 5.90 19.90 | 8.50" 10. 40) | 10584 S150 76550 
* Goderich ............. 5 2,338 568 83 1.50 Pe Go) ft eld le SOG 4 obae De 6D) 1 WO: 9.90 ar 50.00 | 75.00 
Guelph ..... ms 14, 305 651 324 1.50 178) 2543 493.73 |) 5.00 le Ge We. | So Ok” | PL84 |S OnSa ae ol eae NG eel9 
* Hamilton = 82,673 509 249 -79 1.60 | 2.01 | 2.85 | 4.10 | 6.19 | 8.28 |11.42 | 9.89 | 52.25 | 78.37 
Kenora ..... a 3, 246 624 8 - 90 1.48 | 2.02 | 3.10 | 4.41 | 5.85 | 7.29 |10.35 | 8.70 | 64.35 | 98.10 
Kingston ...... a 163, 339 650 537 1.00 1.09) 1.49 | 2228 | 8.42 |'5.22 |) 7.02 i) 9. 72.0) 782.55) 49.10" 73585 
Kirkland Lake? = 5, 138 456 94 1.25 1.78 | 2.43 | 3.73 | 5.35 | 7.33 | 8.10) 10.93 |10.59 | 49.90 | ‘74:'65 
Kitchener ....... a 27, 681 597 215 1.62 DOTS) eG |e ae02. | 45097 | 52.85) 1) 6;.6 18 I) 9540 ate 49.00 | 73.75 
Lindsay ... 3,973 621 138 1.00 1-29) elo75 i) 2169. |) S87 |) b.32 6.75: ||| 9. 58.58.98. | “4909 eis. oe 
* London . BT, 152 500 871 2.50 2365 | 8.25 | 4.45 | 6.00 | 8.00 | 10.00: | 13.00 aA 50.00 | 75.00 
Midland ..... 3,091 594 60 1.50 1 SOS 70 alin On iS. TOR poe! in on9On ese 70. Ace 48.70 | 73.70 
Nepean Twp. . - 12. 239 926 734 2.07 2. 20) peor Oe 14036) | 6. 127 |G8a10 |) 8. 46r 1. 25 base 49.90 | 74.65 
“Niagara Falls .....s-s-00 16,412 504 125 1.90 2.04 | 2.60 | 3.72 | 5.05 | 6.45 | 7.85 | 9.95 | 9.90 | 48.83) | 73258 
INORG BOY 9 orn sscresaenatnsees 6, 697 605 94 1.00 13350) a78 |) 2565. | 3.94. | "6210 }) S267 050 TIO To 4e70) eS LO 
INOUUINYORK tn. fo csseansacaces 110, 881 665 1,329 1.50 1.67 | 2:25 | 3.40 | 4.90 | 6.88 | 8.86 |11.83 | 8.45 || 49.50 |) 74.25 
* Oakville ...... é 13,325. 838 292 AE PAS) 2.44 || 3-20 | 4.172 | 6.55.1 °8.55 | 10..55: 13.55 cies 53-5D) | 78-50) 
Orillia ... a 6,065 486 148 S75 1. 24 W557 | 2210) 38.19) | 9481 | 6.43598. 86 ae 49.50 | 74.25 
* Oshawa. 22,501 765 969 2.00 2.12 | 2.60 | 3.56 | 4.90 | 6.90 | 8.00 {10.90 | 9.52 |} 50.00 | 75.00 
Ottawa ........ 87, 983 710 41 -79 177 || 2515) | 2°62>) 3.19 |e4514 |) 5.091 46.'52 Ae View, | dooolat 
Owen Sound 5, 701 667 155 1. 00 1,30 | 1.69 | 2.48 | 3.67 | 5.65 | 7.63 /10.60 | 8.88 || 50.20) || 74:95 
Pembroke ..... Ss ad oe AHS) 1.78 | 2-36 | 3.51 | 5.24 | 8.12 | 11.00) |15.32 | 10.94 | 72.92) | 108.92 
Peterborough . 16, 602 731 253 2ei2 DOOM ONeL || Sadik 24-59 657) |) 8.550 i521 9535 1) 49550) 74an25 
Port Arthur... 135222 629 105 1. 80 1,91 || 2534 3520") 4.36 | 5299" )| 6.3951 8.'68 Ae 49.50 | 74.25 
Port Colborne 4,959 403 46 aS sla 1.94 | 2.81 | 4.10 | 6.26 | 6.84 | 9.86 | 9.53 | 49.50 | 74.25 
Richmond Hill .. 5, 069 660 57 1.70 1.82 | 2.30] 3.26 | 4.60 | 6.60] 8.60 |11.60 | 9.46 | 50.00 | 75.00 
* St. Catharines ... - 27, 269 508 164 2.00 2.13 | 2.65 |} 3.69 | 5.10 | 7.10) 7.75 |10.60 |10.76 | 50.60 | 75.60 
pater TOMAS. 2.0. ssccecccsvaace 7,801 533 100 Lely p5) 1290) 2550) | RSe70F | 5.25) | te 25 159525: 1125.20 AP 52225 || 75.00 
Sandwich W. Twp. 2,053 445 135 1.50 1.97% | 2.65-| 4.02 | 5.67 | -%.47 |) 9.27 | 11.97 10.66 | 49.50 | 74.25 
RAD MLG) tacvevasauvescvvivetvsveuces 15, 339 494 193 10 1.82 | 2.30 | 3.26 | 4.58 | 6.48 | 6.80 | 9.48 | 9.42 | 47.48 | 71.23 
Sault Ste Marie we 19,507 7139 498 1.50 T9480 M2404" | Se Sle ae oe, | oaS0, | e49. 0.46 se 50.06 | 74.81 
Scarborough ...... - 76, 103 626 1, 100 2.00 9.00°| 2.02 | 3.10 | 4.50%] 6.30 | 8.10 | 10.80 | 9.54 | 49.50) | 74.25 
HMES PALS. ...:.ceseceseeaess 3, 253 611 82 1.35: 1.49) 2503 |" Seid P455 e6.53° | S250, Li. 48 10503 i 49n50n ie aero 
SSERAULOTO Go cncecconvenvssecssnss 6,861 631 209 pw as, OF 13) || 2165 |e SnOOM le De LO) | vakOute Os KO MaenL 0: 23 50.00 | 75.00 
BMG M Net ocvessnterivnentesnewes 23,411 681 671 1. 50 1.62) 92210: | 8H06) | 4240) 6.40.) 6.15. | 68-90 18.86 1 5000s ir5..00 
Timmins?! 8,825 488 119 1.25 1.68 | 2.29 | 3.52 | 4.95 | 7.06] 7.83 |10.66 |10.46 | 49.50 | 74.25 
foronto??. .... e 198, 383 459 191 D LOS) Met Oe| OO | fet 6.63 | 9.10 |12.93 |10.44 | 49.50 | 74.25 
Toronto Twp es 28,565 767 2,219 2.00 D0" 400) esr te ll GeGO) |e OGG Hits OO!) Lo. 0Q | Lae AGulmoUs Oy elon 0 
Trenton ........ ss 4,374 587 90 1.00 1.19 1.62.1 2:48, || 3.56.) 4.82 |, 6.08) 8.64.1 7.81 | 68.76.) 106.34 
Waterloo .. fe 7, 843 125 172 2.50 2.505} 2.50°| 3.49 | 4.90 | 6.90 |] 8.90 |11.90 | 9.62 | 50.00 | 75.00 
Welland , 10,977 386 59 1.50 15852 Giles ola NecAes? on | GadOml te Ole) 05400 995! oi A O05O) e420 
Whitby ... 4,140 681 63 1.00 1.48 | 2.02] 3.10} 4.41 5.85 | 7.29 110.35 |11.50 | 49.50 | 74.25 
* Windsor .... 53, 256 420 545 PDAS 2°39) 2.95 | 4.07, |_ 5-40 | 6.80) $20) | 11.05 ne 51.05 | 76.05 
Woodstock of 7,652 646 187 . 88 1.88 | 2.40] 3.44 | 4.85 | 6.85 | 7.50 | 9.60 |10.06 | 50.00 | 75.00 
BOT Kneis, Sim ou, ccd teres 43,213 502 ae 1.50 1,.50°| 1.75 | 2.69.) 3.87) | 5.31 | 6.75) | 9,58" | 8.40) || 49.50) | 74.25 
PL GtAl Siva cesoeeccosesainees 2,097, 234° 577° 58, 219° 


See footnotes at end of table. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1967 — Concluded 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
pass ere cooking and Paar 
re Number Lighting] Digne, | iehting, | water heating | GMbire ite 
of * etc., A is 
of Average | domestic eet pie nee refrigeration Using Se ee 
: noe monthly house Minimum oe F F and cooking flat | 4 heats 
Province and service eae heating Wat ances refrigeration Metered rate ouse heating 
municipality customers sumption, | customers bill rates water 
as al 1967 as at heater 
pk ta Dec. 31, 
1967 Monthly consumption in kilowatt-hours 
ae 
1 60 100 180 300 500 700 | 1,000 |1,000'} 5,000 | 7,500 
‘kwh. dollars 
Manitoba:'* 
IBTANG ONG ee ccsssssevsrensccceoceses 8, 709 560 93 1.05 2.98 3.74 4. 96 6. 09 7298 VST IZ ate on 48.58 71.31 
Dauphin ...... 2, 568 767 73 1.05 BDO! | 425) | $5248) 16462) | 8551 | | LOFZON 132239) 125008) StOR09s eae 
East Kildonan.,. 8,127 626 14 -53 1,89 | 2.26 | 3.02°| 4.16 | 6505 | 7.94 |10.77 | 9.29 | 46.72°) 69°45 
Fort Garry ..... 5,789 713 35 nos 189) 1 12526" || 3 502))) 4516) | B6R05: NT 94s ODT | 9a29N eerie eoNao 
Neepawa 1, 074 494 19 1.05 S97) | T4713} 255950) 87 09N| BOOS LORS 13) 70 b2e Sonim eo R04 setae 
Portage la P 3, 464 500 13 1.05 3.02 3.78 5. 01 6.14 8. 03 9.92 |12.76 | 11.82 48.63 71.36 
St. Boniface’ ==... 11, 544 566 27 20S 1.89 2.26 3.02 4.16 6. 05 7.94 |10.77 9.29 46.72 69.45 
St. James ... 11, 134 586 14 =53 1589 || 2526 | 3.02%) 4.16 |*6505 | 7.949120. 777 | -9.29.5) °462725 | 8697145 
St. Vital .. 8, 337 667 31 BOS 1289 |) 29267) (3.025) 4.167) 26005. | 7.94720. 7 78 | Oe 2O e467 2a) 69645 
Selkirk .... 2,449 569 73 T3705 2.65 | 3.40 | 4.54 | 5.67 | 7.56 | 9.45 |12.29 |11.33 | 48.18 | 70.90 
The Pas.. 1343 542 10 1,05 4.06 5. 20 7. 04 8.74 |11.57 |14.41 | 18.66 tee 72.49 | 106.58 
Transcona ,.... 5, 244 538 5 08 1389 1 "226 1) 93.02 | "4.165 (6505 | 7-94 O77 eOs20 eee Gaia es ood 5 
West Kildonan.. 6, 844 680 11 oS 12895)| 2:.26%)) 3.02) 4. 165) 6.05" |) Wa9e Ole 95295) 465 720) 69.45 
WAM IPe ever scsteotatevees 76, 454 552 290 rf) 1572 25337) 3. TOme4. 27 ei PG.21 | Sion ats 86942. 476s). 37 
BOCAISK ss cuicencacanseoncceevs 258, 384° 653° 6, 293° aot Nowe Riek ayers) irate eae state see eats rir) mate 
Saskatchewan:'¢ 
MOOSE Jaw er vccccsrseeniens 10, 024 348 a ~97 2.60 | 4.06 | 5.92 | 6.63 | 9.27 |11.91 | 15.90 |13.68 | 68.87 | 101.60 
North Battleford’® ............ 3,431 344 rt 1.65 2.79 | 4.10 | 5.88 | 7.81 |)°9599 (12.786 | 15.:45 shat 59.13 | 86.43 
Prince Albert’? ... 6, 848 356 or 1455 216k |) B82 o) 266 TAO UiOn Te 2205) 15.149 - 61.25 | 89.85 
eRe pees ee 36, 891 400 a 1.87 2.20 3.74 4. 87 6.55 9.37 |12.19 | 16.40 ei 72.69 | 107.87 
Saskatoon , 33, 500 366 aes 1.04 Sk2 |) (3590) 55548 | VSS LON SO MS eaee eT 78 nee 
Swift Current 4,409 341 e 1.56 3.90 4.94 7.02 |10.14 |13.26 |16.38 | 21. 06 83.46 | 122.46 
Weyburn’ .... ner 2,318 378 Je eke 2.92 4.30 | 5 84 8.18 |10.47 |12.76 |16.19 5 61.95 90. 55 
ODE DOM! Jeaneethatendenutesecsstee 3, 842 368 as 4 2.92 4.30 5. 84 8.18 |10.47 |12.76 | 16.19 5 61.95 90.55 
SRN CWE cee Seay 259, 939° 415° voi nae axe at «ake mene Rice Bai BSc NIE ase ane 
Alberta: 
COBISATY 5 seetvestustvecnsnantvantrens 89, 214 356 = .85 1.86 2.56 3. 93 Baad 7.45 9.65 | 12.95 orehs 56.95 84.45 
Drumheller , 1,496 309 os 1.20 2.63 3.63 5. 08 6. 88 9.88 |12.88 |17.38 | 14.73 77.38 | 114.88 
Edmonton .... 88, 462 341 ss 1.50 2.20 | 3.00 | 3.80 | 5.00 |° 7.00 | 9.00 | 12.00 aires 52,00 3} 77.100 
Fort Macleod. 739 274 a 2.50 333% 4.51 | 6.79 9.74 |14.49 |19.24 | 26.36 cee (Leds 36. | Les 
Jasper Place 9, 810 416 - 1.50 2:00 | 2.50' | 3.50. | 5.00 | 7.50 |10.00 | 13.75 ate 63.75 | 95.00 
*Lethbridge ..... 10, 625 317 aie 2. 00 2.32 3.60 4.60 6.10 8.60 |11.10 | 14.85 erate 64.85 96.10 
Medicine Hat <7 8, 224 308 - 1.00 QRZ Th eaGOon| 45,09 || eGo eoaBo |] ld joo Osco: ayaee 76.35 | 113.85 
SREGMDCEI Racsercunicoses store 6, 450 361 Ae 2. 00 2.88 3.90 5. 46 6.75 8.95 {11.10 | 14.35 bat 57.55, 84.55 
ROLAIS epinevissesssrocvness 369, 539° 383° 4 Be Sieve Wake tai ne Aoi os And ahs vere ares stats 
British Columbia:?° 
“BUM ADV rstteestadatsrarencesss 32, 372 Did 147 1.05 1.58 2.63 4.73 7.88 9.98 |12.08 | 15. 23 57.23 83.48 
Cranbrook 2, 882 S71 4 1.05 2.52 3.78 6. 30 7.98 110.08 |12.18 | 16.138 79.38 |118.76 
*Kamloops..... 6, 463 468 83 1.05 1.58 2.63 | 4.73 7.88 9.98 |12.08 | 15.23 A 57.23 83. 48 
5,474 535 398 1'05 252) eoo |) 504))| 6.907 18247 911005843. 72 ieee 52.45 WT 40 
4,772 557 49 15:05 158 2.63 4.73 7.88 9298 }12..08) }15..23 57.23 83.48 
2, 764 527 55 13 ZEB 5) 3268) 1] 5.8601) 6292) eer a9 |) 9.868 12569 f UW50e | OTe 75 
11,999 365 an 1.05 18 2.63 4.73 7.88 9.98 {12.08 |15.23 a Sie.28 83.48 
*North Vancouver‘ .. . 21,919 588 143 1.05 1.58 2.63 4.73 7.88 9,98. |12.08 | 15.23 . Daze 83.48 
PSRUMCION NS  ieeccs are 4,818 587 wre 719 2.42 3.26 4.94 6.41 7.98 9.1560 112.165 : 54.65 80. 90 
*Prince George .. 6,989 644 220 1.05 1.58 2.63 4.73 7.88 9°98 |12.08. | 15.23 OTs2o 83.48 
*Prince Rupert .. 4,270 620 113 1.05 1.58 2.63 4.73 7.88 9.98 {12.08 |15. 23 A 520) 83.48 
*Richmond.... 13, 598 534 91 1. 05 1358 | 2.63 | 4.73 | 7.88" 9598 | 12.08 15.23 : 57.23 | 83.48 
4 Os fe Ee 3,620 652 oD 1.31 1.89 2.65 4.16 5. 48 5. 89 6.90 8.69 avai 97.55 85.90 
*Vancouver ., 127,623 381 321 1.00 1.58 2.63 4.73 7. 88 9.98 (12.08 |15.23 57.23 83.48 
*VTOOORIA! ccovsceine «us 30, 450 461 318 1,05 1.58 2.63 4.73 7.88 9.98 |12.08 |15. 23 Cro 57.23 83.48 
*West Vancouver . 10, 435 716 102 1.05 1.58 2.63 4.73 7.88 9.98 |12.08 |15. 23 Mite 57. 23 83.48 
MOUALS 7, ccesccsvsctxescseestseess 570, 947° 523° 18, 785° ABS [ ann ayy 5c8 Goo nes a8 BOG ects 505 nas 
1 2 


» Includes a metered consumption of 490 kwh for lighting, cooking and appliances plus a flat rate water heater of 1,000 watts. 

? Bills include a provincial sales tax of 6 p.c. 

° From ‘‘Annual Electric Power Statistics’’, Catalogue No. 57-202. 

“Includes surrounding area. 

5 Minimum bill. 

© Bills include provincial sales tax of 8 p.c. 

7 The borough of East York was formed by the amalgamation of East York Twp. anc the town of Leaside. Leaside was served by Toronto Hydro during 1967. | 
® The borough of Etobicoke was formed by the amalgamation of Etobicoke Twp., Long Branch, Mimico and New Toronto. 

° Includes Swastika. 

‘© The borough of North York formed from North York Twp. 

11 Includes Schumacher. { 
2 Toronto now includes the villages of Swansea and Forest Hill. The 1967 data for Leaside is also included. 

'3 The borough of York was formed by the amalgamation of York twp. and Weston. 

4 Bills include provincial sales tax of 5 p.c. but electricity used for house heating is exempt. 

15 Bills include municipal tax of 2% p.c. 

6 Bills include provincial education and hospital tax of 4 p.c. 

17 Bills include surcharge of 74 p.c. 

18 Bi lls include surcharge of 5 p.c. 

19 Bills include surcharge of 10 p.c. 

20 Bills include a provincial sales tax of 5 p.c. 


* Municipalities in which changes in rates occurred in 1967. 


Lore 


TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24 hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1967 


Billed load 
2 kilowatts af 10 kilowatts [- 50 kilowatts 
of 
: Total 
Province and ed consumption Hours use 
municipality Beeat during 
Dec. 31, 1967 100 200 300 ie? 100 200 300 | 100 | 200 300 
1967 
Consumption — kwh, 
200 | 400 600 | 1,000 2,000 T 3,000 5,000 [10,000 ] 15,000 
000’s kwh. oe. dollars 
Newfoundland :* 
*Carbonear ....... 136 1,195 9.04 14.34 19.64 44.02 70.52 97.02 199.49 283. 66 363.16 
*Cornerbrook .. 690 13, 986 8.54 12.78 TEs 42.70 63.90 85.10 197.60 303. 60 409.60 
*Grand Falls..... 213 6,343 8.54 12.78 17.02 42.70 63.90 85.10 197.60 303.60 409.60 
*Mount Pearl . 47 656 8.54 12.78 17.02 42.70 63.90 85.10 197.60 303.60 409.60 
*ot;.gohn’s ..... = 1,973 53, 096 8.54 12.78 17.02 42.70 63.90 85. 10 197.60 303.60 409.60 
SPORT CN VILLE. css svecdsunscsecrceevacsccevee 186 1,940 8.54 12.78 17.02 42.70 63.90 85.10 197.60 303. 60 409.60 
OU ES 4 ee oe ieee area 9,999? 159, 132? aS ate as rae a x: ie ome Leg 
Prince Edward Island: 
Charlottetown .... 1,083 Bo, ee, 8. 20 2, 15. 20 46.00 66.00 81.00 230.00 330.00 405.00 
SMMMUCE SACLE. vanccacists ccnccvacavecseersiore 465 8,958 9.60 13. 20 16.80 53.00 71.00 89.00 265.00 355.00 445.00 
BENGE ERS eau os cass caren ywcdwnetneensvans 4, 139? 51, 827? viyin ot tes ware Ce is are’ Lae an 
Nova Scotia: 
PERSE SD dass ntcans ts ich vstwnaascuiueacidavena es mae 8.00 11.00 14.00 40.00 55.00 70.00 200.00 275. 00 350.00 
Bridgewater 454 9,746 5. 60 7.60 9.60 33.00 43.00 53.00 165.00 215.00 265.00 
Dartmouth’... 3, 068 95,805 8.80 12.80 16.80 44.00 64.00 84.00 220.00 320.00 420.00 
Glace Bay? .. 547 5,492 7.80 10. 40 13.00 44.00 57.00 70.00 220.00 285.00 350.00 
ALG AX ..; caceawe 5,643 241,879 8.80 12.80 16.80 44.00 64.00 84.00 220.00 320.00 420.00 
New Glasgow .. Sn eae 6.40 9.80 12.80 32.00 49.00 64.00 160.00 245.00 320.00 
New Waterford. 210 1,884 Too 13392 19.52 40.94 62.32 83.69 204.72 311.60 418.47 
PAGUOU \ccccceaes AG ois 8.00 12.00 16.00 40.00 60.00 80.00 200. 00 300.00 400.00 
Springhill’. 761 16, 260 8.80 12.80 16.80 44.00 64.00 84.00 220.00 320.00 420.00 
Sydney .... 1,383 22, 200 7.65 13.92 19.52 40.94 62. 32 83.69 204.72 311.60 418.47 
ROE TUTO® 2.05 1,088 25,028 6.00 8. 20 10.40 35.00 46.00 57.00 175.00 230.00 285.00 
Windsor’..... 816 18, 234 8.80 12.80 16.80 44.00 64.00 84.00 220.00 320.00 420.00 
Yarmouth? .... eaewaenan tern ki sna 1,354 17, 419 8.80 12.80 16.80 44.00 64. 00 84.00 220.00 320.00 420.00 
MEDEQUS Netva caidg dusapcacontesweree sb ensvaie 27, 6087 625, 374 dee eile DOr eae ale, weve ayers Sale ae 
New Brunswick: 
SOT VCS A 2 ie a a 489 12, 238 6.60 10. 10 13.60 26. 60 44. 10 61.60 126.60 214. 10 301.60 
Campbellton . 493 10, 436 12.00 21.00 29.00 45.00 85.00 125.00 205. 00 405.00 605.00 
Chatham........ 222 4,820 7.80 13.80 19.80 37. 58 51.08 64. 58 187.88 255. 38 322-88 
Edmundston . 465 8,199 10.00 17.00 23.00 33.00 53.00 73.00 161.00 261.00 361.00 
Fredericton 1,014 32, 708 9.10 P50) 21. 20 41.10 61.10 81. 10 161.10 261.10 361. 10 
Moncton ..... 2, 301 46, 312 7.80 13.80 19.80 37. 58 51.08 64.58 187. 88 255. 38 322. 88 
Saint John’ 2,879 60,611 8.82 LBs} 14, 22 44.10 57. 60 of I) 220. 50 288.00 3855200 
St. Stephen 244 4, 558 7.80 13.80 19.80 37. 68 51.08 64. 58 187.88 PAP Esis) 322.88 
Sackville ... 183 2, 767 7.80 13.80 19.80 37. 58 51.08 64. 58 187.88 255. 38 322.88 
DUSSEXK si. boos : 143 2, 800 7.80 13.80 19.80 37. 58 51.08 64. 58 187. 88 255. 38 322.88 
WIODO SHOCK: ak haksisecssesccstdvsaucteions 376 Sted 7.80 13.80 19. 80 37.58 51.08 64. 58 187.88 200808 322.88 
DREOEAN AES asso cetsind ok vets cuvv ss vaatinedeoseveed 15,629? 337, 4157 mane Ae cee vee 7 eye Ste elieie, Aa 
Quebec‘ 
BPNOHOIV ALC. 0 coe ctkisape va dhasrabateaxadioese E25. 3, 216 7.78 11.02 L210 38.88 55.08 60. 48 194. 40 275. 40 302.40 
oe 587 11, 594 Goze 8.55 9.53 31. 10 42.77 47.63 LoS 2 213.84 238.14 
Baie Comeau DF Swaps oisteas oo “we 6. 48 8.64 10.80 32.40 43. 20 54.00 162.00 216.00 270.00 
“f -de-la- i 19 27,554 6.91 OLS: 23: 34. 56 50.76 56. 16 172.80 253.80 280.80 
Cap-de-la-Madeleine .. 2 ; Sanna 
BS COULLIIT, .avnnvavoneeauenne’s 1,055 28,822 6.22 eae ane ae rae a: 155.52 213.84 4 
i ; OD A} J 5 i 7 eae aes AN} 
Se cotahive mat * : 302 7.98 11.02] 12.10 | 38.88 | 55.08 | 60.48 | 194.40 | 275.40 | 302.40 
*Drummondville 1,146 22, 549 6.91 10.15 Liezs 34. 56 50.76 56.16 172.80 253.80 280.80 
*Farnham.. 337 3,977 6.91 10.15 LEGZS. 34.56 50.76 56.16 172.80 253. 80 280.80 
*Granby® ..... i, 2i3 Shi aay 6.91 10.15 pM eee 34.56 50.76 56. 16 172.80 253.80 280.80 
Grand’Mére 671 10,949 5.62 7.78 9.94 28.08 38.88 49.68 140. 40 194. 40 248. 40 
*Hull 1,417 50, 466 5. 44 Wes 8.36 Dlinee 36.94 41.80 136.08 184. 68 209.00 
Joliette ..... "925 13, 064 7.56 | 12.42 | 17.28 | 27.00 | 51.30 | 75.60 | 124.20 | 245.70 | 367.20 
Jonquiéres.. 389 £3, Tos 8.91 Lab 5 26.19 43.47 86.67 129.87 2lou2y 432. 27 648.27 
*La Tuque 474 9, 284 6.91 10.15 11.23 34. 56 50.76 56. 16 172.80 253.80 280.80 
*Lévis ... 465 11, 296 6.05 9.29 Doi 30. 24 46.44 51.84 1515-20 gan. 20 259. 20 
*Magog... 421 6,609 7.24 10.05 P36) 36. 18 50. 22 “ashen ge) 180.90 2512 10 gavea 
*Mégantic 317 5, 442 6.91 LORS) ig eee 34. 56 50.76 56. 16 172.80 253.80 agin 
*Montréal$ 56,112 1, 452, 368 6.05 9.29 10.87 30. 24 46.44 51.84 151. 20 Zo 20) aie 
*Noranda .. 290 6,023 5.64 7.97 8.94 28.19 39.85 44.71 140.94 ae ae 
*Québec.... 6, 485 154, 907 6.05 9.29 10. 37 30. 24 46.44 51.84 151. 20 Bods 7 
*Rimouski ....... 739 13, 342 6.91 10.15 tines 34. 56 50.76 56.16 172.80 253.80 280.80 
Riviére-du-Loup . 714 11,630 10. 26 15.66 17.82 iL oo 78.30 89.10 256. 50 391. Es Ban 4 
SPVOUN Oi caste ts aatiieseawarseaes 626 14, 326 5.64 Teg 8.94 28.19 39.85 44.71 140.94 199. 4 3 
*Ste-Agathe des Monts 265 5,481 6.91 10.15 Lice 34. 56 50.76 56.16 172.80 253. 80 280.8 
PSV AV ACINUNC’ ..cecessasseve 936 pA asf 0 6.91 10.15 1is23 34. 56 50.76 56.16 172. 80 253.80 280.80 
*St. JérdOme . : 806 31,452 6.91 10.15 ies 34. 56 50.76 56). 16 172.80 253.80 280.80 
Siti, ACRE a A ae ae 1, 466 22,394 6.91 10.15 SIE P33 34. 56 50.76 56.16 172. 80 253.80 280.80 


See footnotes at end of table. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1967 — Continued 


Billed load 


Number 2 kilowatts | 10 kilowatts | 50 kilowatts 
of 
5 Total 
Province and hepstnta hee consumption Howe Mes 
municipality anne during T 
Dec. 31 1967 100 | 200 300 100 200 | 300 | 100 200 300 
1967 [ 
Consumption — kwh. 
= 
200 400 | 600 | 1,000 2,000 3,000 ! 5,000 10,000 15,000 
000’s Kwh. dollars 
Quebec:* — Concluded: 
MS CDUATL OS ip csnctacesnccoatetsnccstennesestace 571 14, 990 6.91 10.15 11. 23 34. 56 50. 76 56.16 | 172.80 | 253.80 | 280.80 
*Shawinigan . 1, 084 18, 448 6.91 LOWS 11.23 34.56 50. 76 56. 16 172.80 | 253.80 | 280.80 
Sherbrooke . 1, 832 82,747 6.69 13.38 20. 07 33, 45 66.90 | 100.34 167.24 | 334.47 | 501.70 
PDONCMs cesctsebecrepes 866 15, 443 6.91 10.15 123 34.56 50. 76 56.16 | 172.80 | 253.80 | 280.80 
*Thetford-Mines .. 786 13, 153 6.91 10.15 11, 23 34.56 50.76 56.16 | 172.80 | 253.80 | 280.80 
*Trois-Riviéres .. Peas Ws) 53, 495 6.91 10.15 23 34.56 50. 76 56. 16.) 172.80) || 253.810) 280.3 0% 
*Valid?Or 7. 449 120515 5. 64 it 8.94 28.19 39.85 44,71 140.94 | 199.26 | 223.56 
*Valleyfield .. 1, 040 17, 607 6.91 10.15 23 34.56 50. 76 56.16 172.80 | 253.80 | 280.80 
*Victoriaville 859 14, 123 6.91 HOSES) 11.23 34. 56 50. 76 56. 16 172.80 | 253.80 | 280.80 
*Westmount.... 1, 061 22, 000 6.05 9.29 10. 37 30.24 46.44 D184 We15L5 20) |. 2325200259520 
Totals .....0..... : 168, 612? 3, 868 , 918? yet atc aieve shee eae eters oxic opie HiGiG 
Ontario: 
Alexandria ephieteoniedycachsote 73 2,781 5.40 6. 84 7.74 27. 00 34. 20 38. 70 | 135.00 171.00 193. 50 
Barriey cee. rf 609 29, 252 4.50 5.94 higsS 22.50 29.70 36.90 | 112.50 148.50 | 184.50 
Belleville . 1, 041 39, 287 4.86 6.30 7.20 24.30 31.50 36.00 | 121.50 157.50 | 180.00 
Brampton ... 532 40,714 4.45 6.60 8.60 27. 00 34.00 38.00 | 135.00 | 170.00 | 190.00 
*Brantford .. 2, 083 223, 493 4.05 6. 83 9.53 14. 93 28.43 36. 43 92.43 132.43" |) 15743 
*Brockville 813 GL, 205 3.85 6. 43 8.93 13.93 26.43 38. 93 63. 93 126. 43 151. 43 
Burlington 837 62,525 4.23 6.52 8.50 27.90 30. L0 39.60 | 139.50 175.50 | 198.00 
Chatham ... 1,279 36, 794 7.60 9.60 10. 50 38.00 48.00 52550 190.00 | 240.00 | 262.50 
Cormwall 1, 284 36, 587 5.94 7.92 9. 90 29.70 39.60 49.50 148. 50 198.00 | 247.50 
Dundas 238 12, 977 516 7.20 8.10 28.80 36.00 40. 50 144.00 | 180.00 | 202.50 
East Yor 1, 088 65, 032 Sea0 5. 06 6.68 22.50 29.70 342207 2/350 148.50 171.00 
Etobicoke’®... 3,679 243, 422 Doe 6. 66 GRAS 26.10 33.30 37. 80 130.50 | 166.50 | 189.00 
Fort William ‘a 1,594 60, 843 4.32 5. 04 5.76 21.60 SIMD) 28.80 | 108.00 | 126.00 | 144.00 
*GOIG Psssascissassesccesves ie 565 PAU ICE} 4.05 6.45 8.65 25. 00 32.00 36.50 | 125.00 | 160.00 | 182.50 
Gloucester Twp. . sf 294 52,279 4.55 6 .90 8.90 25.00 32. 00 36. 50 125.00 | 160.00 | 182.50 
<Goderich, Acar rs 157 4,591 4.80 6.20 Tonk O 24.00 31.00 35.50 1.120.000 | 155.00) || L77550 
Guelph... 1 LO 49, 007 4.05 6.21 8. 01 27.90 35.10 39.60 | 139.50 175.50 | 198.00 
*Hamilton 9, 075 346, 170 4.75 ora! 7.22 25 GD Stoo 36. 10 ale ers) 156.75 180. 50 
Kenora ... 465 13, 658 eel Bails 6.57 38.70 45.90 50. 40 193.50 | 229.50 | 252.00 
Kingston ... 2,631 102,174 4.86 6.30 7. 20 24.30 31.50 36. 00 12160 157.50 | 180.00 
Kirkland La o 948 15, 808 4.05 6. 34 8.32 31.50 38.70 43.20 | 157.50 193.50 | 216.00 
Kitchener ....... te 1,770 117, 971 4.86 6.30 PAY 24.30 ei Soi) 36. 00 121)..50 1 57150 180.00 
Lindsay ..... 287 12228 2.92 4.59 6. 03 24.30 31.50 36. 00 dda) 157.50 | 180.00 
*London . 5, 351 613, 132 5.20 8.13 10. 83 16. 23 29.73 43, 23 70. 23 IZT.td Wekeeens 
Midlanza ........ 142 7,132 4.20 5. 60 6. 50 21.00 28. 00 32.00 105.00 | 140.00 | 162.50 
Nepean Twp. .... 674 12,677 5.17 7.69 9.67 26.10 33.30 37. 80 130. 50 166. 50 189.00 
*Niagara Falls... US 89,511 4.00 6. 20 8. 20 26. 00 33.00 38.00 | 130.00 165.00 | 190.00 
North Bay .... 1,214 36, 437 3.60 Daas 6. 84 22.50 30.60 38.70 112.50 153.00 | 193.50 
North York 7,761 622,994 5. 40 6.84 7.74 27.00 34. 20 38.70 135. 00; | 171.00) | 193.50 
*Oakville ... 2, 023 465, 999 6.25 9. 68 12.58 18.38 32.88 47.38 76.38 148.88 | 173.88 
Orillia ... 707 18,912 3.24 4.68 6.12 20.70 27.90 35.10 | 103.50 | 139.50 ilps!) 
*Oshawa . 2,565 397, 638 4.25 6.88 9.38 14.38 26.88 39. 38 64. 38 126.88 | 151.88 
Ottawa ....... 11,597 897, 577 3.80 5. 32 6. 84 2831 Sleso 36. 10 118.75 156.75 | 180.50 
Owen Sound 316 15,770 3.60 5. 04 6. 48 22.50 29.70 36. 90 112.50 | 148.50 184. 50 
Rembrokewes.., Ae ae He PAw) 11.88 16. 56 25edh 45.81 66. 51 107.91 Zi 4d \Poucaom 
Peterborough . 808 52, 202 4.86 6.30 G20 24. 30 Stoo: 36.00 | 121.50 157.50 | 180.00 
*Port Arthur .. 1,619 168, 682 3.90 6.33 8.63 L3ege 24.73 36. 23 59. 23 116.73 141.73 
Port Colborne, 520 10, 716 5. 40 7.38 9.36 27. 00 36.90 46.80 | 135.00 184.50 | 234.00 
Richmond Hill ... 261 14,399 3.50 5.60 7.60 25.00 32.00 36.50 | 125.00 | 160.00 | 182.50 
*St. Catharines .. 2, 932 545, 794 6.25 9.53 ia 17.63 pasa ls aes} 44. 63 99.13 139.13 164. 13 
PSG. DNOMAS: secos..s0- 416 17, 763 5.20 6.60 7.50 26. 00 33. 00 37.00: 1305 00) 4))165.,00 4 187200 
Sandwich W. Twp. ee 74 2,092 4.36 62a 8. 37 30.60 37.80 42.30 | 153.00 | 189.00 | 211.50 
ADIGA Mevteysnaretseveotes is 917 51, 839 4,05 6.30 8. 30 30. 00 37. 00 41.50 150.00 | 185.00 | 207.50 
Sault Ste. Marie ... ws 2,227 79,459 5.58 7. 02 8. 46 27.90 SOLO 42.30 139. 50 175250) |P2 Ei o0 
Scarborough ......... ve 3,692 304, 963 Suet 5. 40 7.20 25.20 32.40 36. 90 126.00 | 162.00 | 184.50 
Smiths Falls ... 241 12, 850 4.50 5.94 6. 84 22.50 29.70 34.20 | 112.50 148.50 171.00 
Stratford ... 904 85, 836 4,25 7.103 9.73 ilGyale) 28.63 42.13 69.13 136.63 | 161.63 
Sudbury . 2,324 SHUT assy 5. 40 6.80 Mieco. 27. 00 34.00 38. 50 135.00 | 170.00 | 192.50 
Timmins‘... 1,279 29, 063 3.82 6.07 8.05 34. 20 41.40 45.90 | 171.00 | 207.00 | 229.50 
Toronto® ...... PASI) 792,453 Dato 6.57 7.83 26.55 32). 85: 39 SMES 164.25 | 195.75 
Toronto Twp ss 1,240 103, 988 5.40 8. 20 11. 00 27.90 So. LO 39.60 | 139.50 175550) |) 19800 
arenton 7.3. ts 332 Te Ook 4.32 Sa rks) 6.66 21.60 28. 80 33. 30 108.00 | 144.00 | 166.50 
Waterloo 859 48,774 5.60 7.00 7.90 28.00 35.00 39.50 | 140.00 | 175.00 | 197.50 
Welland . 727 33,635 3.60 SoS ieee 28. 80 36.00 40. 50 144.00 | 180.00 | 202.50 
Whitby ... 347 12, 543 5.04 6.48 7.38 25.20 32.40 36. 90 126.00 | 162.00 | 184.50 
*Windsor . 6, 331 616, 275 4.65 7.40 10. 00 15.20 28. 20 41.20 67. 20 132. 20 157. 20 
Woodstock = 503 21, 900 5.20 6.60 XO) 26. 00 33.00 37. 50 130.00 | 165.00 | 187.50 
ViOIKS Meseies os 2, 082 143,191 2.92 4.59 6.03 22.50 29.70 34.20 | 112.50 148.50 | 171.00 
OLAS Te ccaseecents-ceadacsveyseno cases 187, 005° 7,161, 622? wate eae aes erate Ae SAG BAA are Bo 


See footnotes at end of table. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1967 — Concluded 


Billed load 
Number 2 kilowatts | 10 kilowatts i 50 kilowatts 
of 
: Total 
Province and commer consumption Hours use 
municipality Becat during T 
Dec. 31, 1967 L 100 | 200 | 300 [ 100 | 200 [ 300 | 100 | 200 at 300 
1967 
Consumption — kwh. 
se s 
200 [ 400 600 | 1,000 | 2,000 3,000 5,000 | 10,000 | 15,000 
000’s kwh. dollars 
Manitoba;:° 
RSTANGOM) ckcc.e age mecnscctee deere se 1, 250 30, 560 Band 13. 23 LTO 24.57 43.47 62.37 100. 17 194.67 | 289.17 
Dauphin ......... = 511 10, 272 8.51 13.23 17. 01 24.57 43.47 623 oa LOO LT 194.67 | 289.17 
East Kildonan 381 10, 212 6.30 12.60 17.01 24.57 43.47 62.37 | 100.17 194.67 | 289.17 
Fort Garry .. 456 14,091 6.30 12.60 17.01 24.57 43.47 G27 a mel OOnsar 194.67 | 289.17 
Neepawa ......... 251 3,018 8.51 ones 17.01 24.57 43.47 62. 37 100. 17 194.67 | 289.17 
Portage la Prairie 578 9,944 8x02 133.23 17.01 24.57 43.47 625379) LOO> aT 194.67 | 289.17 
St. Boniface ... 1, 254 32, 069 6. 30 12. 60 17.01 24057 43.47 62.37 100. 17 194.67 | 289.17 
St. James ois 41,515 6. 30 12. 60 17.01 24.57 43.47 6253 LOOL LT 194.67 | 289.17 
St. Vital 469 135130: 6.30 12.60 17.01 24.57 43.47 62.37 | 100.17 194.67 | 289.17 
Selkirk ..... me 370 5, 554 8.51 13. 23 17.01 24.57 43.47 62.37 100. 17 194.67 | 289.17 
The Pas ...... bie 330 4,668 10. 40 16. 54 21.26 30. 71 54.34 717.96 125320 243.34 | 361.46 
Transcona ..... iad 388 6, 879 6. 30 12.60 17.01 24.57 43.47 62.37 | 100.17 194.67 | 289.17 
West Kildonan oe 379 9, 200 6.30 12. 60 17.01 24.57 43.47 62.370 |) L005 LT | L9dn6y f) 289.7 
MO TADINT DOS Gare actes cash Penstversusreatcct 16, 254 432,727 6. 64 i320 19.90 31.50 Dieac 82.09 1272 71 1) 220n 5a Wee oUS aes. 
PRAYERAL So eres sco cata Ruzuasaioaseatchia 41, 334? 824, 7467 
Saskatchewan:* 
IMOOSE- JAW? , scatssescosnvvzeen3feoneees 1,315 32, 706 8.12 12.75 17.39 40.58 63. 76 86.93 | 202.89 | 318.77 | 434.64 
North Battleford?° 623 13, 005 9. 83 16.61 21.84 42.05 60. 61 74.26 | 210.22 | 303.04 | 371.28 
Prince Albert™ ... 1,205 29,837 9. 50 16. 36 21-51 44.04 63.49 717.79 | 220.22 | 317.46 | 388.96 
REEDS  svicsic.ave 5, 292 138, 143 6.54 Pee bs) 17.30 30. 89 50. 59 69.35 | 154.44 | 252.94 | 346.75 
Saskatoon .... 5, 230 199, 718 7.90 14 RT. 21.63 36.30 62.30 87. 26 159.64 | 279.24 | 378.04 
Swift Current . 1, 190 16, 083 14. 93 28.03 37.47 62.35 111.23 | 158.03 244.35 | 452.35 | 660.35 
Weyburn" .... hee 580 GY fs 10.00 16.93 22.88 42.64 62.09 76.39 | 213.20 | 310.44 | 381.94 
BEOUKGOM us Riven teSeipanvoe oildstvefesbcoese 696 17, 060 10.30 17. 62 22.88 44.04 63.49 77.79 | 220.22 | 317.46 | 388..96 
MOtals ti 5 EES eiatetaeeisas 34,029? 357, 928? 
Alberta: 
CONBALY Bee cas vsssesarssonisisiellayessases 14,159 216, 235 10. 00 19.00 27.00 35.00 55.00 75.00 | 115.00 | 215.00 | 315.00 
Drumheller .. - 330 6, 106 9.00 15. 00 21.00 37.00 67.00 97.00 | 129.00 | 241.40 | 331.00 
Edmonton ....... 12, 889 744, 237 VATS 1335.05 18.75 26.75 46.75 60.00 | 100.00'7) 134.86 | 180.73 
Fort Macleod . 168 1,000 12. 30 20. 90 28.50 43.70 81.70 119.70 195.70 | 385.70 | 575.70 
Jasper Place . 743 34, 888 8. 40 11.40 14.40 29.16 48.74 61.74 87.74 152.74 | 203.25 
* Lethbridge ..... 1,871 78, 869 Yat 15525 20. 25 30. 25 50. 25 T0525.) UON25 1 210525 ae O00 
Medicine Hat . Loo 23,368 7.00 13.00 17.00 28.40 40. 10 50.10 | 142.00 | 200.50 | 250.50 
* Red Deer .....:. Ae 1,000 43,068 10. 93 20. 83 27.38 38. 18 65. 18 78.13 129.28 | 162.90 | 221.40 
TIC EUESE alte reraenerentec ey Sree 59,447? 1, 234, 854? 
British Columbia:* 
SPEEDY. csvectarsccicchectetsteests secs 3, 602 140,013 7.30 13.65 19.95 B20) 58. 80 83.74 130.99 | 235.99 | 301.61 
Cranbrook ... 476 8,114 9.45 Lose 22.05 34. 65 66. 15 tsyieaitay || mietebealaye |) bere ulby castes alls) 
* Kamloops .... 1, 141 42,224 neo 13.165 19.95 32. 55 58. 80 83.74 130.99 | 235.99 | 301.61 
Kelowna ... 838 TBS LO 11.55 17. 85 24.15 36.75 63.00 89.25 | 141.75 | 273.00 | 404.25 
* Nanaimo ... 924 29, 282 fiaao 13.65 19.95 32005 58. 80 83.74 | 130.99 | 235.99 | 301.61 
INCTSON) .,....00cc01ee 534 8, 108 10.50 19.95 28.35 43.58 69. 56 90. 56 132.56 | 237.56 | 342.56 
* New Westminster . 1,994 51,619 Teid0 13.65 19.95 Ben) 58. 80 83.74 | 130.99 | 235.99 | 301.61 
* North Vancouver? .. ¥e 2,490 64, 465 Teoo 13. 65 19.95 S200 58. 80 83.74 | 130.99 | 235.99 | 301.61 
PCT ICUON. reps ccosevose er 830 22,741 8.19 14. 49 19. 22 PA 41.27 BOD) | ela cna LOSES zalmatenad 
* Prince George .. a 1, 264 56, 119 T35 13.65 19.95 S25100) 58. 80 83.74 | 130.99 | 235.99 | 301.61 
* Prince Rupert .. ee 812 19, 776 Waoo 13.65 19.95 Sao 58. 80 83.74 130.99 | 235.99 | 301.61 
* Richmond .....:.... = 1,506 52,718 Ysa) 13.65 19.95 32-55 58. 80 83.74 130.99 | 235.99 | 301.61 
Te 0 Renae oe 451 13, 177 8.51 13n28 17.96 27.41 51.03 74.66 | 135.71 198. 71a 261.7) 
* Vancouver a 25, 482 753, 386 aoe 13.65 19.95 82.55 58. 80 83.74 130.99 | 235.99 | 301.61 
SRVACLOUIAS .........; “ 5,819 163, 874 fe aS} 13.65 19.95 S205 58. 80 83.74 | 130.99 | 235.99 | 301.61 
PB MPCSt, VANCOUVEY 4..0.csccance-rese 1,109 34,355 T.30 13. 65 19.95 82005 58. 80 83.74 130.99 | 235.99 | 301.61 
LOCALS HPS SEE. nate settaaass 88, 8187 2,479, 747 


Bills include provincial sales tax of 6 p.c. 

2? From ‘‘Annual Electric Power Statistics’’, Catalogue No. 57-202. 
3 Includes surrounding area. 

* Bills include provincial sales tax of 8 p.c. 

5 See footnote for domestic service for this municipality. 

® Bills include provincial sales tax of 5 p.c. 

7 Bills include a municipal tax of 5 p.c. 

® Bills include provincial education and hospital tax of 4 p.c. 
° Bills include surcharge of 7% p.c. 

© Bills include surcharge of 5 p.c. 

11 Bills include surcharge of 10 p.c. 

12 Minimum bill. 


* Municipalities in which changes in rates occurred in 1967. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1967 


Billed load 


5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 


Number 
ack Total Hours use 
Province and hee ere consumption 
municipality Fe i during 
Dec. 31, 1967 200 ie 300 100 200 300 
1967 
Consumption — kwh. 
T 
lie 500 | 1,000 | 1,500 | 5,000 10,000 15,000 10,000 20,000 30,000 
000’s kwh. ollars 
Newfoundland:* 
Mi SArbON Arh srseractenccscuseuveestovmttce 7 2,429 20.17 33.42 46.67 199.49 | 283.66 | 363.16 | 398.98 | 567.31 | 726.31 
*Cornerbrook ... 80 1, 386 18.52 25.14 31.77 185.46 | 251.71 | 317.99 | 370.84 | 503.34 | 635.84 
*Grand Falls ... 34 4,415 18.52 25.14 3h. 07 185.46 | 251.71 | 317.99 | 370.84 | 503.34 | 635.84 
*Mount Pearl 4 435 18.52 25.14 eats 185.46) 251572 | 317,99 370.84 | 503.34 | 635.84 
*St. John’s .... 357 65,892 18.52 25.14 Sileutid 185.46 | 251% | 317.99 370.84 | 503.34 | 635.84 
*Stephenville , 15 313 18.52 25.14 31.77 185. 46 251.71 |} 317.99 | 370.84 | 5503.34: | 635.84 
Motal si cnc eee aanrahiers 703? 2,135, 408? aes ate ota wisie vee oe ear wee oe 
Prince Edward Island: 
CUATIOLECTO WN icsscussvnersensueroreesrace 9 762 23.00 33.00 40. 50 276.40 | 376.40 | 444.00 552.80 | 752.80 | 888.00 
SuMMCrSide ly. .etesetasssssisscverrenss ve oi 26.50 35. 50 44.50 227.50 | 317.50 | 407.50 455.00 | 635.00 | 815.00 
DT OCAIS acs svasscccsscensceyecsyosreest dees 22755 aa,oo. Aas ovale ale cre ODIO ware aoe tre ier 
Nova Scotia: 
PYBNO PSU) egcussuccterssnrcvvauevessressteees ae fe 17.50 25.00 32.50 175.00 250.00 | 325.00 | 350.00 | 500.00 | 650.00 
Bridgewater’... eee mate 16.50 21.50 26.50 165.00 | 215.00 | 265.00 | 300.00 | 430.00 | 530.00 
Dartmouth®*© ... 13 114, 767 17.50 24. 25 31.90 | 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
Glace Bay.... ep 60 2,675 22.00 28.50 34.00 | 220.00 | 285.00 | 350.00 | 440.00 | 570.00 | 700.00 
Halifaxso: eee, ae 8 30, 690 17.50 24.25 31.00 | 175.00 | 242.50 | 310.00 350.00 | 485.00 | 620.00 
New Glasgow’ ... me ot 13.00 20. 25 27.50 130.00 | 202.50 275.00 | 260.00 | 405.00 | 550.00 
New Waterford ... 58 560 13.99 24.02 34.04 167.95 | 253.11 | 318.54 | 335.90! | 506.22 || 637.07 
Peto ccseas A me 14.21 PANE a) 29.21 142.00 217.00 | 292.00 284.00 | 434.00 | 584.00 
Springhill ®.. 3 8,783 17.50 24. 25 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
Sydney.... 317 9,856 13.99 24.02 34.04 167.95: || 253511 |) 318.54 |) 335590506522 IP 6sinog 
ST TUTO os aece AD ate 17.50 23.00 28.50 175.00 | 230.00 285.00 | 350.00 | 460.00 | 570.00 
Windsor®® .... es 5 16, 578 17.50 24.25 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
NY AVMOUC OS aaiuncoseecceveencersncancovavs 4 4,461 17.50 24. 25 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
POtal S ev ccvsescenieasiviscoavenecavecans 1,859? 870, 6657 AO ers alere oleh Hoe AAA ee ciate ters 
New Brunswick: 
Bathurst: cescssucrssccesccteateuresrsecses 23 2,619 16.62 21.37 26. 12 166.25 | 213.75 | 261.25 |} -332.'50) | 427.50 | 522250 
Campbellton 104 3, 426 17. 10 20.25 22. 50 165.00 195.75 | 218.25 | 331.20 | 391.50 | 436.50 
Chatham's. cssr.ce 12 563 16.62 213% 26. 127 166.25 || 293275 | 261.25: (332750) <427/.50n|| Fo22s50 
Edmundston ... fen 29 3, 467 18.44 24.21 29.11 184.44 | 242.06 | 291.06 | 368.67 | 484.12 | 582.12 
Fredericton..... eee 272 Zopoon 23.00 34.88 43.63 128.00 | 221¢75 || 309.25.) 228, 00m) 415.50 590. 50 
Moncton........ . 41 Maes bit 16.62 Pa ee a 26.12 166.25: |) 2U3e75» || 261. 25) |e 3s2550° 10427250) | Bo22ro0 
Saint John®.. 412 62,837 15.70 22.45 29.20 | 157.05 | 224.55 | 292.05 | 314.10 | 449.10 | 584.10 
St. Stephen .. 10 1, 358 16.62 aL. .30 26. 12 166825 | 213876 i) 261..25)| 332.150) || 427.150) | eb225.50 
Sack ville...... uf 1,692 16.62 Dae 26.212.) L66e251 |) akoe Uo |) cOlseon | Soon D0) dol OOn|moaOO 
SUSSEXt 22 3,992 16.62 Zileou 26.12 166.:25 || 21335 | 262.25 |) 332.150 |) 42750522550 
Woodstock.... hae 16 1,850 16.62 PANES 26.120) 166525 || 2138075 |) 261.25) |) 332.50 ||| 427.50) je b2ceoo 
IR OCALS ieasteaneaseecs sk neasceanosrrt 1,534? 1, 743, 460? ore eee aie ates ee BAG oo eee ete 
Quebec:’ 
FACtONVAl Ci. recucuupsrensacssstioeresunees se 14 13, 243 16.47 19.58 22.00 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
MAIN aeereewestyeae nae 46 1,908 16.47 19.05 20.94 164.70 190.41 | 209.26 | 329.40 | 380.70 | 418.50 
Baie Comeau .......... on D0 16. 20 21.60 27.00 | 151.48 180.05 | 194.63 | 302.95 | 360.08 | 389. 24 
*Cap-de-la-Madeleine ee 498 342, 262° 16.47 19.58 22.00 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
* CHICOULIMT fesesccoeesae Ae 158 28, 204 15.65 18.09 19.88 156.46 | 180.84 198. 78 312.93 | 361.66 | 397.57 
Coaticook .... 38 7,978 14.85 18. 23 20.93 ates shes ate cee arene RS) 
*Cookshire’..t..» a 4,706 16.47 19. 58 22.00 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
*Drummondville 678 90, 221 16.47 19.58 22.00 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
*Farnham ... 25 13, 336 16.47 19.58 22.00 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
*Granby® ..... fab 76,870 16.47 19.58 22.00 164.70 195.75: || 220.05: || 329.40 || 391-50) | 54400 a0 
Grand’Mére.. aos x 3, 184 8.95 12.19 15.43 159.78 159.78 159.78 | 319.54 | 319.54 | 319.54 
SHU bees pears dee 166° 219, 382° 15.12 17.69 19.58 151.20 | 176.85 195.75" || 802540) |) 853.200) | ss9de5o 
Joliette ........ Ry 193 14, 385 14.62 17. 24 19. 67 139.77 165.84 190. 12:| 279.55 |} 331.65 | 380.25 
Jonquiéres .. gis) 1,884 15.66 18.36 21.06 127. 44 154.44 | 181.44 | 251.64 | 305.64 | 359.64 
ie OY: as M Ke OC 148 302, 916° 16.47 19.58 22.00 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 391.50 | 440.10 
STs OVS cerca 67 20,623 1502 17.69 19.58 151. 20 176.85 195 Dal BO 240ne Boon lmecO oO 
*Magog .... 719 13, 386 18.09 25eud 28.89 180.90 | 251.10 | 288.90 | 361.80 | 502.20 | 577.80 
*Megantic ... 15e 6, 360 16.47 19. 58 22.00 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
*Montreal®... 10, 336 5,060, 544 15.12 17.69 19.58 151. 20 176.85 195.75 | 302.40 | 353.70 | 391.50 
*Noranda..... 54 ‘ 16.47 19.58 22.00 | 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 391.50 | 440.10 
*Québec ..... 1, 118 268, 766 15 ce 17.69 19.58 151. 20 176.85 195.75} 302.40: | 353.70 || 3911-50 
*Rimoushi......... 89 13, 605 16.47 19. 58 22.00 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
Riviére-du-Loup. Yi) 3, 149 15s DS 18.42 21, 120) 815560 184.25 | 211.25 | 310.61 | 368.50 | 422.50 
ARIOUV Oty deste stasalsvors 116 4, 316 16.47 19.58 22.00 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
*Ste-Agathe des Monts . : hile 1,317 16.47 19.58 22.00 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
*St. Hyacinthe ........... roy 898 62,717 16.47 19.58 22.00 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 |} 440.10 
*St. Jérdme....... can 106° 78, 510° 16.47 19.58 22.00 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
OL KOON cma macveesarerrspooncces certerenrs 908 114, 612° 16.47 19.58 22.00 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 


See footnotes at end of table. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1967 — Continued 


Billed load 


5 kilowatts 


50 kilowatts 


100 kilowatts 


Number 
of 
Total 
Province and ey oe consumption Hours use 
municipality Asan during = 
Heese 1967 100 200 300 100 | 200 300 100 200 | 300 
1967 
Consumption — kwh. 
500 1,000 | 1,500 5,000 | 10,000 [ 15,000 i 10,000 20,000 [ 30,000 
000’s kwh. dollars 
Quebec’ — Concluded: 
*Sept-lles... 65 18, 533 16.47 19.58 22.00 164.70 195, 75 20.05 329.40 391.50 440.10 
*Shawinigan .. 408 1, 483, 647° 16.47 19.58 22.00 164.70 195. 75 220.05 329.40 391. 50 440.10 
Sherbrooke ... 128 153, 499 15.48'°} 15.48 18.84 LOS Ci a) Gloaeil) LoS.oo 309.56°} 309.5619 375.57 
SONG] ccvcsancseucves 298 1,558, 477° 16.47 19. 58 22.00 164.70 195.75 220. 05 329. 40 391.50 440.10 
*Thetford Mines 28° 200, 578° 16.47 19,58 22. 00 164.70 195.75 220.05 329. 40 391.50 440.10 
*Trois-Riviéres ., 66° 1,457, 945° 16.47 19. 58 22.00 164.70 195.75 220. 05 329.40 391.50 440.10 
SE VeIUO OF: sp revceas 166 4, 756 16.47 19.58 22.00 164.70 u05,. 75 220.05 329.40 391.50 440.10 
*Valleyfield..... 438 602, 907° 16.47 19. 58 22.00 164.70 195. 75 220.05 329. 40 391. 50 440. 10 
*Victoriaville . 45° 8, 389 16.47 19.58 22.00 164.70 Lob. TS 220.05 329. 40 391. 50 440.10 
*Westmount ..... ; 248 14, 000 16.42 tenes 25. 92 151. 20 232. 20 259. 20 302.40 421.20 475. 20 
OURLS cteves svsdececetcnsteiectvermssonre 19,507? 28, 015, 103? ao ° 6 rf 
Ontario: 
PA OMEUICEIG Ynsaecatesosecnversuncouvusvewsus 17 6, 352 13.50 15.79 17.24 135.00 L57.50 172, 35 270. 00 315. 00 344.70 
Barrie’ oo... 117 51, 942 9.67 10. 80 11. 92 96.75 108. 00 119. 25 193.50 216. 00 238, 50 
Belleville . 120 40, 054 LLG 13,95 15. 43 117. 00 139.50 154. 35 234.00 279. 00 308.70 
Brampton . 123 50, 563 13.00 15.50 17.00 130.00 155. 00 170.00 260.00 310.00 | 340. 00 
*Brantford’.... aie mere 8.18 14.93 21.68 92.43 | 132.43 157.43 | 207.43 | 257.45 | 307.43 
*Brockville’., os 0 7.68 13. 93 20.18 63.93 126. 43 151.43 | 276.43 | 326.43 | 376.43 
Burlington .. 184 82, 256 12.60 14. 85 16.33 126. 00 148. 50 168.35 252. 00 297.00 | 326.70 
Chatham ...... 290 89, 388 14.00 | 16.50 18. 25 140. 00 165. 00 182. 50 280. 00 330. 00 365. 00 
Cornwall ... 47 , 067 19.75 abe'75 rs ag ts) 197.50 2A Tt. 00 237. 50 395. 00 435. 00 475. 00 
Dundas ........ 104 14, 583 12.15 14. 40 15. 88 121.50 144. 00 158. 85 243.00 288.00 | 317.70 
East York" 95 46, 630 10.80 13.05 14.53 108.00 130. 50 145.35 216.00 261.00 290.70 
Etobicoke??,, 1,295 581, 458 22, 15 14. 40 15.88 121.50 144. 00 158. 85 243.00 288. 00 317.70 
Fort William 156 61, 424 9.67 11.16 12.64 96.75 111.60 126. 45 193.50 223. 20 252.90 
RGULY s vcpicsnopisvesex 150 96, 955 11.50 14.00 16.00 115. 00 140. 00 160. 00 230. 00 280.00 | 320.00 
Gloucester Twp. 44 9, 390 12.00 14. 50 16. 00 120. 00 145. 00 160. 00 240.00 | 290.00 320. 00 
*GOETICH .....s000 71 21,788 12.50 15.00 16.75 125. 00 150. 00 167.50 250.00 300. 00 335. 00 
Guelph ..... 134 164,155 12.60 14. 85 16.33 126. 00 148. 50 163.35 252. 00 297. 00 326.70 
*Hamilton... 940 2,545, 198 10. 92 13.30 14,96 109.25 133. 00 149. 62 218.50 266. 00 299. 25 
Kenora ..... 84 2,461 15.97 18.22 19.57 159.75 182. 25 195.75 319.50 364. 50 391.50 
Kangston ..,...5. 175 70, 872 9.90 12.40. 13,63 99.00 121.50 136. 35 198. 00 243. 00.1 272. 70 
Kirkland Lake? 27 3,692 15.30 17. 55 19.03 153.00 175. 50 190. 35 306. 00 351.00 | 380.70 
Kitchener ... 273 255, 474 12.15 14. 40 15.88 215-500, 144. 00 158. 85 243. 00 288. 00 317.70 
Lindsay ... 95 40,185 £125 13.50 14. 98 112.50 135. 00 149. 85 225.00 | 270.00 299.70 
*J,ondon‘ .... piave Sat 9.48 16. 23 22.98 70. 23 137. io 162.73 222.13 2aeto 322.73 
Midland ........ 86 30, 992 9.50 12. 00 13. 50 95. 00 120. 00 135. 00 190. 00 240. 00 270. 00 
Ne pean Twp.. 58 23, d19 13.50 15075 17.23 135. 00 157.50 172.35 270. 00 315. 00 344.70 
*Niagara Falls 96 46, 420 12.50 15. 00 16.65 125. 00 150. 00 166.50 250. 00 300.00 | 333.00 
North Bay ....... 139 15, 365 Loe 14.62 15.97 132.75 | 146.25 | 159.75 | 265.50 | 292.50) |) 319.50 
North York** 1,182 368, 892 12.15 14. 40 15. 88 111.50 144. 00 158. 85 243.00 288. 00 317.70 
*Oakville* . ie Scie Lives 18. 38 25.63 76.38 148. 88 173. 88 243.88 293. 88 343.88 
Orillia .... 134 46,791 9.67 11,02 12.37 96.75 110. 25 123.75 193.50 220. 50 247. 50 
*Oshawa‘ ac hs ees 8.13 14.38 20. 63 64. 38 126, 88 151. 88 201.88 251. 88 301.88 
Ottawa ..... 148 51,798 11.40 13.77 15. 34 114.00 137. 75 153.42 228. 00 275. 50 306. 85 
Owen Sound 140 29,931 10.35 11.70 13.05 103.50 A1%..00 130. 50 207. 00 234. 00 261.50 
Pembroke .... “Ss re 14, 25 15.90 17.55 142.50 159. 00 175.50 285. 00 318.00 351.00 
Peterborough . 264 125, 684 9.90 1d HS) 13.64 99.00 121. 50 136.35 198. 00 243. 00 272. 70 
*Port Arthur‘ ... Bind a 7.48 13.23 18.98 59. 23 116.73 141.73 181.73 231, 73 281.73 
Port Colborne 119 38,479 12.60 13.95 15.30 126.00 139. 50 153.00 252.00 279.00 | 306.00 
Richmond Hill ... 105 22,378 12.00 14.50 16. 00 120.00 145. 00 160. 00 240.00 | 270.00 320. 00 
*St. Catharines* stare riche 10. 88 17.63 24.38 99.13 139. 13 164. 13 224.13 274.13 324. 13 
*St. Thomas........ 139 56, 571 13.00 15.50 17. 00 130. 00 155. 00 170. 00 260.00 | 310.00 340. 00 
Sandwich W. Twp. 13 384 1§. 30 17.55 19. 08 153.00 175. 50 190.35 306. 00 351. 00 380.70 
PADUA asseccerecsoxers 159 150, 554 12.50 15. 00 16.50 125.00 150. 00 165. 00 250.00 300. 00 330.00 
Sault Ste. Marie 72 10, 274 11525 12.74 14.22 112.50 127.35 142. 20 225.00 254.70 284. 40 
Scarborough ... 653 364, 257 12.60 14, 85 16.33 126. 00 148. 50 163.3) 252.00 297.00 326.70 
Smiths Falls . 27 15, 716 10.80 13.05 14. 54 108.00 | 130.50 | 145.35 | 216.00 | 261.00 | 290.70 
Stratford‘ .... not: calla 8.38 15.13 21.88 69.13 136. 63 161. 63 216.63 266.63 316.63 
Sudbury ..... 300 22, 059 12.50 15. 00 16.50 125. 00 150. 00 165. 00 250. 00 300. 00 330. 00 
Timmins" , 29 2, 584 15.30 17.55: 19.03 153. 00 175.50 190.35 306. 00 351.00 | 380.70 
foronto™ ...., 7,638 2,604, 833 12.82 14.53 16. 24 128. 25 145.35 162.45 256.60 290. 70 324.90 
Toronto Twp 410 400, 721 13,00 1d. To (GB 135. 00 157.50 172.35 270. 00 315.00 | 344.70 
Trenton ..... 38 62, 927 10.35 12.60 14. 08 103.50 126. 00 140. 85 207. 00 252.00 4) 281.70 
Waterloo .., 96 76, 167 14.00 16.50 18. 00 140.00 165. 00 180.00 | 280.00 | 330.00 360. 00 
Welland ... 85 96, 931 12.15 14. 40 15.88 121.50 144. 00 158. 85 243.00 288. 00 317.70 
Whitby .... 44 48, 007 11.25 UB tae) 14.98 | 112.50 | 135.00 | 149.85 | 208.00 | 253.00 | 282.70 
*Windsor‘ ...... Date sn 8.70 15. 20 21.70 67.20 | 132520 \ 157.20) | 212, 20.) 262520.) 312.20 
Woodstock 150 71,705 11.50 14.00 15.50 | 115.00 | 140.00 | 155.00 | 230.00 | 280.00 | 310.00 
porket 215 133, 767 14,25 13,50 14.98 112.50 135. 00 149. 85 225. 00 270. 00 299.70 
Totals ......... esdavpuvesasecen eskoasssvene 29, 203? 26, 878, 753? ant aie sitio s ODS aise ater ete 6 


See footnotes at end of table. 


Ae ee 


TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1967 — Concluded 


Billed load 


5 kilowatts le 50 kilowatts ii 100 kilowatts 
Number 
sete Total | Hours use 
Province and CuStoners ceeuenos 
municipality as at jenn 100 | 200 [ 300 100 | 200 300 [ 100 200 300 
Dec...31, 
PEST Consumption — kwh. 
500 | 1,000 [ 1,500 | 5,000 [ 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 30,000 
000’s kwh. dollars 
Manitoba:?? 
RAIN ONS. seen cyvacsasisunsevesscvsenes 442 28,138 12.10 16. 82 PAS 120. 96 168. 21 212.81 236.63 321.68 406. 73 
Dauphin ........ 158 4,228 12.10 16.82 Palo bs} 120. 96 168. 21 212.81 236.63 321.68 406. 73 
East Kildonan . 173 16,145 13.78 21.58 26.06 133.48 200. 96 236. 87 248. 84 353.42 402.40 
Fort ‘Garry, .... 221 120,099 13.78 PAI ahsys} 26. 06 133.48 200. 96 236. 87 248. 84 353.42 402.40 
107 1,484 12.10 16.82 PNY} 120. 96 168. 21 212,31 236. 63 321.68 406. 73 
197 6,741 12.10 16. 82 216 53 120.96 168. 21 212.81 236. 63 321.68 406. 73. 
559 58, 898 13.78 21.58 26. 06 133.48 200. 96 236. 87 248. 84 353.42 402. 40 
Wp Sif 98, 369 13.78 21.58 26.06 133.48 200. 96 236. 87 248. 84 353.42 402. 40 
169 8, 666 13.78 21.58 26. 06 133. 48 200. 96 236. 87 248. 84 353.42 402.40 
Selkirk ..., 13 94,091 12.16 16.88 21.61 109. 41 149.57 188.44 209.91 285. 51 361.11 
The. Pas. ’...:. 719 4,421 16.82 26. 27 Soeeta 168. 21 255. 34 340. 39 321.68 486. 49 637.69 
TEANSCONG, ..asene 141 56,994 13. 78 21.58 26. 06 133.48 200. 96 236. 87 248. 84 353.42 402.40 
West Kildonan . 167 6,574 13.78 21.58 26.06 133. 48 200. 96 236. 87 248. 84 353.42 402. 40 
Winnipeg* .... 4,953 357,260 | 14.50 | 22.72 | 27.43 | 140.54 | 211.59 | 249.40 | 262.02 | 372.13 | 423.71 
POCA S22. ccsscccecanstkonnaeeocersnce 13, 2507 2,516, 881? : 
Saskatchewan: 
Moose Jaw? ........ 38 38, 854 15.19 21.82 28.44 151.88 218.09 284. 31 303. 76 436.19 568. 62 
North Battleford? 3 Ligon 20. 68 29.95 36.77 206. 70 299.52 367.78 429.00 614. 64 751. 14 
Prince Albert?” .. 9 13,381 Za Se 31.04 38. 20 213. 20 310.44 381.94 442.00 636.48 779.48 
Re Cia. Bates 59 116, 552 14.07 25. 80 33.98 126.53 189.56 247. 90 253.05 SH 495. 81 
Saskatoon’ ....... ad ovaa 16.64 30. 68 38.48 135. 20 213. 20 278. 20 270. 40 426. 40 572. 00 
Swift Current* . eee eats 23.92 37.70 50. 70 239. 20 377. 00 507. 00 aireite dite eae 
Weyburn?’ ......... 18 67, 456 BAN See 31.04 38. 20 Q1s.20) 310.44 381.94 | 442.00 636.48 779.48 
AViOLKGOMy, :tetuayceeceteeycneusene essa 3 1,000 22.03 BBL ACS! 38.90 220. 22 317.46 388. 96 430.92 582. 50 714. 06 
LOCALS Freeanentseeerainstees 11, 935? 1,515, 674? 
Alberta: 
WAL BAT cicasverse<cescceaverectislenaras sees 484 629, 003 8.42 14.42 20. 42 84.12 144. 12 204. 12 pices Catia ab 
Drumheller .... 1 1, 983 18. 36 28. 36 38. 36 129.00 241.40 331.00 258.00 482. 80 662.00 
Edmonton‘ .... Say Rete 16.75 26.75 36.75 118.00 142. 54 188. 26 236.00 284. 04 373000. 
Fort Macleod ... 12 800 Zae 33 36. 68 50. 83 171.95 314.45 456. 95 338. 20 632. 20 908. 20 
Jasper Place .., 11 116 21.00 28.50 36.00 87. 74 152. 74 203520 167. 00 271.00 371.00 
* Lethbridge’ ..... “he aiae Miao S075 40.25 110.25 210. 25 278. 80 282.60 392.60 502.60 
Medicine Hat ... 31 71, 243 14. 20 20.05 25.05 133. 80 208. 80 267. 60 267.60 417.60 535. 20 
# ed DR it rets eee grates eee reas ae 24. 68 38. 18 51. 68 129. 28'°) 162. 90 221.40 225. 00 342.00 459.00 
SN ObaLS Serra teeter er rayeson 9, 984? 2, 249, 871? 
British Columbia2? 
AMESUEIADY > Semi te av ark totes bovedast aeconties 54° 187, 413 16.80 Sanon 45.68 130.99 235.99 301.61 249.11 459. 11 590. 36 
Cranbrook ... 27 6, 293 18.90 34.65 50. 40 168. 241°] 189. 87'*| 216. 1218) 313. 38°! 379.7418] 432. 26%° 
* Kamloops ... 5° 4, 209 16. 80 BPA at 45. 68 130.99 235.99 301.61 249.11 459.11 590. 36 
Kelowna . 341 20,071 16. 80 27. 30 34.65 86. 10 159. 60 233.10 159.607 | 306.60 453.60 
* Nanaimo .. 5 3,006 16. 80 32255 45.68 130. 99 235. 99 301.61 249.11 459.11 590. 36 
INGISONI oAttavec.ckt 145 15, 706 16.62 24.95 31,.51 114.13 216. 78 PAS Fay | 236. 25 433.57 585. 14 
* New Westminster! 36 234,574 16.80 BP ap 45. 68 130. 99 235. 99 301. 61 249.11 459.11 590. 36 
* North Vancouver® . 32° 431.589 16. 80 S2nDo 45. 68 130.99 235.99 301.61 249. 11 459.11 590. 36 
Penticon .............. 110 6, 799 bly (ei bg 30. 82 44. 36 127.37 192.99 245. 49 254. 73 359. 73 438.48 
* Prince George . 5° 5,874 16. 80 s2c05 45. 68 130.99 235. 99 301.61 249.11 459.11 590. 36 
* Prince Rupert . 11 52, 190° 16. 80 32605 45.68 130. 99 235. 99 301.61 249.11 459. 11 590. 36 
* Richmond arias 50° 172,999 16. 80 32.55 45.68 130. 99 235.99 301.61 249.11 459.11 590. 36 
HLA awa dthen 105 4,037 8.98 14.65 19.37 52.45 99.70 146.95 99.70 194. 20 288.70 
* Vancouver . 153° 314,851 16. 80 32200 45. 68 130.99 235.99 301.61 249.11 459.11 590. 36 
SN ACUOTIGS Ve eens Bhs 36, 705 16. 80 32000 45.68 130.99 235.99 301.61 249.11 459.11 590. 36 
* West Vancouver 38 1,650 16.80 32355 45. 68 130. 99 235. 99 301.61 249.11 459.11 590. 36 
ROLAL Shi ccc eanaae ete nes see 2, 210° 5, 742, 338? are Or Act | are aerd nee Sea 
i —L. + 


? Bills include a provincial sales tax of 6 p.c. Power used in manufacturing is exempt from tax. 

? From ‘‘Annual Electric Power Statistics,’’ Catalogue No. 57-202. 

> Some power customers are classified as commercial customers in Catalogue No. 57-202. 

* Customers and consumption included with commercial. 

°* The following rebates on power generated wholly or in part by coal produced in Nova Scotia are applicable to power consumers who are engaged in 
manufacturing, converting and processing goods or products from raw or other materials; Halifax, Dartmouth and Windsor — 2E mills per kwh.; New Glasgow — 5 mills 
per kwh.- Springhill — 7 mills per kwh. 

© Includes surrounding area. 

7 Bills include provincial sales tax of 8 p.c. 

® Decrease due to a reclassification of power customers to general service. 

° Now includes some large power customers. 

10 Minimum bill. 

11 See footnote for domestic service for this municipality. 

12 Bills include provincial sales tax of 5 p.c. 

13 Bills include a municipal tax of 5 p.c. 

4 Bills include provincial education and hospital tax of 4 p.c. Power used in manufacturing and heating is exempt. 

15 Bills include surcharge of 7% p.c. 

16 Bills include surcharge of 5 p.c. 

17 Bills include surcharge of 10 p.c. 

18 95 h.p. and over, customers installing own transformers. 

1 Power customers served by British Columbia hydro and power authority. 

* Municipalities in which changes in rates occurred in 1967. 
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Catalogue 
number 


o7 - 201 


Om O2 


57-203 


57 - 204 


57 - 001 


57 - 503 


Reports Published by the 
Manufacturing and Primary Industries Division 
dealing with 


ELECTRIC POWER 


Title 
Annual 


Electric and Gas Meter Registrations. 


Meter registrations by province, company and type of meter. 


Electric Power Statistics, Vol. If — Annual Statistics. 


Summary and detailed analyses of generation anduse of electric energy in Canada, 
power plant equipment, customers, employees, salaries and wages, financial statistics 
and historical tabulation of supply and disposal of electric energy. 


Electricity Bills for Domestic, Commercial and Small Power Service. 


Examples of electricity bills for domestic, commercial and small power service in 
cities and representative municipalities. 


Electric Power Statistics, Vol. I — Annual Electric Power Survey of Capability and 
Load. 


Current and projected data of capability and load of major producers of electric 
energy in Canada. 


Monthly 
Electric Power Statistics. 


Production by utilities and industrial establishments, imports and exports, power 
made available for use in Canada, secondary energy used, sales to ultimate customers 
by rate category, cumulative monthly totals for year to date, by province. 


Occasional 


Electric Power Statistics, Vol. II] — Inventory of Prime Mover and Electric Generating 
Equipment. 


A list of generating plants in Canada by ownership, showing the location, year of 
installation, name-plate rating and other details of each unit, as at December 31, 1966. 


In addition to the selected publications listed above, the 
Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statisti- 
cal reports on Canadian economic and social affairs, including 
detailed reports on the 1961 and 1966 Censuses. A comprehensive 
catalogue of all current publications is available free on request 
from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3. 


SYMBOLS 


The following standard symbols are used in Dominion Bureau 
of Statistics publications: 


.. figures not available. 

... figures not appropriate or not applicable. 
- nil or zero. 

-- amount too small to be expressed. 

p preliminary figures. 
r revised figures. 


ELECTRICITY BILLS 
FOR DOMESTIC, COMMERCIAL AND 
SMALL POWER SERVICE 


Examples of the Application of Rates 


1968 


General 


This report is based on rate tables supplied by 
the power companies and municipalities responsible 
for the distribution of electric energy in the cities 
and towns in this survey. It consists of the cost of 
definite quantities of electricity for specific uses 
and an annual index of electricity bills for domestic 
service. The monthly bills are computed to show 
the actual cost to consumers in the 172 municipal- 
ities covered by the report when selected quantities 
are used for specific purposes. The cost to the 
consumers includes not only the amounts accruing 
to the distributor, but also all federal, provincial 
and municipal taxes on such purchases. Discounts 
for prompt payment have been deducted from gross 
bills wherever granted. 


Uses 


Monthly bills cannot be used to obtain the 
average cost of electricity consumed in any one 
municipality or to compare municipalities as to cost 
of electricity, except in a very general way. The 
unit cost or cost per kilowatt hour of electric energy 
normally varies according to the nature of the use 
and the magnitude of the consumption; and, because 
these factors vary so greatly as between types of 
user and between municipalities, an average cost 
for all electricity consumed in any municipality is 
of little value unless the nature of the uses and 
amount of consumption for each use is known. Fur- 
ther, industrial power costs vary as to whether the 
power used is primary or secondary (off-peak or 
interruptible power taken when available). Other 
important factors in determining costs of electricity 
are the relationship between. the capacity of a 
system to produce and distribute electricity and the 
total consumption, and between the average rate of 
consumption per day and at different times of the 
day, and during the year. Because of the difficulty 
of giving proper weight to these many factors, the 
Bureau of Statistics has not attempted to show 
average costs or to compare costs between munici- 
palities. For these purposes the report should be 
used with the utmost caution. 


Computations 


Domestic services consist of delivery of electric- 
ity to private residences for lighting, refrigeration, 
cooking, water heating, house heating and the oper- 
ation of various electrical appliances. Commercial 
service includes delivery of electricity to stores, 
offices, factories, etc., mainly for lighting purposes. 


Outdoor sign lighting is generally in a separate 
category and the rates are different from those for 
commercial services. Street lighting is also in a 
separate class. Power service includes the delivery 
of electricity for the operation of electric motors. 


The purpose of this presentation is to provide 
data for comparative purposes on the cost of electric 
services in Canada. Because of the various methods 
of computing costs, it was necessary to select some 
arbitrary conditions, especially for the fixed charges, 
and use the same basic conditions in each munici- 
pality. In the large majority of municipalities the 
use of these arbitrary conditions was not necessary, 
the rates containing a fixed charge and a block rate 
for all consumptions irrespective of appliances. 


Consumptions of 700 and 1,000 kilowatt hours 
include electricity used for water heating. Except 
where the entire water heater load was on a flat rate 
basis, metered rates were used in working out these 
bills. For a few municipalities, where all water 
heating is on a flat rate basis, an arbitrary division 
was made between water heating and the metered 
services. A 700 kwh. consumption was divided to 
include a metered consumption of 350 kwh. plus an 
assumed 350 kwh. consumed by a 1,000 watt heater. 
A consumption of 1,000 kwh. was divided between 
490 kwh. metered and 510 kwh. consumption assumed 
for a heater of 1,000 watts. To show the effect of 
flat rate water heaters, a bill for 1,000 kwh. includ- 
ing a water heater of 1,000 watts has been shown 
for all municipalities where such heaters are in 
general use. 


A few municipalities apply a demand charge in 
addition to the energy charge for electricity used in 
house heating. In computing bills for house heating 
in these municipalities it was assumed that the 
maximum demand is 15 kilowatts. Where service 
charges are based on two-wire or three-wire service, 
the higher charge was used only in calculating the 
bills for 300, 500, 700 and 1,000 kilowatt hours. 


Changes in Bills during 1968 


There were no changes in domestic, commercial 
or power bills in New Brunswick, Quebec, Saskat- 
chewan or British Columbia. Changes in the other 
provinces were generally upward. 


At ten 


In Newfoundland, four of the six municipalities 
in the survey experienced increased bills while 
reductions occurred in Carbonear and Stephenville. 
The bills are now identical for all six municipalities. 
An increase in sales tax from 6 per cent to 7 per 
cent was partially responsible for the increase in 
bills. 


Changes in Prince Edward Island consisted of 
decreases in electric heating bills and power 
service loads of 50 Kw. and 100 Kw. in Summerside. 


In Nova Scotia there were increases in domestic, 
commercial and power service bills in Bridgewater 
and Glace Bay. 


There were increases in domestic service 
bills in 26 of the 58 municipalities in the Ontario 
survey. In 10 other municipalities bills were in- 
creased for low monthly energy consumptions and 
decreased for the higher energy consumptions. 
Changes in commercial (general Service) rates 
resulted in higher bills in 18 municipalities, lower 
in 1 municipality (Pembroke) and a mixture of 
higher and lower bills depending upon billed loads 
and energy consumptions in 17 municipalities. 
Power rates were increased in 23 municipalities 
while a mixture of higher and lower bills occurred 
as a result of rate changes in 15 municipalities. 


With the exception of Winnipeg and The Pas, 
all municipalities in the Manitoba survey had 
increased bills for all rate categories of service. 


Winnipeg bills were unchanged from 1967 and there 
were reductions in all rate categories in The Pas. 


The only changes in Alberta were decreased 
commercial. bills and increased power bills in 
Calgary. 


Lowest Bills 


Any attempt to determine which municipality in 
Canada enjoys the lowest cost of electricity might 
be difficult for reasons mentioned above. From the 
selected list of municipalities, which comprise this 
report, those having the lowest bills for selected 
quantities and uses are shown in the following 
tables, 


While the domestic service bills will probably 
show the average for most municipalities, it is prob- 
able that with larger loads and consumptions for - 
commercial use and for power, other municipalities 
would have smaller bills. The fact that no one 
municipality had the smallest bill for all types of 
consumption in the three classes of service indi- 
cates that caution should be exercised when making 
comparisons as between municipalities. 


There is a possibility that some municipalities 
from which bills have not been collected may have 
as low or lower bills than those shown in the tables 
below, and consequently there is no certainty that 
these bills are the lowest of any municioality in 
Canada. 


Lowest Monthly Bills for Domestic Service, 1968 
“pa = =~ Ol et Des iy Gee CD Ges Aba) Gn ee eee 


Monthly consumption — kwh. 


Municipality 
60 100 180 300 500 700 1,000 5,000 7,500 
9 dollars 
Sem IO DDG. wniisati svanebeccctnevaveys SeRRRG ese) eyaaKunea ct nives 1.48 A 
xO ANN Mrs OE iave cesesevsceraseciteaeceenecevarhs soteuivnatedoaasiehees PSG 2.45 : : 
ROME cd MOORE Gig ck wins sua downto tuveneuvasie thea cerkv Peed keer ies | Biull) 4.14 5.09 Owo7d on 
POD UMAR ONG. isnteccaustetes oekave weed testes css tayeved - I i 41,99 62, 24 


Lowest Monthly Bills for Commercial Service, 1968 
ee ee a ee ee 


Billed load 


2 kilowatts 


10 kilowatts 


50 kilowatts 


Hours use 
Municipality T 
100 200 300 100 200 300 100 200 300 
Monthly consumption — kwh. 
200 400 600 1,000 2,000 3,000 5,000 10,000 15,000 
dollars 
WR CR TOM OMIM atavcyapevanitecessiedandusath alasmasaptacndehpuns'es rye 3.10 . 
ReARMAERS APU a sinunsahytaasanssacascsdvvaaduetniches deursaccarsr sy Bi LS ol | ; 
| 
Ne MRL COTLG Se cusacsvansuvessuaspcarnahedavevans evtioinin 6. 30 31.50 2 
IESE ACU 5 cies asact dus anv ace doesvosstsdu pW Unk tates ence dcvrvanes 13, 20 
BAR MMNCUTNINIS € © libre: spioice-vabevcrtvsentcanncdesreh assy eceenstee 24,73 59, 23 116. 73 141. 73 
Lowest Monthly Bills for Small Power Service, 1968 
Billed load 
5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 
Hours use 
Municipality 
100 200 300 100 200 300 100 200 300 
Monthly consumption — kwh. 
500 1,000 1,500 5,000 10,000 15,000 10,000 20,000 30,000 
dollars 
DAMEN OOKLA 5 sees Be, Seay'se oy oy artoetteetanaents vir evonate 7. 20 : 
LOA ANY UUNVUATY Ly, OMalre-sn.re lave coohe cate atastemtsstespatesteerrees 11,93 
Orillia, Ont. 13.50 135. 00 270. 00 
BRANES Ole tsa senses nieve uae RepSa «seein cite Baek os acsve sates ; 52.45 99, 70 Slots 99.70 194, 20 
I 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1968 


Lighting, etc., 
refrigeration, ) 
neat ’ : king and ae 
Lighting} Lighting, pate Ace : Lighting, etc., 
Number Here ane siirioe ene water heating nloeeraeion: 
of : sm appliances Ae Ae : cooking, water 
domestic pee ict sae arias Minne appli- and Pee ee eae peeking and 
Province and service eae, h ve & epi: ances | refrigeration ae Metered a house heating 
municipality customers | . Seite CBU p rates bate 
AVS AMS sumption | customers bill water 
Dec. 31 1968 as at heater 
1963 2 Dec. 31, in = 
1968 Monthly consumption in kilowatt-hours ; 
60 [i 100 | 180 300 500 700 1,000 | 1,0007} 5,000 7,500 
“| kwh. T dollars 
Newfoundland:? 
*Carbonear ..........- 1,037 236 20 1.79 2.89) 73586) |) 5. 80! 763" SNOOP L256 lead ac 6s tl 99ST 
*Cornerbrook .... 5,491 708 190 emt9) 2.89 3.86 5. 80 7.63 9,99 [12,56 |16.41 ys Oiled 99.87 
*Grand Falls .... 1,607 601 116 1. 2.89 3. 86 5. 80 7.63 9,99 |12,56 |16.41 c Cie tce 99.87 
*Mount Pearl .... 206 546 43 Ly 79 2,89) |) (3.186) 4) 6,00. || 763) 1/9. 99) 12556) | 16 ar 5 CITT | 99N8T 
AS te UOMMUS) vercwerc itera Hil 587 1,095 1.79 2.89 3.86 5. 80 7,63 9,99 |12.56 |16.41 ee riy! 99, 87 
*Stephenville 1,239: 347 -— 1.79 2, 89 3. 86 5. 80 63 9.99 {12.56 |16.41 OTe ik 99.87 ; 
Tolalewes.c< sete. ee 97,5314 3344 1, 6534 : ; fs a a * 
Prince Edward Island: 3 - 
Charlottetown porate 6,278 323 | 52 2.00 3,20 4.40 6. 80 8.90 |11.90 | 14.90 | 19.40 5 79.40 |116.90 
* SUMMICESLOG pascaeaceerczsancevens 2,491 250 | - 2.00 3.68 4,80 7,04 990. 133506 Lite 10) 22550 ‘ 74.90 |109.90 
TP ObALS csi cieasgsrancrcenareese 24, 7664 2754 614 * ¢ é c : . f 
Nova Scotia: 
Amhicrs@ Aen. -ccrapiaetny te Ae 12 2.00 | 3.30 | 4.50 | 6.10 | 8,00 |11.50 |14.50 |19.00 | 18.65 | 71.10 |104.85 
*Bridgewater . 2,446 488 199 Biv oO) 2. 10 3, 50 5, 10 6.40 8.20 |10,00 | 12.70 5 On 48.70 71. 20 
Dartmouth$ .., 26, 920 499 OE 2,00 2.50 8. 00 5,50 7.20 )10,.10 | 12.50 |) 165.10 d 70,00 95.00 | 
*Glace Bay..... 5,421 284 49 2.50 3.44 4,40 6.32 8.30 |11.30 |14.30 | 18, 80 : 78.80 | 116.30 
FEA PaX 6.8 cras 31,073 467 | “E 2.00 2.50 3. 50 5. 50 7.20 (10. LOW} 22.50) || 16.40 70.00 95.00 
New Glasgow .. 45 ate 22 2. 50 Lok A all Wins ope) 4.96 TeaOvyO. SOs 1S: SO 1) B7..80 71.10 | 104.85 
New Waterford 2, 102 296 1 Loe 2.6% pers Dyoo 8.48 |12.66 | 14.06 | 18.39 80.04 | 118.30 
PAGO) sca careycin an Ae ate 1.00 1.80 2.60 4, 20 6.60 | 10.60 | 14.60 | 20.60 71.10 | 104.85 
Springhill Setiao: 263 ae 2.00 2.50 3. 50 5. 50 T2004 10. 10 112.50: 716.10 70.00 95.00 
Sydney..... 7, 809 458 122 oe Ps) 2.67 Bag fe) 5.86 8.48 | 12.66 | 14.06 | 18.39 80.04 | 118.30 @ 
Truros 5, 999 416 De 2.00 2. 26 3» LO) 4.78 6. 40 9.30 121.70 | 15.30 70.00 | 105.00 
Windsor‘ .... 6.584 Bue ie 2.00 2050 8.50 5. 50 Tr20 1 TO. 10" 12750) V 16.46 70.00 95.00 
MPO tenestetcrorsunsceens 8,316 250 ned 2.00 200 300. 5.50 7020 10; 10 | £2.50 |) 16..,10 | 70.00 95.00 @ 
Totals cea ees 200, 982 3674 9094 as Pr Ages Ae 546 te he ace ine ate aos 
New Brunswick: | 
TROL UTS. ooo cacecs cscatenessavantie Bale 491 174 1.00 2.60 3.30 4.70 6.80 | 10.30 | 13.80 | 19.05 72.81 | 106.56 
Campbellton . 3,342 337 4 Pal fc) 3.00 3.80 5. 40. 7.80 | 11.80.) 15.80, | 21.80 101.80 | 151.80 
CHAUHAN wveces-oes 1,689 462 24 1.50 3.60 4. 80 6. 60 9.00 | 12.80 | 16.40 | 20.90 12.81 | 106.06 
Edmundston .... 3,001 458 26 1.00 3.70 4.50 5.95 estore ) lly aye HRS Hesjektoe Wert / (ANS) 66.00 98.50 
Fredericton .... 6,964 394 157% 1.00 2. 30 3. 30 5. 30 8.05: 122.05 | 26, 05: | 22505 72.81 | 106.56 
Moncton......... 11, 661 590 117 ee) 1.78 2.97 4.99 held. | JO. Tonle T9308 12.81.) 106.56 
Saint John..... 25,045 303 is -o4 1.89 2. Ol 4.05 6.21 9.81 | 13.41 | 18.81 90.81 | 135.81 —@ 
St. Stephen 1,549 S00 LT 1, 30 3.60 4.80 6. 60 9.00 | 12.80 | 16.40 | 20.90 rae 72.81 | 106.56 
Sackville. 1206 362 5 1.50 onde 4.65 6. 26 9.00 |12.80 | 16.40 | 20.90 | 18.65 72.81 | 106.56 
Sussex 1,301 366 20 2.00 3. 20 4. 48 6.60 9.00 |12.80 | 16.40 | 20.90 eric 72.81 | 106. 56 
Woodstock 2, tae 552 68 1.00 3.45 4.70 6. 30 8.70 | 11.70 | 14.70 | 19. 20 72.81 | 106.56 
TR OU ENS ieee cats catvape ack seat 158, 989% 3484 1, 008* . ve aiere @ xis ae ae slere 
Quebec:’ 
Actonvale .. be ab 646 68 1.62 2.64 3.67 ley Be 6. 26 8.42 | 10.58 | 13.82 BT Oe 84.02 
UTS. See soedk 2,942 908 OY, Teiou Paes 3. 40 4.10 5. de 6.86 6.59 (LL. 18 68.04 | 100. 44 
Baie Comeau ........00 2,748 7119 93 rol oe LO Peas is Sete 4.95 Waals Diet ybae od 64.35 96.75 q 
Cap-de-]a-Madeleine 7,268 626 90 Tron 2.3 3. 40 4.44 5.99 Bo. 15 PO sa 4 3s 56! 9005 83.75 
CHLCOUTIMA ceesevevscnsnss 7, 094 878 o2n oo) PBEM 3.40 4.09 5. 13 6.86 SSO ee TS 58.70 88.35 
Coaticook .. 1,910 467 oh 1.08 2.03 2.68 3.97 Be wk 7.94 | 10.37 | 14.02 62.61 92.99 
Cookshire ..... 406 602 10 1.62 2.64 Be On 4.71 6. 26 8.42 | 10.58 | 13.82 57.02 84.02 
Drummondville 8, 388 609 281 Lo DE 3. 40 4.44 5.99 SAS. SL | 18.55 BG. To 83.75 4 
Farnham .... 1, 769 626 26 es Zrau 3.40 4.44 5.99 CaS }MOCS WAS ss 96.75. S3.no 
Granby°> .. 10, 284 107 289 Lead Aho 3.40 4.44 5.99 Bo LS AOS phe. oo: 56. 5 83.75 
Grand’Mére 3, 791 770 Le wot Teor 2.43 3.83 Bs 12 7,29 9.45 | 12.69 75.60 | 116.10 7 
ROY occas 16, 210 We} 607 1.08 2.07 3,02 bs Pa ed 4.75 6.05 7.34 oO. 29 56.81 86.51 
Joliette 4,604 380 a 1.08 2.59 3. 65 a 5) 7.93 | 11.43 | 14.93 | 20.11 90.16 | 133.90 
Jonquiére® 7, 734 813 aie 1.08 2.00 2.65 3.94 5.08 6.70 Bide |) Ls 50 59.02 88.72 
La Tuque 3, 403 673 104 P35 rats tt 3.40 4.44 5.99 8, 25° 7°120.31 || 13.55 56.75 83. 135 
LEvis)..28 3, 466 838 ope] 1.08 2.07 3.02 4.06 Ly ee4 7.56 9.50 | 12.42 55.62 82.62 
Magog .... 3, 838 411 38 1.08 2.43 3. 30 5.03 6.54 8.70, | 10.36 1 14. 10 65.94 98.34 
Mégantic 1,719 424 61 1°35 PE | 3.40 4.44 5. 99 Se 1S PLorsie iy 135 55 56. 75 83.75 
Montréal’... 540, 593 504 11, 100 1.08 Zavn 3.02 4.06 5.62 7.56 9.50 | 12.42 55.62 | 82.62 
3, 190 dP 40 L3h anak 3. 40 4.44 5. Ot 7.61 9.56 | 12.47 59.99 89.69 
ory 44, 090 592 2,100 1.08 2.07 en2 4.06 Sie 7.56 9.50 | 12.42 5D OZ 82.62 
RAIMOUSK Io nic Seoo 613 316 doo: 2. 3t 3.40 4.44 5. 28 Ss 1D} P0.o8 Vtowoo bhava tro} Sodalte 
Riviére-du-Loup. 3,678 624 oc 1.08 3.06 4.64 6.80 8.42) //10.58 | 12.74 | 15.98 80.78 | 121. 28 
RAO) OVE ae, oe eocsesceceecener ero 4,954 587 60 [35 2.37 3.40 4.44 S.0b 7.61 9)..56:,) 12.47 59. 99 89.69 
Ste-Agathe des Monts .... 1,955 394 12 gisys) PAs 3.40 4.44 5.99 Be ld 1 LOSE W 13.55 56.15 83.75 \ 
Ste LViGGUNUNIC) cdesreurenesencss 6,321 571 PAW) Lies aol 3.40 4.44 5. 99 8.15} 10.30 1eeeb 56.75 Sonne 
St. JéerOme.... LOLT 612 66 1.30 Zino 3.40 4.44 6.99 Ba 15° 1 20.82") 13. 55 56.75 83.75 
St. Jean® ...... 8,393 654 383 Lose PAH 3.40 4.44 5.99 S215 | 10.32) 23. 55 56.75 83.75 


Sce footnote(s) at end of table. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1968 — Continued 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
cooking and 


Lighting Lighting, : : Lighting, etc., 
Number Sy es ana Saul ees water heating meni goration. 
of , small appliances Pitadsl ; cooking, water 
Gomesnc plas Smee 8 appli- aii sage vine heating and 
Province and service eed neatee ees ances refrigeration . Metered Tare house heating 
Pee OY al Sumption | customers bill eate> water 
DES. ul 1968 as at heater 
1968 : Dec. 31, 
: 
1968 Monthly consumption in kilowatt-hours 
ie 60 100 | 180 | 300 | 500 | 700 | 1,000 |1,000? | 5,000 | 7,500 
i kwh. dollars 
Quebec’ — Concluded: 
SEREW SS) Boece eee 4, 283 643 132 Leo Za taeoeeO! | ean ee| 3. SOM eee lo: Ol sie Do. 00 Beale 56.75) | 83. 7) 
Shawinigan .. ce 7,724 541 45 L535 ZNO eeO eit ODOM MG Lon iLO al 35o0 Slog 06.75 | 83.75 
Sherbrooke . sf 26, 777 290 che ats 4.30 | 3.24) 5.04 | 7.17 } 10.53: 13288 | 18.91 sons 86.01 | 127.94 
MOOME! soranewestersnce ne 4, 962 616 419 1.35 Zoo Mess a0! |eaerteu| oOsoO | ess to 1 TOSI 1s. S rie 56.75 | 83.75 
Thetford Mines .. 5, 479 547 65 135 Zeal Weeoat0) | hae SOON seiko: | VO | 13.55 Ata 56.75 | 83.70 
Trois-Riviéres 14, 994 582 272 12/35 Zot Oreo We ated On OO Memon Lo NW LOsrsk | lon oo Ann 56.710 | Gono 
Val d’Or 3, 458 685 65 135. Zao WoetO) 1 Fae 5.67 7.6) | 92564) 12.47 56.0 SEES || BSC!) 
Valleyfield .. 8, 287 616 323 1.335 Zot eon e Oke ae | o.9OGIMS. 15 | LOged ih ts.55 ean 56. 15 |) 83.75 
Victoriaville * 5,123 542 147 1.35 2.37 | 0.40 | 4544 | 5.99 | 8.15 | 10.31 | 13.55 ae 56.75 | 83.75 
VESSUMOWNT, Merccscresssacsescessevs 8, 356 791 12 1.08 208 eor02 |) 4.106.) 5.62) 7.56 1) 9750: | 12, 40 ove 68.04 | 100. 44 
DED Sy ORS se eee eee 1,616, 738* 555* 40, 0434 piece AS mere 50 oe eee 5 5 . oe 0 
Ontario: 
* Alexandria .... 878 793 £31 2.00 2, OOS) 2. 40) \\on44 | 485) 1 6.85 50! || LOL 35) MOL sb) Onsen ieionso 
BARRE: .....: 8, 257 686 437 2.00 PAOOsMmaes SOMO LO aes Onl mG. One OB Omllita sO) 0G 51.20) 76.23 
Belleville 9,861 686 539 Pts, LeveDale2 Oza leas OO) 4a Gon | MUmy DiGo al (8.66 eo. O0ml ees 
*Brampton ... 8, 603 734 1,754 2.50 2.08) 8,40 | 4.84 | 6.60 | 8.60 | 9.25 112.10 Bers 51.60 | 76.60 
Brantford ... 18, 222 529 633 20 1 ODN 2640) S286 I LOO Gi 70) | Tsou 10.20 50.00 | 75.00 
*Brockville . 6, 136 684 610 2.00 Zale ee iO) No. G2 1 OneOl I Hac) | BatO fal. 30 51.00 | 76.00 
*Burlington . = 18, 961 1713 698 2.00 D2s20 66.00) 4.60) | 6.500) 8.50 || 9205 1 72. 00 52.00 | 77.00 
Chatham ...., is 9,371 420 121 2.00 2. Won a2ietor Wd. 90 4] in00 1 Tool!) 955041 12. 501 Li SO S0.00' | Siio100 
Cornwall 10, 646 700 332 .50 Selec nlo ewe Od bk SoG eG. 1) S. kit OSM O 564 85.09.) won 35. 
*Dundas .... 4,700 628 118 ie0e 209)! 2.80) 4.37 | 6.20 1 8.20 1 8.85 7411.70 One 50.75 | To. to 
*East York 23, 843 490 30 2.00 DE OO UNDE 25m eee L 4.5011) 6.30 | (8.20) 20.80 } 8.94) 49.50 W 14..25 
*Etobicoke Noy bao 678 1,880 A on 2eSON Aa teles 00 | Anko |) 6. To i Sob wd. 68 x80 5128 116.03 
*Fort William 13, 790 722 66 1.50 LOOM LO 16) Suge eae W.LG IO 59 ie 41.99 | 62.24 
Ch re a 10, 000 649 792 1.80 T9Sni2. 45) |) 3.49 | 4 908 6.90 4 8390 | tl 90) 8.60 SOS00 jis a.100 
*Gloucester Twp. ... 5, 907 739 121 ye DATUM nao: | WaeOul a0. eS o0N) a= tO me 52s LO tak 
Goderich 2,442 573 107 1.50 162,12, 00) 3.06 I 4. 25 o.6o |) 705 9590 Ay 50.00 | 75.00 
Guelph... Tay Thy, 706 865 2.00 Zaks Wren oO ase i) 6. TOUS. 0: OstO 13. LO =i HS. LO us (S00 
Hamilton 83, 941 521 279 ae) 1.60 | 2.01 Za8> |! 4.10596. 19.) 62 26a 0h, £201 OBO a2. Aone ese 
Kenora ... 3, 325 628 8 .90 1,48 | 2.02 | 3.10 4.41 Sv80! | ae VO. S55 8. 70 I) 64305 Ss h0 
SKAneSton. ... 16, 480 677 616 2. 00 2200 2009 2.33 4.00) 16. 0) I) Saden L100 Br 51.10] 76.10 
Kirkland Lake® 5, 072 484 110 1.25 LOT Se eee Ste: MW OnSo | eins eo melON IL OrO3 Ooo COO ON Mirae Ow 
*Kitchener .. 28, 412 620 632 2.00 26.007) 25400! "3986 |) 4.550 eo. 957) fesoe 0. 20 50: 20) Fo. 20 
*Lindsay . 3, 767 682 172 1.50 1.6479) 2.20) 3.382) 4.65 | 6.05 |) 7.45 | 10.30) 9550 | 50.30 | 75.30 
London .... 58, 553 517 1,587 2.50 2.65. | 3.25 | 4.45 | 6.00 | 8.00 |10.00 |13.00 50.00 | 75.00 
*Midland 3,212 614 108 2. 00 2, 0051 2.00%) 2.99 | 4.40 || 16.40 |} 705i) 9.90 49.90 | 74.90 
*Mississauga 30, 630 849 2,746 2.20 WAS esa dor 4.59 Ordos Gado || aeons. co | lS Oo tl 52.35) |e Gills 
*Nepean Twp. 12, 648 1,002 841 2.00 2.72 }, 38.60) } 5.36 | 1.40 9.40 | 10.05 | 12.90 Se OOM eats OO) 
*Niagara Falls 16, 698 531 163 2.00 2.08 | 2.80 | 4.24 |} 5.90 | 7.50 | 8.65 |11.00 | 10.94 | 49.50] 74.50 
*North Bay ... 12,195 655 404 2.50 2505) 2.50% 8.29 | 4275 1 6.95 || 7.80 10,95") 10. 20 S500) 82550 
*North York 112, 817 691 Pree Ms) 2.00 2.16 |) 2.80 |) 4508) | 5.70 | °7.. 70 |) 9.70) | 12.70") LOSS ol 007)" 76500 
Oakville . 13, 616 852 410 Heyes) 2.44 | 3.20] 4.72 | 6.55 | 8.55 |10.55 | 13.55 58.00 | (8.00 
*Orillia 6, 211 644 226 1.50 f), DOR Mo6o 2.45 3.65 | 5.65 | 7.165 |10.65 | 8.78 1 500657)" 15.165 
Oshawa 22, 194 748 2,222 2.00 Deda 2060) |) Bene: |! 4.900 96590 |) 8500) | 10.90) 1) “o5274) 50. O0N o500 
Ottawa ...... 88, 671 729 39 79 tess Lo eerGe, Sa COmnree Us leo CON I Gao2 ne Miiatle eo re 
*Owen Sound . Sra al! 660 181 2.00 2..00°) 2.10) |) 3.22 | 4.70) | 6.70) || 7.35 | 10.20 5OL205) 975.20 
*Pembroke ..... 4,415 677 18 2.00 2.16 | 2.80 | 4.08 | 5.75 | 7,95 | 8.80 {11.95 |11.20) 55.95 | 83.45 
*Peterborough 15, 894 782 897 3.00 3.00°) 3.25 | 4.45 | 6.00 |} 8.00 |10.00 | 13.00 51.50 | 76.50 
Port Arthur ... 13, 291 664 131 1.80 Ol 2.34 3,20 1 4.360) 5.99) || 6239082168 49.50 | 74.25 
*Port Colborne 4, 930 438 67 ala TOR WED DOs een Golo. foe | Zou coe lOm LO. Oo 50.95 | 75.95 
Richmond Hill 5, 038 674 69 1.70 .82 | 2.30 | 3.26 | 4.60 | 6.60 | 8.60 |11.60 | 9.46 | 50.00] 75.00 
St. Catharines = 27, 934 528 408 2.00 DAI 2. 6d Menon he ShOlle GalOmie te ioe LO. CO OMT Gs oOiG Ones Cosg0: 
Sos PHomMAS ....... i Dal tO 532 13 eat TOO 2.50") see 0N a. 25ee tacos) OBZ 225 Dae Ze ie 100 
*Sandwich W. Twp. a3 2, 600 521 196 ve 2.46 | 3.30.) 4.98 | 6.95 | 8.95 10.95 | 13.95 515014 976.50 
BSCUDIVED oop te ncsecayecere tse 15, 706 BB) 685 2. 00 2.01 P65 Moy OS OAD OI Girsoe)| 1.98) ||LO. BOM LONGO: oO. Oe ioo0 
Sault Ste Marie =a 19, 397 769 791 1.50 294) 25384 93.31 1 4.228) V5 80a To 10546 50.06 | 74.81 
*Scarborough .... 76, 848 620 1,622 2. 00 PAD ease I Blow (al 5226, | Meee | Oat |e 25 50.95 | 75.92 
Smiths Falls .. 3, 306 640 98 eo: 149) 2.08 |) ot 4.55) | 6.538 ||) 8.5 1.48 |10.03 | 49.50] 74.25 
*Stratford .... 6, 873 655 262 2.00 ZEB 2U90N|| 78S 5G. 10) | SadO LOT VON mS. ho 51.00 | 76.00 
Sudbury ... 23, 844 717 1,005 1.50 1.62) 1) 2.10) || 3.06 | 4.40 | 6.40 | 6.25. | s8590i) (8186/9 .50700))) 175.00 
Timmins’° 8, 860 517 132 1.25 AES 2.291 8.52 | 45959) 7065) 7.83: | ON6G RI LOS46 TAO hOO Ne ya. 20 
*Toronto 198, 953 476 5,546 2.00 ZL008 |) Bal | nde) 283" | Te Bom eoeSiie tlio o 54.90 | 82.35 
*Trenton 4,499 602 120 1.50 1 DOR B90) 2086 | s4500")) Berson 16.85) 29. 70 50.00 | 75.00 
*Waterloo .... eg 706 509 2.00 2502) 2,80) 54.08 | Saf) | 7%. 10) 8.8) 1. 20 cic 51.00} 76.00 
SVEMMATIO 20s, csesceene re f 362 334 1.75 UAGAL 2. 40h 3.68 i Ses0rl Ts0e| 1.95 | LOSCOR Aes eS OhoON mi o.o0 
MOINEUUULIY, Geencdesicapcsczgasanpeascesee 597 413 3. 00 SRO0o NS. 005! 8950] 25.0 191250) SSrOO tT LaSOm) MONGON Is ome OOR) 7G. 00 
*Windsor .... : 449 2,542 2.20 2.400) 8.00)! 4:20 || to5. |) WertOm|| Bbn 40) Hee a ie SOS TS Ne to.) 15 
*Woodstock a all 256 ah 2,16.) 2.80.) 408 | b270 1 7. 70" |e SIs5 420 ac 51.20 | 76.20 
BUQOD URE eters noes, staerecssnetcsvasis 528 478 2200) 200%. 00° || G25 713) | 890! “On oul Neoos Ono s Oncor O08e To. 00 
Totals 608* 71, 3754 eas Sere sis ese sexe 5a0 Ses Bi sche dca 


See footnote(s) at end of table. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1968 — Concluded 


Lighting, etc., 


refrigeration, 
: : sor ne king and - 5 
Lighting | Lighting, a ee10) ; Lighting, etc., 
Number oe and small BS pee water heating refrigeration, 
of ; : small appliances acer, F cooking, water 
domestic pe Bone Une see appli- and Seen ang heating and 
Province and service ie y ae es ances | refrigeration eee bere rate | house heating 
Seale e ates 
munietpalivy eee ae sumption, | customers bill : water 
1968 as at heater 
Wecmole D 31 
1968 oto 
1968 Monthly consumption in kilowatt-hours 
60 100 180 _| 300 [ 500 | 700 [1.000 [1.0002 5,000 [ 7.500 
[ kwh. dollars 
Manitoba:1* 
e Brandonw gr weiss cients 8, 894 609 201 Toe 3.40 4.73 6.18 1.32 O21 ide Om Leo, alate 49.76 72.49 
os) DENEN 0) tbe ates sya a 2,589 811 OF Loo 3 Oh 5. 43 6. 90 8.03 9.92 | LLSL i £4.65 rink 50.45 Tosh 
*Rast Kildonan . 8, 202 643 37 1.58 ee Seeil 4.77 5. 90 he 19 9.63. ).12..52 2D 48.40 Nie te 
*Fort Garry 5,912 751 37 1.58 2027 eo 4.77 5. 90 His ko 9.68) 12.52 pies: 48.40 bane” 
*NeGCDAW2 oo eeae 1,083 520 30 Le 5S 4.54 6.14 7.60 Be Tat LO. 63 / 12.927) 15.35 bo 4 Si.t3 73. 85 
*Portage la Prairie A 3,467 528 19 1.58 3.40 4.73 6.18 liwiaoee Cyan ale (0) | aieatoe ree 49.76 72.49 
*St.. Boniface ..... a 11,682 580 467 Laos 2028 eee aTT 5. 90 Te 19 9.68 | 12.52 Aic 48.40 ie Sule 
=St. James ..; “A 11,221 680 23 L258 eee Sines! Roe 5. 90 i. 19 ON68h| 12.52) eieke 48.40 71.12 
PTS NMUIENE ay a 8, 302 711 647 LeaG Qe Seal 4.77 5.90 HUES) 9.68 | 12.52 nig 48.40 T1242 
*Selkirk a... a 2,440 Bia by 13558 3.40 4.73 6.18 We oe SC. 2k Wile Om i393: pete 49.76 72.49 
*The Pas ..... 3: 1,343 697 D3) 1.58 4.54 6.14 7, 60 Os F24) PO. GS 12. 52) 4 a ereks Sl. eo 13. 0 
*Transi@Ome. .... 5,345 599 8 ESS! 2021 woah 4.77 5. 90 7.79 9, 680112552 oo 48.40 gale! 
*West Kildonan , 6, 967 703 V7 iigaxa! Beak De OL 4.77 5.90 7.79 9.68 | 12.52 aoe 48.40 Pe dey 
Winnipeg” ....... a 76, 388 540 803 Any) 1.32 2,30 ore a 4.27 Saab Sn L5o Th, ke 8.69 42.47 63.50 
MOGALS Fac eccsccheekavaeseevany 262, 2524 672+ 8, 8184 Aron morn inte cele Rake Orc Pye regs 
Saskatchewan:** 
INOOSCRUA Wet ahescreeteps eset 10, 091 353 os oki 2.60 4.06 5.92 6.63 9.27 | 11.91] 15.90 [13.68 68.87 | 101.60 
North Battleford?® . 3,559 Sot ate RS Ze te 4.10 5. 88 Ge BL 9,99 ;12.18 |15.45 aieke 59.13 86.43 
Prince Albert?® 7,340 373 IWR) 2.61 Der Ge 5. 28 7.48 9,77 W205 ah 15.49 fete) 61.25 89. 85 
IRCCIDEY oo eanese 38,417 409 1.87 PAR 3.74 4.87 6.55 9.37 |12.19 | 16.40 te 72. 69) | LOT oR 
Saskatoon ......... 36,200 374 1, 04 is he 3.90 5.48 Hi Ome, DO! Vos Gm eile BS. A plane arene 
Swift Current ... co 4,509 380 1.56 3.90 4,94 Peds 4 LO: Le be, 26) Ie aoe) des 0 5 83.46 | 122.46 
Weyburn”® ...... + 2,414 384 Li 2.92 4,30 5. 84 Bs LB LO. AT 2 Feel 16. 9 61.95 90.55 
Yorkton .... E 4,038 386 ae 1.72 ds 92) 4.30 5.84 8. 18.) 10,47) (12,76 | 16.19 tar 61.95 90.55 
MOVALG ecw nc, ater: 270, 562% 426° one fe sia erate Preis ants ae stoke ane isthe A1o0 
Alberta: 
KO GUE ALY 2 es cevien as aecevieverscicn® 95, 152 386 ae were 1.86 2.56 3.93 Bec 7.45 9.65 | 12.95 His 
Drumheller , 1.687 327 c Lo 2:60 3.638 5. 08 6.88 9.88 | 12.88 Kee: | bea ie 
Edmonton® .... 95,272 352 ea) 2.20 34.00 3. 80 5. 00 7. 00 9.00 | 12.00 atatte 
F'ort Macleod he 755 276 2.50 Oaat 4,51 Beto 9.74 |14,.49 |19.24 | 26.36 a 
Lethbridge ....... 2 10, 688 347 Pe 2.00 Ae da 8.60 4.60 6.10 8.60 |11.10 |14.85 ate 
Medicine Hat 8,310 337 — 1.00 2.20 2, 85 4.05 Syne a) 8.85 i535 6.35 
edhe Gromer. ware ree 6,590 381 Sr 2.00 2,88 3.90 5.46 675 Bs Dor fh Udod Osh D4 BS cua te 
ae ee 386, 1464 4054 a aa ee et a ae hee eed es Sy cael eA 
British Columbia:”” 
Burnaby 33, 928 536 419 1.05 ie oe 2500 4.73 7.88 9.98 | 12.08 Dele é 
Cranbrook 2,909 404 4 aOR ether Series) 6.30 7.98 |10.08 )12,18 |16.38 = 
Kamloops .., 6,694 514 347 1.05 1.58 2.63 4.73 7.88 9.98 |12.08 Bae 
Kelowna , 5, 923 562 599 1.05 2002 3.36 5, 04 6. 90 6 47 |10.05 113.72 
Nanaimo , 4,814 583 165 Te05 1. 58 2.63 4.73 7.88 9.98 | 12.08. | 15.23 
Nelson 2,850 550 90 tol 2.84 3.68 REIe} 6.92 8.39 9.86 | 12.69 ‘ 
New Westminster ... 12, 807 360 9 LOS 1.58 2.63 4.73 7.88 9.98 |12.08 Baan ’ 
North Vancouver® 23,190 611 320 1505 i. 56 anoe 4.73 7.88 9.98 |} 12.08 |15.23 * 
Penticton ...... 5,019 645 oa aS) 2.42 3. 26 4,94 6.41 1.98 9.56 | 12.65 = 
Prince George . i, 202 696 668 1205 1.58 2.63 4.73 7.88 9.98 112.08 |15.23 
Prince Rupert Sy 4,149 eectENg 179 1.05 1558 Zee 4.73 7.88 9598 112.08) (15223 . 
Richmond ...... aa 14,159 575 245 1.05 1.58 2.63 4.738 7.88 9.98 112.08 16.28 5 
SUVARI toy etter see 3,098 671 55 heel: 1.89 2.65 4.16 5.48 5. 89 6.90 8.69 sis 
Vancouver ies 130,525 400 1,190 1.05 Te 5s, 2.63 4.73 7.88 9.98 112.08 )15.23 
EKELHO) pM era ree 0 Siyale 493 1,473 1,05 1.58 Zeus 4.73 7.88 9.98 {12,08 | 15.23 ' 
West Vancouver .........0. 10, 961 7170 672 L505 1.58 2.63 4.73 7. 88 PSB LaaO8eiLbaa3 ’ 
OCA SS oc escratstreinsvcareeeras 592, 7154 5644 19, 1314 Prete ais mele oud act l aes noe alle 
ID i} 
1 Including electrically heated apartment suites. 
? Includes a metered consumption of 490 kwh. for lighting, cooking and appliances plus a flat rate water heater of 1,000 watts. 
3 Bills include a provincial sales tax of 7 p.c. 
‘From ‘‘Annual Electric Power Statistics’’, Catalogue No. 57-202 (preliminary estimates). 


5 Includes surrounding area, 

® Minimum bill, 

7 Bills include piovincial sales tax of 8 p.c. 

® Includes Swastika, 

° Formerly Toronto Twp. 

Includes Schumacher. 

11 Bills include provincial sales tax of 5 p.c.. Electricity used for house heating only is taxed at 1 p.c. 
12 Bills include municipal tax of 2% p.c. 

13 Bills include provincial education and hospital tax of 4 p.c. 
14 Bills include surcharge of 744 p.c. 

15 Bills include surcharge of 5 p.c. 

1© Bills include surcharge of 10 p.c. 

17 Bills include a provincial sales tax of 5 p.c. 


oe 


* Municipalities in which changes in rates occurred in 1968. 


TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24 hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1968 


Number 2 kilowatts | 10 kilowatts 50 kilowatts 
of 
5 Total 
Province and el consumption Hours use 
municipality arcs during 
Dec. 31, 1968 100 200 | 300 [ 100 | 200 300 100 [ 200 i 300 
1968 
Consumption — kwh. 
200 | 400 [ 600 | 1,000 2,000 3,000 5,000 | 10,000 15,000 
000’s kwh. dollars 
Newfoundland:' 
BORITIOTIG ANT. © ase secuns sins casevsescean snares 142 4, 207 7. 89 13. 05 18. 40 51. 00 68.12 85. 24 255. 00 340. 60 426. 20 
*Cornerbrook .. , 774 25, 031 7. 89 | 13.05 18. 40 51. 00 68. 12 85. 24 255. 00 340. 60 426. 20 
*Grand Falls.. 240 10, 854 Tes Le. i056 18. 40 51. 00 68. 12 85. 24 255. 00 340. 60 426. 20 
*Mount Pearl . 46 1, 103 Too | 28, 05 18. 40 51. 00 68.12 85. 24 255. 00 340. 60 426. 20 
Se John’s are 2,516 125, 057 7.89 18.05 18. 40 51. 00 68.12 85. 24 255, 00 340. 60 426. 20 
*Stephenville eS 195 2, 863 7. 89 | £3.05 18. 40 51. 00 68.12 85. 24 255. 00 340..60 426, 20 
TRS Sat aed Be eee 10, 954? 365, 3602 Fe oll Re ‘oa 
Prince Edward Island: 
| 
SATO LECtO WN ......--eseseesceesens sees 1, 104 27, 274 8. 20 12.12 | 15.20 | 46.00 | 66.00 | 981.00 | 230.00 | 330.00 | 405.00 
UO ee ee oe 457 8,812 9.60 | 13.20] 16.80 | 53.00 | 71.00 | 89.00 | 265.00 | 355.00 | 445.00 
Tons Gao eee 4, 142? 56, 632? ae, 
Nova Scotia: 
PATORETSE ........0000000002 5c A 8. 00 11. 00 14. 00 40. 00 55. 00 70. 00 200. 00 275. 00 350. 00 
*Bridge water 476 11,495 6.50 | Sac 10.26 37. 50 46. 50 55. 50 187. 50 232. 50 277%. 50 
Dartinouth?.... 3, 160 102, 115 8. 80 12. 80 16. 80 44. 00 64. 00 84. 00 220. 00 320. 00 420. 00 
*Glace Bay! .. 543 5, 396 8. 00 11.00 14. 00 42.50 Ba OU) 2.100 212. 50 287. 50 362. 50 
ELE ga 5, 509 265,930 8.80 12.80 16.80 44.00 64.00 84.00 220.00 320.00 420.00 
New Glasgow .... A ah 6.40 9.80 12.80 32.00 49.00 64.00 160. 00 245.00 320.00 
New Waterford.... 208 2,385 | 7.65 13.92 19.52 40.94 62.32 83.69 204.72 311.60 418.47 
BRMOUGNL” suds nay'vese aA At || 8.00 12.00 16.00 40.00 60.00 80.00 200. 00 300.00 400.00 
Springhill®. Ti 18, 667 8.80 12.80 16.80 44.00 64.00 84.00 220.00 320.00 420.00 
Sydney .... 1, 388 28, 813 1.66 13.92 19. 52 40.94 62.32 83.69 204.72 311.60 418.47 
EE TUTO ... 1, 068 23, 393 6.00 8.20 10. 40 35.00 46.00 57.00 175.00 230.00 285.00 
Windsor’.. 813 18, 792 8.80 12.80 16. 80 44.00 64.00 84.00 220.00 320.00 420.00 
Yarmouth? . = 1,395: | 19, 280 8.80 12. 80 16.80 44.00 64. 00 84.00 220.00 320.00 420.00 
SUNS AUA Oe re vara eves oh cinnah cacrnecean-ba5e 28, 5457 693, 7212 afass o0N cee sie, | * é Saja see 
New Brunswick: 
NRE EEC rrpitn nc tais de andcduseponenescapavs 492 | 14, 032 6. 60 10. 10 13.60 26.60 | 44.10 61. 60 126.60 214. 10 301.60 
Campbellton os 568 11, 364 12.00 21.00 29.00 45.00 | 85.00 125.00 205. 00 405.00 605. 00 
OR GENAM . .cccecaene Ps 224 5, 024 7.80 13.80 19. 80 37.58 | 51.08 64.538 187.88 255. 38 322. 88 
Edmundston . 483 10) Aas 10.00 17.00 23.00 33.00 53. 00 73.00 161.00 261.00 361.00 
Fredericton .. 1,079 37, 850 9.10 5. 20 21. 20 41.10 61.10 81.10 161. 10 261.10 361. 10 
Moncton ..... 1, oe) 52,772 7.80 13. 80 19.80 37. 58 51.08 64.58 187.88 255. 38 322.88 
Saint John? .. 2,800 64, 958 8.82 11.52 14. 22 44.10 57. 60 71.10 220. 50 288.00 350/00. 
St. Stephen .. 237 4,779 7.80 13.80 19.80 Su feats! 51.08 64. 58 187.88 255. 38 322.88 
Sackville ... Pi 138 2,792 7.80 13.80 19.80 | 37. 58 51.08 64.58 187.88 250. 38 322.88 
RIISSEX .....>. re 139 3, 072 7.80 13.80 19.80 31.08 51.08 64. 58 187. 88 255. 38 322. 88 
BSE UNG On i cee oer ese eve detped sateise 337 6,652 7.80 13.80 19.80 37.58 51.08 64. 58 187. 88 255. 38 322.88 
COA ee eo eee 15, 2367 373, 751? dds ae. x wae EC BG é ae ; 
Quebec’ 
UE re 177 3, 058 7.78 | 11.02] 12.10 | 38.88 | 55.08 | 60.48 | 194.40 | 275.40 | 302.40 
PUA «wis secanae a 609 11,886 6.22 8.55 9.53 Se ad0y 42.77 47.63 $h5-5e 213.84 238.14 
Baie Comeau............ 339 16, 466 6.48 | 8.64 10.80 32.40 43. 20 54.00 162.00 216.00 270.00 
Cap-de-Ja-Madeleine . 2 832 16,907 6.91 10.15 112/23 34.56 50.76 56. 16 172.80 253.80 280.80 
OAUCOULIML. ccc, tcscceeea a 1, 243 54, 443 6.22 8.55 9.53 so 0) 42.77 47.63 155.52 213.84 238.14 
Coaticook . 244 4,925 Bie} Dane 11.02 26.73 42.93 55.08 artis re wee 
Cookshire .... 78 742 ATS; 11.02 12.10 38.88 55.08 60.48 194.40 275.40 302.40 
Drummondville z 1, 146 28, 711 6.91 10.15 PLe28 34.56 50.76 56.16 172.80 253.80 280.80 
Farnham........ & 268 3,947 6.91 hO m5. 11.028 34.56 50.76 56.16 172.80 253.80 280.80 
Granby? .... 1, 338 30, 587 6.91 ROMS, i. Ze. 34.56 50.76 56. 16 172.80 253.80 280.80 
Granda’ Mere 677 11, 307 5. 62 Heute: 9.94 28.08 38.88 49.68 140. 40 194.40 248. 40 
eal... 1, 390 49, 505 5.44 (ee) 8.36 ives 36.94 41.80 136.08 184. 68 209.00 
Joliette .... 827 13) 753 Wh o\9} 12.42 17. 28 27.00 51.30 75.60 124. 20 245.70 367. 20 
Jonquiére . 396 13,616 8.91 LT365. 26. 19 43.47 86.67 129.87 216. 27 432. 27 648.27 
La Tuque., 487 11,070 6.91 10.15 Ik. 23. 34. 56 50.76 56.16 172.80 253.80 280.80 
Tevis ..... 505 16, 336 6.05 9.29 10). 37 30. 24 46.44 51.84 1520) 232. 20 259. 20 
Magog..... 473 6, 829 7.24 10.05 11.56 36.18 50. 22 Ly ial: 180.90 251.10 288.90 
Mégantic .. 317 7, 865 6.91 LO..05: 1.23 34. 56 50.76 56.16 172.80 253.80 280. 80 
Montréal .. 56, 551 1, 799, 073 6.05 9.29 10.37 30. 24 46.44 51.84 151. 20 2a2.20 259. 20 
Noranda ... 305 6, 640 5.64 7.97 8.94 28.19 39.85 44.71 140.94 199. 26 223.56 
Québec...... 6,715 196, 037 6.05 9.29 10.37 30. 24 46.44 51.84 151. 20 232. 20 209.20 
Rimouski ........ 781 18, 870 6.91 WOL1S ..23 34. 56 50.76 56.16 172.80 253.80 280.80 
Riviére-du-Loup 842 14, 956 10. 26 15.66 17.82 51. 30 78.30 89. 10 256. 50 391.50 445. 50 
MORESIN  cecs din dseone ovexeveceves 640 14, 420 5.64 a eot 8.94 28.19 39.85 44.71 140.94 199. 26 223.56 
Ste-Agathe des Monts 286 5,915 6.91 10.15 Yi. 23 34.56 50.76 56.16 172.80 253.80 280.80 
SUM ERVACINUN CG! s..:.--ca0ss 963 25, 075 6.91 TORTS: h..23 34. 56 50.76 56.16 172. 80 253.80 280.80 
St. Jérdme ... 749 29, 228 6.91 #0, 15: EY, 23 34.56 50.76 56. 16 172.80 253.80 280.80 
SU CAN” cesens 1, 096 23, 531 6.91 Opes 11.23 34.56 50.76 56.16 172. 80 253.80 280.80 


See footnote(s) at end of table. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1968 — Continued 


Billed load 


: 2 
2 kilowatts 10 kilowatts 50 kilowatts f 


4 
: Total : «| 
Province and pone eee consumption Houns.ase * 
sae F customers * t 
municipality AGEL during 00 | od ] x x ; - a 
Dec. 31, 1968 1 2 3 ib | 200 300 
1968 
Consumption — kwh. 
| 200 | 400 | 600 1,000 2,000 
000’s kwh. dollars 2 
Quebec * — Concluded: | 
BeDisLlOS partes. tentative 610 18, 240 6.91 10.15 11. 23 34. 56 50. 76 56.16 | 172.80 | 253.80] 280.80 
Shawinigan . 1, 100 21,955 6.91 OFS ites 34. 56 50. 76 56. 16 172. 80 253.80} 280.80 
Sherbrooke 1, 864 CEs Tl) 6.69 13. 38 20. 07 33.45 66. 90 100.34 | 167. 24 334.47] 501.70 
SIONS eae 854 17, 603 6.91 10.15 Hal 28) 34. 56 50. 76 56. 16 172.80 | 253.80] 280.80 ~ 
Thetford Mines .. 807 13, 583 6.91 10.15 L328 34. 56 50. 76 56. 16 172.80 | 253.80 280.80 
Trois-Riviéres ..,, 2, 403 66, 318 6.91 LOS 15 ite 28} 34. 56 50. 76 56. 16 172. 80 253.80] 280.80 — 
Waledi@r: -accn 490 12, 990 5. 64 7.97 8.94 28.19 39.85 44.71 140. 94 199. 26 22300 
Valleyfield 1, 082 20, 326 6.91 10.15 RS 34. 56 50. 76 56. 16 172.80), 253580 | S280580 
Victoriaville... i 864 18, 371 6.91 10.15 p28} 34. 56 50. 76 56. 16 172.80 | 253.80] 280.80 
WeStmiOuniiee te bes nahenctn i rccsat 1,078 40, 600 6.05 9. 29 lO Sy 30. 24 46.44 SLAs ae 15120 232. 20 259. 20% 
ROUAUS Cersaxteric states eet cee er ace 176, 647? 4, 653, 224? i 
Ontario: Jj 
mAliawandpits 000... <teeretdletescnives 184 10, 338 5. 00 8.10 10. 90 16.50 30. 50 44.50 72.50 | 142.50 167. 50 
Balwie. js. 618 31, 549 4.50 5. 94 Up Sis! 22. 50 29.70 36.90 | 112.50] 148.50] 184.508 
Belleville 1, 433 43, 529 4. 86 6. 30 Ta20 24. 30 31. 50 36. 00 121.50: || 157.50 | 180000 
*Brampton.... 560 54, 373 6.00 7. 40 8.30 30. 00 37. 00 41.50 150. 00 185.00] 207.50 
Brantford ... 2,110 237, 279 4.05 6.83 9.53 14.93 28. 43 36. 43 92. 43 132. 43 157. 43 
*Brockville .. 839 77, 019 4. 40 Rh a23i 9.93 15s. 28. 83 42. 33 69. 33 136. 83 161.83 
*Burlington.. 958 73, 104 5. 00 7450 9. 50 30. 00 37. 00 41.50 150. 00 185.00 | 207.50 
Chatham . iL PR 40,031 7.60 9. 60 10. 50 38.00 48. 00 52.50 190.00 | 240.00 | 262.50 
Cornwall . 1, 343 42,055 5. 94 7.92 9. 90 29. 70 39. 60 49.50 148. 50 198.00 | 247.50 
*Dundas 260 14, 198 6. 20 7.80 8. 80 31. 00 39. 00 44. 00 155. 00 195.00 | 220.00 — 
East York 1, 104 69, 547 5. 00 6. 40 7. 30 25. 00 32. 00 36, 50 125.00 | 160.00 182.50 
*Etobicoke 3, 842 280, 480 5. 58 7.02 Tage 27.90 35 10 39.60 | 139.50 175250 198. 00 © 
*Fort William 1, 783 68, 239 4. 50 5. 40 6, 30 22050 27. 00 31. 50 T1250) 135.00 | 157, 505m 
Oral ee sree ace evans 570 31, 297 4.05 6. 45 8.65 25. 00 32. 00 36.50 125. 00 160. 00 182. 50 — 
*Gloucester Twp. Bi) 56, 061 5. 60 20 8.10 28. 00 36. 00 40.05 140. 00 180.00 | 202.50 
Goderich ., 163 4, 842 4. 80 6. 20 7.10 24. 00 31. 00 35.00 120.00 155.100! | L7G 
*Guelph..... 1,119 55, 374 6. 00 7. 60 8.60 30.00 38. 00 43. 00 150. 00 190. 00 215. 00 
Hamilton 9, 256 376, 262 4.75 Saou tae PRAT) oy oo 36. 10 118.75 T56-nio 180. 50 
Kenora..... 492 15, 676 Best ape 3) 6.57 38.70 45. 90 50. 40 193.50 | 229.50 | 252.00 ~ 
*Kingston .... peng gilts 116, 180 5. 00 6. 40 7. 30 25. 00 32. 00 36. 50 125. 00 160. 00 182. 50 i 
Kirkland Lake‘, 917 17, 089 4.05 6. 34 8. 32 31, 50 38.70 43. 20 157.50 193.50 | 216. 00 
*Kitchener .. 1, 803 132, 605 4.10 5.85 Res) 27. 00 35. 00 40. 00 135. 00 175.00 | 200.00 — 
*Lindsay ... 650 56, 930 3.60 5. 80 7. 80 14.05 27. 05 40. 05 66.05 PS 105: 156. 05% 
London 5, 569 661, 811 e0 8.13 10. 83 16. 23 29.73 43. 23 70. 23 Si. ws 162. te 
*Midland ... 229 40, 355 3.50 6. 00 8. 40 135.20 25,20 37. 20 61. 20 121.20 | 146. 20 
*Mississaug ; 1, 443 139, 604 6. 20 7. 80 8.70 31.00 39. 00 43.50 155.00 195.00 | 217.50 
*Nepean Twp. ... 748 78, 941 5. 80 7.40 8.40 29.00 37.00 42.00 | 145.00 185.00 | 210.00 
*Niagara Falls 1,138 104, 901 5.00 eoo 9. 50 30. 00 38. 00 43. 00 150.00 } 190.00 | 215.00 
*North Bay ...... 1,954 118, 277 5. 00 8. 03 HOS ie 165 U3. 29.63 43.18 97.63 137.63 162. 63 
*North York . 8, 267 714, 536 4. 40 6. 70 8. 70 27. 50 34. 50 39. 00 137.50 172.50 195.00 © 
*Oakville . 2,042 487, 392 6. 25 (a bs} 1.5 18.75 33. 75 48.75 78.75 IBystn (5) 181.525 
*Onillia }.. 756 21, 598 4. 40 5. 80 Hie ta 22. 00 29. 00 36. 00 110. 00 145.00 180. 00 
Oshawa 2,629 412, 659 4.25 6. 88 9. 38 14. 38 26. 88 39. 38 64. 38 126.88 | 151.88 — 
Ottawa..... 11, 685 1, 903, 887 3. 80 5.32 6. 84 23.75 Sis 35 36. 10 118.75 156.75 180. 50 
*Owen Soun 316 16,913 4.60 6. 00 6. 90 23.00 30. 00 34. 50 115.00 | 150. 00 172. 50% 
*Pembroke ...... 676 29,609 7.00 11. 20 14. 80 22.00 40. 00 58.00 |} 116.50 179.00 | 206.50 
*Peterborough 1, 865 206, 788 baO5 ra 10. 28 15. 28 27.78 40, 28 65. 28 LOR Se | BS2eas 
Port Arthur .... 1,611 168, 931 3. 90 6. 33 8. 63 13. 238 24. 73 36. 23 59. 23 116.73 141.73 
*Port Colborne... 613 45, 400 6.25 9.53 12.123 17.63 on. Ls 44.63 71.63 13973 164.13 
Richmond Hil. .... 262 16, 600 3. 50 5. 60 7.60 25.00 32. 00 36. 50 125. 00 160. 00 182. 50% 
St. Catharines . 37 105 569, 398 6.25 9.53 2. 23 17. 63 31.13 44. 63 99.13 139. 13 164. 13 ‘ 
St. Thomas .... 461 19, 486 5. 20 6. 60 7.50 26. 00 33. 00 37. 50 130. 00 165. 00 187. 50 
*Sandwich W. T 100 2, 831 6. 00 9. 28 11. 98 17. 38 30. 88 44. 38 71. 38 138. 88 163. 88 
FS AMR) © ee eee eve 936 56, 007 4.70 W210 9.10 32. 00 40. 00 45.00 | 160.00 | 200.00 | 225.00 
Sault Ste. Marie on 2,122 84, 468 beets) 7.02 8. 46 27.90 35. 10 42.30 139. 50 175.50 | 211.50 
*Scarborough ..... res 3,954 337, 414 5.58 20 8.10 27. 90 36.00 40.50 139.50 | 180.00 | 202.50 
Smiths Falls, 243 13, 622 4.50 5. 94 6. 84 22. 50 29. 70 34. 20 112.50 148.50 | 171.00 
*Stratford .... 928 94,541 5. 70 8. 88 11. 58 16.98 30. 48 43.98 70.98 138.48 | 168.48 
Sudbury ... 2, 388 95,703 5. 40 6.80 7.70 27.00 34.00 38.50 | 135.00 | 170.00 | 192,50 
Timmins * 1, 278 31, 494 3. 82 6. 07 8.05 34. 20 41.40 45. 90 171. 00 207.00 | 229.50 
*Toronto ... 25, 279 835, 536 6x2 7.56 8.64 30. 60 37. 80 43.20 | 153.00 | 189.00 216. 00 
*Trenton .., 328 14, 502 3.10 5. 20 (E240) 24.00 31. 00 35. 50 120. 00 155.00 } 177.50 
*Waterloo . 860 53, 248 4.55 TaoD 9.95 30. 00 38. 00 43. 00 150.00 | 190.00 | 215.00 
*Welland ... POUT. 51 Os 5. 00 7.50 9.50 17.63: e523 44.63 Altos} 139.13 | 164.13 
*Whitby ..... 683 69, 249 5. 25, 8. 28 10.98 16. 38 29. 88 43. 38 70. 38 137. 88 162. 88 
*Windsor ...... 6, 449 690, 439 4. 80 7.68 10. 38 Tas 29. 28 42.78 69.78 137.28 | 162.28 
*Woodstock 963 114, 989 4.95 7. 88 10. 58 15. 98 29. 48 42.98 69.98 137.48 | 162.48 
POY OT Kani ee A cere eee ete pets cieasitus 4, 200 313, 518 3. 40 6. 20 9. 00 14. 60 28. 60 42.60 95.60 | 140.60 165. 60 
PRO DALS sre Fri ns tyne eta tans 197, 5722 8, 022, 273° 


ee 


See footnote(s) at end of table. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1968 — Concluded 


Billed load 
| Nonber 2 kilowatts 10 kilowatts 50 kilowatts 
of 
‘ Total 
Province and prow ake consumption Hours use 
municipality ata ! during 
1968 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 100 di) 200 300 
Dec. 31, 
1968 
Consumption — kwh. 
200 i 400 | 600 | 1,000 [_ 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 
000’s kwh. dollars 
Manitoba:’ 

BPBTANGON ..vivenspenenerenss re 1,310 36, 564 9.92 To; 12 18,90 26.46 45,36 64. 26 102.06 196, 56 291.06 

BDAUDNIN .. dienes. ba 519 i656 9.92 iba) ale) 18.90 26. 46 45.36 64.26 102.06 196.56 291,06 

*Hast Kildona 425 12,162 Be bai 13. 70 17.48 25.04 43,94 62. 84 100. 64 195.14 289.64 

*Fort Garry ...... 507 19,618 8.51 13, 70 17.48 25,04 43.94 62.84 100.64 | 195,14 | 289,64 

*NECDAWA o.....eee eee eee 268 35 241 9. 92 15212 18.90 26.46 45.36 64.26 102.06 196. 56 291.06 

*Portage la Prairie 615 12,336 9.92 15, 12 18.90 26.46 45.36 64, 26 102.06 196,56 291,06 

Sh. HONITACE ......0-0 ny 1,345 39, 165 8.51 13. 70 17.48 25.04 43.94 62, 84 100.64 195. 14 289. 64 

*St. James ..... & 1,462 49, 368 8.51 13. 70 17.48 25.04 43.94 62. 84 100, 64 195.14 289.64 

| *St. Vital 525 19, 208 ro PRL BU 185 70 17.48 25.04 43.94 62, 84 100, 64 195.14 289.64 

*Selkirk 396 6,647 9,92 15. 12 18.90 26.46 45. 36 64, 26 102. 06 196. 56 291, 06 

eithe Pas .... bs 359 5,956 9,92 15, 12 18.90 26.46 45.36 64,26 102.06 196. 56 291.06 

SUraNSCONA vices. oO 418 9,203 SL 13.70 17.48 25, 04 43,94 62. 84 100, 64 195.14 289.64 

' *West Kildonan S 412 11,645 6.51 13. 70 17. 48 25.04 43.94 62, 84 100.64 195, 14 289. 64 
MUAANOGE” Cox ssacessssconesscaresccneveevaave 15,927 446,478 6. 64 Ne Pe | 19.90 By) } Binae 82.09 Ppkea(se 220.57 303. 48 
BESS E PIS peng ray oa Corp owactcevindna seca bes 42,697? 912, 0287 wate nb a tes Pe F be 
Saskatchewan:° 
{COSC alee eee ay ore 8.12 | 12.75 | 17.39 | 40.58 | 63.76 | 86.93 | 202.89 | 318.77 | 434.64 
North Battleford!! 1? . 9, 83 16.61 21.84 42.05 60.61 74. 26 210, 22 303. 04 Oily oe 
Prince Albert??, 35.... 9,50 16. 36 QUO 44,04 63.49 TTA 220,22 317.46 388,96 
Regina!? ,.., nis ae 6.54 12; 5 Li. 30 30. 89 50,59 69,35 154.44 252,94 346. 75 
Saskatoon ... 4,499 230,596 7.90 14,77 21.63 36. 30 62,30 87. 26 159.64 279, 24 378. 04 
Swift Current eae 1%, 20a 14.93 28.03 37,47 62.35 LEt3.23: 158.03 244,35 452.35 660.35 
Weyburn?» ?3 Ale aah 10.00 16. 93 22. 88 42.64 62.09 76.39 | 213.20 | 310.44 | 381.94 
Yorkton?!? ..... Rs can hee 10.30 17.62 22. 88 44,04 63.49 TI. 19 220. 22 317,46 388. 96 
PGQUALS os yascexcvaiseesicwosepouse adver 33, 743? 398 , 3827 led oe ree ane 
Adberta: 

OY. cecisetvsvevornsecavedssvsensevenns 14, 754 224,217 10,00 15.00 20,00 30, 00 50, 00 70.00 110.00 205.00 259.00 
Drumheller ... 7 341 6,934 9,00 15, 00 21,00 37.00 67,00 97. 00 129, 00 241.40 331.00 
Edmonton’ ........ ” 13, 704 840, 848 TFS. EY (5) 18.75 26.75 46.75 60.00 100.00} 134.86 180.73 
Fort Macleod . ae 197 2,200 12.30 20,90 28.50 43. 70 81. 70 119.70 195. 70 385. 70 575. 70 
Lethbridge ...... A 1,412 87, 809 1: to 15.25 20.25 30.25 50.25: 70. 25 110.25 210, 25 270.00 
Medicine Hat 1,254 28, 5°17 7.00 13, 00 17,00 28.40 40.10 50.10 142,00 200. 50 250.50 
Reditiser 2. E 1,000 46, 228 10.93 20. 83 27.38 38.18 65, 18 78.13 | 129.28 | 162.90 | 221.40 

TUPI eo ssa si rere Breda nano 62,595? 1,410, 409? eis rahi aac Atak Awe anc aoe Str 

British Columbia:’ 

BNE Metetce Seles satas sce stetcevesesses 3; 1a2 TO SOW 7.35 13.65 19,95 Gate DO) 58, 80 83.74 130.99 230.99 301.61 
Cranbrook 508 8,563 9.45 1370 22.05 34.65 66.15 87.15 129.15 234.15 339,15 
Kamloops .. 1167 43,183 5) 1365 19.95 32.00 58. 80 83. 74 130.99 235.99 301.61 
Kelowna.... 931 12,114 cm Bet} IY ER 24.15 36.75 63.00 89,25 Lael ato} 273.00 404.25 
Nanaimo. 960 32,412 Taow 13.65 19.95 Deoo 58.80 83.74 130.99 23.0099. 301.61 
BEISOM o...--2.- soc 538 7,993 10.50 19,95 28.35 43.58 69.56 90.56 132.56 237. 56 342.56 
New Westminster 2,027 57, 266 1.30: 13.65 19°95 32.05 58. 80 83. 74 130.99 | 235,99 301.61 
North Vancouver? ioe 2,619 72,812 avers S565 19.95 32,00 58. 80 83. 74 130.99 235. 99 301,61 
Penticton .......c0.00.. & 859 24, 852 8,19 14,49 19522 2hoe 41,27 SUVS 114.77 LOS oe PA PHT 
Prince George ... Leake Go one Too LS65, 19.95 Dae De 58.80 83. 74 130.99 235.99 301.61 
Prince Rupert ... ha TT 22,190 Too: 13.65 19,95. 32000 58, 80 83. 74 130,99 230.199 301.61 
Brerrond oe é 1,622 69, 756 7.35 13.65 19,95 32.55 58. 80 83.74 | 130.99 | 235.99 | 301.61 
ATT ALY «esses, 453 13, 805 8.51 13.23 17.96 27.41 51,03 74.66 | 185.71 | 198.71 | 261.71 
Vancouver 25,569 790,096 Teo: 13. 65 1995 Soe OO 58. 80 83.74 130.99 235. 99 301,61 
Wictoria? ........ 5,936 178,840 T5385 13.65 19.95 32.55 58.80 83.74 | 130.99 | 235.99 | 301.61 
West Vancouver .. = 1,154 37,013 Wane: 13.65 19.95 Wee 58. 80 83. 74 130.99 235.99 301, 61 

TAREE Se eee eee 91, 008? 2,690, 881? aes nae 4 


‘ Bills include provincial sales tax of 7 p.c. 
? From ‘‘Annua] Electric Power Statistics’’, Catalogue No. 57-202 (preliminary estimates). 
* Includes surrounding area. 
4 Bills include provincial sales tax of 8 p.c. 
° See footnote for domestic service for this municipality. 
4 ae municipalities having a general] service rate only have been allocated to commercial and power in Catalogue No. 57-202 but not in Catalogue 
0. 57-203. 
7 Bills include provincial sales tax of 5 p.c. 
® Bills include a municipal tax of 5 p.c. 
° Bills include provincial education and hospital tax of 4 p.c. 
1 Bills include surcharge of 72 p.c. 
11 Customers and consumption included with power. 
™% Bills include surcharge of 5 p.c. 
13 Bills include surcharge of 10 p.c. 
14 Minimum bill. 


* Municipalities in which changes in rates occurred in 1968, 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 


as at December 31, 1968 


5 kilowatts 


Billed load 


50 kilowatts 


100 kilowatts 


See footnote(s) at end of table, 


Number 
ox Total Hours use j 
Province and eo ere consumption 
municipality ys Gat during 
Dec. 31, 1968 100 200 | 300 100 | 200 [ 300 100 200 [ 300 
1968 
Consumption — kwh. 
500 1,000 | 1,500 5,000 10,000 15,000 10,000 20,000 30,000 
000’s kwh. 1 dolTars 7 
Newfoundland:* 
EAGT opO teas nerdy Mato Ree eR we ey tai) 34. 06 42.62 255.00 | 340.60 | 426.20 | 434.21 582.08 || T15. 83m 
*Cornerbrook? . ee PS} 150) 34. 06 42.62 | 255.00 | 340.60 | 426.20 | 434.21 582.06) mud 5ase 
*Grand Falls? . Ne eras 25, 50 34. 06 42.62 | 255.00 | 340.60 | 426.20 | 434.21 582.08 9) 8715.68 
*Mount Pearl? . STKE 255.00 34. 06 42.62 255.00 | 340.60 | 426.20 | 434.21 582.08 | 715.83 
Sty SOND tees oe ocke 25.50 34. 06 42.62 | 255.00 | 340.60 | 426.20 | 434.21 582.08 | 715.83 
#Stepricn villes meter rcnsireseeteeceace at AK 25.50 34. 06 42.62 | 255.00 | 340.60 | 426.20 | 434.21 582.08 | 715.83 
MRGCAl Sipe oncsevenectceesscavtuanepeeen te 16° 2,460, 118° mee ants a oC ae boc - 
Prince Edward Island: 
Charlottetown, 10 14, 504 23.00 33.00 40.50 | 276.40 | 376.40 | 444.00 | 552,80 | 752.80 | 888.00 
*Summerside’ ... 2 742 26.50 35.50 44.50 | 182.50 | 252.50 | 322.50 | 365.00 | 505.00 | 645.00 
LOCALS rican sos veer osavaductesecenvecsessses Pe eid 36, 846°)5 ‘ 4 AOS 4 me a0 baie Bs ci 
Nova Scotia: 
ANAIMOES Ura estore acsixsnanthen totes esicornvene - Ae 17.50 25.00 32.50 | 175.00) 250,00 | 325.00%) 3505004) 500: 00>) 650.00 
*Bridgewater? ‘ iets 18.75 Pe 2) 27.75 187.50! |} 282.50) | 207950 3) 375.1001) 4655005) 555200 
Dartmouth®>” 13 117, 803 LAZO 24.25 31.00 | 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
*Glace Bay... 61 4,281 2125 28.75 36.25 | 212.50) 287.50 | 362.50) || 425.100 || 575.00) |) 725.100 ‘ 
Halifax®” ... 9 33, 596 17.50 24.25 31.00 | 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 i 
New Glasgow BB OR 13.00 20. 25 27.50 | 130.00 | 202.50 | 275.00 | 260.00 | 405.00 | 550.00 ~ 
New Waterford .. 60 621 13.99 24. 02 34.04 | 167.95 | 253.11 | 318.54 | 335.90 | 506.22 | 637.07 
PYGCLOU. vaavsenacsven AG nia 14,21 21 29.21 142.00 | 217.00 | 292.00 | 284.00 | 434.00 | 584.00 / 
Springhill®” 4 8, 890 172.00 24.25 31.00 | 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 ~ 
Sydney...... 314 Tie 252 13.99 24. 02 34.104 | 167.95 |) 253,11 | 328.54 | 335.90 | 506.225 m6suaom 
ETUROW see ie ae 17.50 23.00 28.50 | 175.00 | 230.00 | 285.00 | 350.00 | 460.00 | 570.00 
Windsor®’’ ,.. 5 14,911 17550 24,25 31.00 | 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
Yarmouth’ ... 4 5,610 17550 24,25 31.00 | 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
AT OLALS aesseteveene, trtnersermersecre: 1, 362 867, 697° A is . aad ; one : oi 
New Brunswick: 
Biatinitst cer eit ee 22 2,750 16.62 DT erie 26.124 166.26 | 213075 | 261.125 ||) (332.150. || 427 oO a22e50 i 
Campbellton 111 4,388 7.10 20. 25 22.50) | 165.00 | 195.75 | 218.25 | 331.20 | 391.50 | 436. 00%—m 
Chatham ..... 15 1,370 16.62 213i 26,02 166.25 | 218075 | 261525) | 332.50\)) 427 s50Nie522e50 
Edmundston 29 2,700 18.44 24,21 29.11 184.44 | 242.06 | 291.06 | 368.67 | 484.12 | 582.12 
Fredericton, 274 26, 044 23.00 34. 88 43.63 128.00 | 221.75 | 309.25 | 228.00 | 415.50 | 590.50 
Moncton....... 51 18,625 16.62 PRESET 26.02" 166.25 | 203.75° | 261.25 | 332.50.) 427.50 %mb227 50m 
Saint John’. 411 66, 938 15.70 22.45 29.20.) 157.05 | 224,55.) 292.05 | 314.00 | 449.10 | 584i 
St. Stephen . 10 1,502 16.62 PRR | 26,12 | 166.25 | 213.75 | 261.25) 3382.50 7) A250 i) be22s00 
Sack ville..... 11 2532 16.62 21.37 | 26.12 166.25 | 208.7765 |) 260.25 1) 4832.50 3) 427.50 ie be2eo) 
SUSSEX ee 23 4,682 16.62 Ales 26.12 166.25 | 213.75 | 261.25 | 332.50 | 427. 508|)"522.50mmm 
WOOUSELOCK: ctiausssissrer tsar prereerets 24 2; 09k 16.62 215.0 26.12 166.25 | 218575) 261.25 | 332.50) 427.50) 522350 ' 
MRGtALS rcrrorvacangreses sctevoeseoroer: 1,509? 1, 849, 950° ‘ i 6 é ne Pee - aie 
Quebec:' 
ROCOMV BIC payinsavestesstrevesseetiestss 19 12, 003 16.47 19.58 22.00 | 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 & 
ADB cst, arcane 46 2,134 16.47 19.05 20.94 | 164.70 | 190.41 209.26 | 329.40 | 380.70 | 418.50 
Baie Comeau ...... a8 we 16.20 21.60 27.00 | 151.48 180.05 | 194.63 | 302.95 | 360.08 | 389.24 
Cap-de-]a-Madeleine . 58 736, 751 16,47 19.58 22.00 | 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
Chicoutimi 23 els) 15.65 18.09 19. 88 156. 46 180.84 | 198.78 | 312.93 361.66 | 397.57 
Coaticook ... 38 8, 200 14.85.|. 18.23 20. 93 er sala pri pe ake wake 
Cookshire ......... 8 4,611 16.47 19,58 22.00 | 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
Drummondville . 66 61,750 16.47 19. 58 22.00 | 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
Farnham ........ 27 11,621 16.47 19.58 22.00 | 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50] 440.10 
Granby’ ....... 118 68,342 16.47 19.58 22.00 | 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
Grand’Mére . 7 3,288 8.95 12.19 15. 43 159.78 159.78 | 159.78 | 319.54 | 319.54 | 319.54 
is CEA ee Pr 194 205, 213 U5ee 17.69 1Or 8: | Vols20) | Uo. 85.5) 105,75 302.40 | 353.70 | 391.50 
Joliette .... 197 14, 233 14.62 17. 24 19...67 139.77 165. 84 190.12 QUOD: I. Soko Wee oUsao 
Jonquiére 76 1,904 15.66 18.36 21.06 127.44 154.44 | 181.44 | 251.64 | 305.64 | 359.64 — 
La Tuque .,. 18 338, 702 16.47 19.58 22.00 | 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
Lévis.. 67 19,895 15 wee 17.69 19.58 151.20 | 176.85 | 195.75 | 302.40 | 353.70 | 391.50 © 
Magog ... 83 13.073 18.09 Pray | 28.89 | 180.90 | 251.10 | 288.90 |, 361.80 | 502.20 | 577.80 
Megantic.. 16 11, 243 16.47 19.58 22.00 | 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
Montréa]’,, 10, 409 5, 568, 262 15.12 17.69 19.58 | 151.20 176.85 | 195.75 | 302.40 | 353.70 | 391.50) 
Noranda. 60 3,940 16.47 19.58 22.00 | 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10°9% 
Québec . 1,072 252, 825 nies LP 17.69 19558 151720 | 176.85 9) 195.775") 3025409" "°3535 70" aodeou ; 
RIMOUSKI icrseciase 80 9, 028 16.47 19.58 22.00 | 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 ~ 
Riviére-du-Loup.. 80 4,579 Lone 18.42 2.02 || Lopaeo i) L8ae25 VY 2251! *StOsGL 368.50 | 422.50 a 
ROUY I cawsees tenseausencnarers 120 4,817 16.47 19.58 22.00 | 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
Ste-Agathe des Monts .. 34 1,444 16.47 19.58 22.00 | 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
St. Hyacinthe ... 81 51, 837 16.47 19.58 22.00 | 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 © 
St. Jéréme... % Tle? 84, 047 16.47 19.58 22.00 | 164.70 195.75 | 220.05 329.40 | 391.50 | 440.10 
Sb DIGAM GeereacecswvaedvgreutsSsstracys 119 98, 689 16.47 19.58 22.00 | 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1968 — Continued 


Billed load 


5 kilowatts | 50 kilowatts a 100 kilowatts 
; Total Hours use 
Province and customers | consumption 
municipality aspen during — 
Dec. 31, 1968 100 200 300 100 | 200 | 300 | 100 si) 200 | 300 
1968 y 
Consumption — kwh. 
{500 | 1,000 | 1,500 | 5,000 10,000 i 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 
000’s kwh. dollars 

/Quebec® — Concluded: 
Sept-fles Bech heh he RoR RET OA aoe 68 13,598 16.47 19.58 22.00 164. 70 BT 220.05 329.40 391,50 440.10 
Shawinigan .. 47 1,480, 334 16.47 19.58 22.00 164.70 195.75 220.05 329.40 391.50 440.10 
Sherbrooke. 130 147,393 15. 48° 15.48? 18. 84 LOA Tie) Loe. Te) Les 238 309. '5671-23.09, 507) a1 ae DW 
Sg) oe 28 18,590 16.47 19.58 22.00 164.70 195.75 220.05 329.40 391.50 440.10 
Thetford Mines 35 274, 717 16.47 19.58 22.00 164.70 195.75 220.05 329.40 391.50 440.10 
Trois-Riviéres os 76 1,943,626 16.47 19.58 22.00 164.70 195; 75 220. 05 329.40 391.50 440.10 
Rel G*Or occ. = 170 4,970 16.47 19.58 22.00 164.70 195.75 220. 05 329.40 391.50 440.10 
Valleyfield .. ee 47 551, 463 16.47 19.58 22.00 164.70 195.75 220. 05 329.40 391.50 440.10 
Victoriaville va 48 12,806 16.47 19.58 22.00 164. 70 LOBe TO 220. 05 329.40 391.50 440.10 
MUPSSTIMOUU  cccsaceihivacesgecteesre-neces 210 22,166 75, 12 a3ea2 25,92 151.20 232.20 259.20 302.40 421,20 475.20 

SRS ESUNS Feat Steen cas .<cbeiu Mas sacncens 19,4795 28,852, 190° Néle 46e wae 3 OK Ce aoe Aten 
Ontario: 

BERG SETI A oo. ccnusssvsnenyesvasnensrs== ne Sel 9.50 16.50 23.50 72.50 142,50 167.50 202. 00 282.50 332.50 
PBATTIC ... 0000 120 58, 791 tte 13.80 19.87 62.40 128, 15 147.90 192.90 242. 40 291.90 
Belleville 121 44,770 TL 78 foes 15.43 117. 00 189, 50 154.35 234. 00 279. 00 308. 70 
*Brampton .. 125 64, 811 Len OO 17.50 19,25 150.00 175.00 192.50 300. 00 350. 00 385. 00 
Brantford? ... svete Sie 8.18 14,93 21.68 92.43 132.43 157.43 207.43 257.43 307. 43 
*Brockville? . ayo Me 8.58 15.33 22.08 69.33 136. 83 161. 83 221.83 271. 83 321. 83 
*Burlington ... see 198 92,655 13.50 16. 00 18. 00 135.00 160. 00 180. 00 270. 00 320. 00 360.00 
Chathanm ....... eee 291 106, 073 14. 00 16.50 18.25 140. 00 165.00 182.50 280. 00 330. 00 365. 00 
Cornwall = 47 7, 766 FOSS 2b, 15 23. 75 197.50 217.50 237.50 395.00 435.00 475.00 
*Dundas ...... 106 15, 120 13.50 16. 00 ite te 135.00 160. 00 LT 7..00 270. 00 320. 00 355. 00 
*East York.. os 92 47, 649 11.50 14.00 L5. to 115.00 140. 00 1577 50 230, 00 280. 00 315. 00 
*Eitobicoke ....... eo 1,356 711, 016 23,05 15.30 17.01 130.50 iS. 00 170.10 261.00 306. 00 340. 20 
_ *Fort William!® yes 84 54, 076 9.68 11.93 14.18 96.75 119,25 141.75 193.50 238.50 283.50 
SOs ne 150 104,578 11.50 14.00 16.00 115,00 140. 00 160. 00 230. 00 280, 00 320.00 
*Gloucester Twp. sad 49 13, 724 14.00 17.00 18.75 140.00 170. 00 187.50 280. 00 340. 00 375.00 
GOGeETiCh .ie...c00 aad 63 22,412 12.50 15,00 16.75 125.00 150. 00 167.50 250. 00 300. 00 335. 00 
ecauelph ...... fe 126 184, 637 14. 00 16.50 18.25 140. 00 165. 00 182.50 280. 00 330. 00 365. 00 
Hamilton .. 912 Se ipL, wkd 10. 92 13.30 14.96 109. 25 133.00 149. 62 218.50 266. 00 299.25 
Kenora ...... 83 2, 846 15.97 18,22 18.57 159.75 182.25 195. 75. 319.50 364.50 391.50 
BEATESEON ...srceesee 170 74,057 11.50 14.00 ayaa Ga 115.00 140. 00 LaTeo0 230.00 280. 00 315. 00 
Kirkland Lake??. Se ai 3,658 15.30 LTO 19, 03 153.00 175.80 190,35 306.00] 351.00 380,70 
*Kitchener ....... a 271 280, 141 13.50 16. 00 17.65 135.00 160. 00 176.50 270. 00 320. 00 353.00 
*Lindsay’.... Fas sien ai 1,55 14.05 20. 55, 66. 05 13).\05 156. 05 a1. O05 261.05 311.05 
London? . 9.48 16.23 22.98 70.23 af aa 162.73 222. 13 atke tS Saacte 
*Midland? ......... Sire we Tino 0 13.20 19,20 61.20 | 121.20] 146.20] 191.20} 241.20] 291.20 
*Mississauga’ 428 492,115 15.00 Wisp 19.25 150, 00 175. 00 192.50 300.00 350. 00 385. 00 
*Nepean Twp. ..... 64 34,101 15.00 17.50 19,25 150. 00 175.00 192.50 300. 00 350. 00 385.00 
*Niagara Falls ... 95 54,503 14.50 17.00 18.65 145. 00 170. 00 186. 00 290. 00 340. 00 373.00 
BNOrth Bay? .....2.., os iyi 9.38 satay 22.88 97.63 137. 63 162.63 222.63 272. 63 322. 63 
*North York ... 1,240 411, 840 13.50 16.00 17.75 135.00 160. 00 Lito 270, 00 320. 00 355. 00 
*Oakville? .. ey Biers 2125 LB 7 26, 25 1eeko 153. 75 181.25 248.75 303 510 358.75 
*Orillia..... 136 49,331 9.50 12.00 13.50 95.00 120.00 135. 00 190. 00 240. 00 270. 00 
Oshawa? ais 23% 8.13 14.38 20.63 64.38 126. 88 151.88 201.88 251. 88 301.88 
Ottawa ...... 148 53, 283 11.40 13.77 15.34 114.00 37. 75. 153.42 228.00 275.50 306. 85 
*Owen Sound. 137 47, 623 10.50 13.00 14.75 105. 00 130. 00 147.50 210.00 260. 00 295.00 
*Pembroke? ...... oie eg 13.00 22.00 31.00 116.50 179.00 206.50 274.00 329. 00 384. 00 
*Peterborough? ove aaa 9.03 153.28 Bd woe 65.28 127. 78 162. 78 202.78 252.78 302.78 
Port Arthur? .....:. me as0 7.48 13.23 18.98 59. 23 6. To 141.73 181.73 2516, 00 281. 73 
*Port Colborne’... ass Sats 10. 88 17.63 24.38 TGs 139. 13 164.13 224.13 poly Se | Saale 
Richmond Hill .. 118 26, 432 12.00 14.50 16. 00 120. 00 145.00 160. 00 240. 00 270. 00 320. 00 
St. Catharines? . iaits rere 10.88 UGS 24.38 99.13 139.13 164.13 224.13 274.13 324.13 
Es LNOMAS,..ccccacces 147 64, 535 13.00 15.50 17. 00 130. 00 155. 00 170. 00 260. 00 310. 00 340. 00 
*Sandwich W. Twp.?.. als ats 10. 63 yr psa 24,13 71.38 138. 88 163. 88 223.88 273.88 323.88 
QUI, sa cccassseaseanocess 158 170, 820 14.50 17, 00 LS Th 145.00 170. 00 187.50 290, 00 340. 00 375.00 
Sault Ste. Marie?” 61 1,776 Dio 12.74 14,22 be sy) 127.35 142.20 225.00 254. 70 284.40 
*Scarborough ....... 713 404, 683 13.80 16,20 18.00 135.00 162.00 ales ets}) 270. 00 324. 00 309. 10 
Smiths Falls .. 25 16,311 10. 80 13.05 14.54 108. 00 130.50 145. 35 216.00 261. 00 290. 70 
*Stratford? .... ees saci 10. 23 16.98 23.73 70. 98 138.48 168.48 223.48 283.48 343.48 
Sudbury..... 308 22,897 12.50 15.00 16.50 | 125.00} 150.00] 165.00] 250.00} 300.00] 330.00 
Timmins", 30 3, 043 15.30 PT.oo 19,03 153.00 175.50 190.35 306.00 351.00 380.70 
eS Loronto. .... 7,643 2,736, 784 14.40 16.88 18.59 144.00 168.75 185. 85 288.00 Be nod 371.70 
*Trenton ... 42 63, 840 11.50 14.00 15. 75 115. 00 140. 00 157.50 230. 00 280. 00 315.00 
*Waterloo... 97 93,969 15.00 17.50 19.50 150. 00 175. 00 195. 00 300. 00 350. 00 390. 00 
*Welland’® . 9 93,441 8.50 Los 20. 00 Ties 139.13 164.13 224.13 274.13 324.13 
*Whitby’...... me Sate 9.63 16.38 23,13 70.38 137. 88 162. 88 222.88 272. 88 322.88 
*Windsor‘ ...... 9, 03 15.78 22.08 69. 78 US ico 162.28 222.28 272.28 322.28 
*Woodstock?.. Sop esi 9.23 15.98 22.13 69.98 137.48 162.48 222.48 272.48 322.48 
BOVOUK? oc. ctcaces aise Sic S08 7.60 14.60 21.60 95.60 | 140.60] 165.60] 220.60] 270.60] 320.60 
PECANS cae cee caves vie sacespocyssstunare 29, 650° 28,559, 016° ore Boe 50n m0 AOC ate oat 406 nog 


See footnote(s) at end of table, 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1968 — Concluded 


Billed load 


Number 5 kilowatts 50 kilowatts | 100 kilowatts 


of 
Total 
Province and es as consumption SONS WSIS 
municipality evar during 
Dec. 31, na 
1968 
Consumption — kwh. 
500 1,000 | 1,500 5,000 10,000 15,000 10,000 20,000 | 30,000 
: 000’s kwh. dollars 
Manitoba:?? 
SESE OM rccwsrecapas pestatecs tacensaneynee 392 30,612 13.90 20.56 24.68 | 138.96 203.97 240.99 | 269.01 372.94 |428.41 
*Dauphin: ic... , 145 4,949 13.90 20.56 24.68 | 138.96 203. 97 240.99 | 269.01 372.94 | 428.41 
*Hast Kildonan . 144 16,200) 13.90 20. 56 24.68 }138.96 | 203.97 240.99 | 269.01 372.94 |428.41 
*Fort Garry?® ., 192 sins PP) 13.90 20.56 24.68 |138. 96 203. 97 240.99 {269.01 372.94 | 428.41 
*Neepawa ... 88 ee 13.90 20.56 24.68 |138.96 | 203.97 240.99 | 269.01 372.94 | 428.41 
*Portage la P : 173 6,827 13.90 20.56 24.68 | 138.96 203.97 240.99 | 269.01 3872.94 | 428.41 
*St. Boniface ....... - 455 59, 370 13.90 20. 56 24.68 |138.96 203. 97 240.99 |269.01 372.94 | 428.41 
*St. James. ...... , 592 L035 752 13.90 20. 56 24.68 1138.96 |203.97 240.99 | 269.01 372.94 | 428.41 
*St.. Vital .. 134 10, 498 13.90 20.56 24.68 |138.96 |203.97 240.99 |269.01 372.94 |428.41 - 
*Selkirk .... 3 108 LU PT: 13.90 20.56 24.68 |138.96 | 203.97 240.99 |269.01 |372.94 | 428.41 
Rh PAS tates f 70 4,796 13.90 20.56 24.68 |138.96 203.97 240.99 | 269.01 372.94 | 428.41 
*Transcona?® ,.... : 113 54, 894 13.90 20. 56 24.68 |138.96 |203.97 240.99 |269.01 372.94 | 428.41 
*West Kildonan . : 127 7, 103 13.90 20.56 24.68 |138.96 |203.97 240.99 | 269.01 372.94 | 428.41 
Winnipeg” .... 4 4,815 363, 357 14.50 wen ie 27.43 |140.54 |211.59 |249.40 | 262.02 872.103) 423 
PPOLALS ss cvscec ews cysesnaeceeveareceatee 12, 189° 2,752,470° siete pate state ates aleve ras AI 508 sate 
Saskatchewan:** 
MOG Sud. 2 su tsebeasistion vesiecnes 1,340 TLS 15.19 21.82 28.44 1151.88 |218.09 {284.31 303.76 |436.19 | 568.62 
North Battleford?® 2 637 15,509 20.68 29.95 36.77 |206.70 |299.52 367.78 |429.00 {614.64 | 751.14 
Prince Albert?” . ‘: 1, 245 82, 236 215,32 31.04 38.20 |213.20 |310.44 |381.94 |442.00 |636.48 |779.48 
REGINA’ JA cse os 5, 318 295,117 14.07 25. 80 33.98 |126.53 189.56 247.90 |253.05 |379.12 | 495.81 
Saskatoon? .... 5s Ate ae 16.64 30.68 38.48 |135.20 |213.20 |278.20 |270.40 | 426.40 572.00 
Swift Current? . : aus tae 23.92 37.70 50.70 |239.20 |377.00 |507.00 Pes fer aye 
Weyburn”’ ..... a 550 63, 897 PAAR Y? 31.04 38.20 |213.20 |310.44 |381.94 |442.00 |636.48 |779.48 
Yorkton ..... ea 737 21,100 22.03 Sis} 38.90 | 220. 22 317.46 388.96 |430.92 {582.50 | 714. 06 
0 21) (ee a ce ee eS 11, 934° 1, 814, 261° wars aise as ta a8 mai aiare acai tides 
Alberta: 
Calgary ..... 810 706, 244 T7250 30. 00 40.00 }110.00 |205.00 | 259.00 |205.00 |363.00 | 449.50 
Drumheller .... nS ai 18. 36 28. 36 38.36 {129.00 |241.40 | 331.00 |258.00 |482.80 | 662.00 
Edmonton?” ..... eR Jee POwio: 26.75 36.75 |118. 00 142.54 |188.26 |236.00 |284.04 S130 
Fort Macleod ... 70 1,100 22288 36.68 HOO Se Wk. OD 314. 45 456.95 |338.20 |632.20 |908.20 
Lethbridge? ...., ene ar Pits 30. 25 40.25 |110.25 210.25 |278.80 |282.60 |392.60 |502.60 
Medicine Hat ... z 30 Woneot 14.20 20.05 25.05 |133.80 |208.80 |267.60 |267.60 |417.60 535. 20 
Red DEC Beep anes ees woe ee 24.68 38.18 51.68 |129.28° 1162.90 |221.40 |225.00 |342.00 | 459.00 
PR OGALS i Sureeceon pecan cape yve titers 10, 266° 2,562, 846° ee aes ont ris En rice mane aes see 
British Columbia:?? 
SEED cae snavcasntnacenateie texnensrsvatereee D3 197,713 16.80 B2,00 45.68 |130.99 |235.99 301.61 249.11 459.11 590. 36 
TDI O OKs tease ss sanee pacer ane nek cites 32 Tio28 18.90 34.65 50.40 |168. 242® |189. 87% | 216. 12?® |313. 382® |379.74%* | 432. 26%* 
OIRO CDs a tee ce teareraoe tse eeh veers 6 6, 266 16.80 Be) eas 45.68 |130.99 |235.99 | 301.61 249.11 459.11 590. 36 
Kelowna .. Sars 397 22, 074 16.80 27.30 SanGo oon lO 159.60 |233.10 |159.60 |306.60 | 453.60 
ISGVUIIO rs cons asses sepesteerantnaltonass 4 846 16.80 Sar00 45.68 {130.99 |235.99 |301.61 249.11 459.11 590. 36 
INFO US ODS cate receetecs asneeterterertretarere 145 9,572 16. 62 24.95 ab. Oy | LLeo le 216.78 | 292.57 BS6ncor Naco.oG 585. 14 
New Westminster?! aria Pes 4 16.80 82500 45.68 |130.99 |235.99 {301.61 249.11 459.11 590. 36 
North Vieancouven, ou rcsencatvree Shy 548, 217 16.80 32.55 45.68 |130.99 235.99 |301.61 249.11 459.11 590. 36 
FCMIbL CLOMID, Soeerncwrs as campncnasaedit enki 109 7,970 sr jeniba( 30. 82 44.36 |127.37 192.99 245.49 |254.73 359.73 438.48 
PLICSIGEOTE ON iro rou verceeenr ss ate 3 2,787 16. 80 32. 55 45.68 {130.99 235.99 301.61 249.11 459.11 590. 36 
Prince Rupert . 12 71, 832 16.80 Bed) 45.68 }130.99 |235.99 |301.61 249.11 459.11 590. 36 
Richmond 50 201,916 16.80 82.55 45.68 {130.99 |235.99 301.61 249.11 459.11 590. 36 
SILAS scenes 99 3,494 8.98 14.65 19.37 Bea! 99.70 146.95 99.70 {194.20 288.70 
Vancouver . 150 328, 280 16.80 32. 55 45.68 |130.99 |235.99 | 301.61 249.11 459.11 590. 36 
Victoria’ ... coud < 22 34, 366 16. 80 32. po. 45.68 |130.99 |235.99 | 301.61 249.11 459.11 590. 36 
West VANGOUVE! 4.c.ceicevvers 3 1,645 16.80 azn Do 45.68 |/130.99 {235.99 | 301.61 249.11 459.11 590. 36 
MRDLALS eer s ecu cxvastteckateays ress cere aut page S| We hs Aa ks male airs aaks sale vate 


1 Bills include a provincial sales tax of 7 p.c. Power used in manufacturing is exempt from tax. 

? Customers and consumption included with commercial. 

> From ‘‘Annual Electric Power Statistics,’’ Catalogue No. 57-202 (preliminary estimates). 

* Data cover 6 months only. 

> Some power customers are classified as commercial customers in Catalogue No. 57-202. 

° The following rebates on power generated wholly or in part by coal produced in Nova Scotia are applicable to power consumers who are engaged in manu- 
facturing, converting and processing goods or products from raw or other materials; Halifax, Dartmouth and Windsor —2¥% mills per kwh.; New Glasgow —5 mills 
per kwh.; Springhill — 7 mills per kwh, 

7 Includes surrounding area. 

® Bills include provincial sales tax of 8 p.c. 

° Minimum bill. 

1° Decrease due to a reclassification of power customers to general service. 

11 See footnote for domestic service for this municipality. 

12 Bills include provincial sales tax of 5 p.c. 

+> Bills include a municipal tax of 5 p.c. 

4 Bills include provincial education and hospital tax of 4 p.c. Power used in manufacturing and heating is exempt. 

18 Bills include surcharge of TY, p.c. 

16 Bills include surcharge of 5 p.c. 

17 Bills include surcharge of 10 p.c. 

18 25 h.p. and over, customers installing own transformers. 

1° Power customers served by British Columbia Hydro and Power Authority. 


* Municipalities in which changes in rates occurred in 1968. 
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Examples of the Application of Rates 
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ELECTRICITY BILLS 
FOR DOMESTIC, COMMERCIAL AND 
SMALL POWER SERVICE 


Examples of the Application of Rates 


FACTURES D’ELECTRICITE 
POUR LES SERVICES DOMESTIQUE, COMMERCIAL 
ET A LA PETITE INDUSTRIE 


Exemples de l’application des tarifs 


General 


This report is based on rate tables supplied 
by the power companies and municipalities respon- 
sible for the distribution of electric energy in the 
cities and towns in this survey. It consists of the 
cost of definite quantities of electricity for spe- 
cific uses. The monthly bills are computed to show 
the actual cost to consumers in the 173 municipal- 
ities covered by the report when selected quan- 
tities are used for specific purposes. The cost to 
the consumers includes not only the amounts 
accruing to the distributor, but also all federal, 
provincial and municipal taxes on such purchases. 
Discounts for prompt payment have been deducted 
from gross bills wherever granted. 


Uses 


Monthly bills cannot be used to obtain the 
average cost of electricity consumed in any one 
municipality or to compare municipalities as to 
cost of electricity, except in a very general way. 
The unit cost or cost per kilowatt-hour of electric 
energy normally varies according to the nature of 
the use and the magnitude of the consumption; and, 
because these factors vary so greatly as between 
types of user and between municipalities, an aver- 
age cost for all electricity consumed in any munic- 
ipality is of little value unless the nature of the 
uses and amount of consumption for each use are 
known. Further, industrial power costs vary as to 
whether the power used is primary or secondary 
(off-peak or interruptible power taken when avail- 
able). Other important factors in determining costs 
of electricity are the relationship between the 
capacity of a system to produce and distribute 
electricity and the total consumption, and the ratio 
between the average load and the peak load, on a 
daily and yearly basis. Because of the difficulty 
of giving proper weight to these many factors, the 


1969 


Généralités 


Ce rapport est fondé sur les tarifs fournis par les 
compagnies d’électricité et les municipalités respon- 
sables de la distribution de l’énergie électrique dans 
les villes et villages sur lesquels porte la présente 
étude. Il établit le cotit de quantités précises d’élec- 
tricité pour certains usages. Les factures mensuelles 
sont calculées pour indiquer le prix réel que paie 
Vusager des 173 municipalités sur lesquelles porte le 
rapport, lorsque des quantités précises d’électricité 
sont utilisées a4 certaines fins. Le prix que paie 
l’usager comprend non seulement les sommes versées 
au distributeur, mais aussi tous les impdts fédéraux, 
provinciaux et municipaux sur les achats d’électricite. 
L’escompte accordé pour le prompt paiement est 
déduit du montant brut de la facture, quand il y a lieu, 


Utilité du rapport 


Les factures mensuelles ne sauraient servir a 
établir le coat moyen de 1l’électricité utilisée dans une 
municipalité donnée ni 4 comparer le cofit de 1’élec- 
tricité entre les diverses municipalités, sauf d’une 
maniere tres générale. Le cout unitaire ou le cotit au 
kilowatt-heure de l’énergie électrique varie normale- 
ment selon la nature de l’utilisation et l’importance 
de la consommation; et, parce que ces facteurs varient 
tellement selon la classe d’utilisateurs et la munici- 
palité, le cotit moyen del’électricité totale consommée 
dans une municipalité a peu de signification a moins 
que ne soient connues la nature des utilisations et la 
quantité consommée pour chacune. En outre, le prix 
de l’énergie utilisée par l’industrie varie selon que 
cette énergie est garantie ou non-garantie (consommée 
aux heures creuses ou de facon intermittente, selon 
les disponibilités). D’autres importants facteurs du 
calcul du coiit de l’électricité sont le rapport entre la 
capacité de production et de distribution d’un réseau 
et la consommation, et le rapport entre l’appel maximal 
et l’appel moyen de puissance par jour et par année. A 
cause de la difficulté d’accorder a ces divers facteurs 


Bureau of Statistics has not attempted to show 
average costs or to compare costs between munici- 
palities. For these purposes the report should be 
used with the utmost caution. 


Computations 


Domestic services consist of delivery of elec- 
tricity to private residences for lighting, refrigera- 
tion, cooking, water heating, house heating and the 
operation of various electricalappliances. Commer- 
cial service includes delivery of electricity to 
stores, offices, factories, etc., mainly for hghting 
purposes. Outdoor sign lighting is generally ina 
separate category and the rates are different from 
those for commercial services. Street lighting is 
also in a separate class. Power service includes 
the delivery of electricity for the operation of 
electric motors. 


The purpose of this presentation is to provide 
data for comparative purposes on the cost of 
electric services in Canada. Because of the vari- 
ous methods of computing costs, it was necessary 
to select some arbitrary conditions, especially for 
the fixed charges, and use the same basic con- 
ditions in each municipality. In the large majority 
of municipalities the use of these arbitrary con- 
ditions was not necessary, the rates containing a 
fixed charge and a block rate for all consumptions 
irrespective of appliances. 


Consumptions of 700 and 1,000 kilowatt-hours 
include electricity used for water heating. Except 
where the entire water heater load was on a flat 
rate basis, metered rates were used in working out 
these bills. For a few municipalities, where all 
water heating is on a flat rate basis, an arbitrary 
division was made between water heating and the 
metered services. A 700 kwh. consumption was 
divided to include a metered consumption of 350 
kwh. plus an assumed 350 kwh. consumed by a 
1,000 watt heater. A consumption of 1,000 kwh. 
was divided between 490 kwh. metered and 510 
kwh. consumption assumed for a heater of 1,000 
watts. To show the effect of flat rate water heaters, 
a bill for 1,000 kwh. including a water heater of 
1,000 watts has been shown for all municipalities 
where such heaters are in general use. 


A few municipalities apply a demand charge 
in addition to the energy charge for electricity 
used in house heating. In computing bills forhouse 
heating in these municipalities it was assumed 
that the maximum demand is 15 kilowatts. Where 
service charges are based on two-wire or three- 
wire service, the higher charge was used only in 
calculating the bills for 300, 500, 700 and 1,000 
kilowatt-hours. 


saphidogess 


le poids qui leur revient, le Bureau fédéral de la sta- 
tistique n’a pas essayé d’établir le cotit moyen ou de 
comparer le cotit entre les municipalités. Pour ces 
buts, il faut se servir du rapport avec une extréme 
prudence. 


Calculs 


Le service domestique consiste a foumir 1’élec- 
tricité aux habitations privées pour l’éclairage, la 
réfrigération, la cuisine, le chauffage de l’eau et de 
l’habitation, enfin le fonctionnement de divers appa- 
reils électriques. Le service commercial consiste a 
fournir l’électricité aux magasins, bureaux, usines, 
etc., surtout pour l’éclairage. L’éclairage des en- 
seignes extérieures tombe généralement dans une 
catégorie distincte et le tarif différe de celui du tarif 
commercial. L’éclairage des rues est aussi dans une 
classe de tarif distincte. Le service d’énergie 4 la 
petite industrie comprend 1l’électricité destinée aux 
moteurs électriques. 


Le but du présent document est de fournir des 
chiffres qui permettent de comparer le prix des ser- 
vices électriques du Canada. A cause de la diversité 
des méthodes de calcul des prix, il a fallu fixer arbi- 
trairement certaines conditions, surtout quant aux 
frais fixes, et appliquer les mémes conditions de base 
a chaque municipalité. Pour la grande majorité des 
municipalités, il n’a pas été nécessaire de recourir a 
ces conditions arbitraires, le tarif comportant un prix 
fixe et un taux forfaitaire pour toutes les consomma- 
tions, sans égard aux appareils. 


Les consommations de 700 et 1,000 kilowatt- 
heures comprennent l’électricité utilisée pour chauffer 
l’eau. Sauf ot l’électricité pour chauffer l’eau est 
enti€rement & taux fixe, ce sont les consommations 
mesurées au compteur qui ont servi a établir les 
factures. Pour quelques-unes de ces municipalités ou 
toute l’électricité qui sert 4 chauffer l’eau est a taux 
fixe, on a établi une coupure arbitraire entre le chauf- 
fage de l’eau et les services mesurés au compteur. 
La consommation de 700 kilowatt-heures a été divisée 
en supposant une consommation mesurée au compteur 
de 350 kilowatt-heures et en attribuant une consomma- 
tion de 350 kilowatt-heures a4 un chauffe-eau de 1,000 
watts. La consommation de 1,000 kilowatt-heures a 
été partagée entre 490 kilowatt-heures de consomma- 
tion mesurée au compteur et 510 kilowatt-heures de 
consommation attribuée 4 un chauffe-eau de 1,000 
watts. Pour montrer l’effet de chauffe-eau 4a tarif fixe, 
une facture de 1,000 kilowatt-heures comportant la 
consommation d’un chauffe-eau de 1,000 watts est 
indiquée pour toutes les municipalités ot ces chauffe- 
eau sont généralement utilisés. 


Quelques municipalités ajoutent au prix de 1’élec- 
tricité utilisée pour le chauffage des habitations un 
supplément d’appel. En calculant les factures de 
chauffage des habitations de ces municipalités, on a 
supposé que l’appel maximum est de 15 kilowatts. 
Lorsque le prix du service est basé sur un service 
bifilaire ou trifilaire, le prix plus élevé n’a servi qu’au 
calcul des factures de 300, 500, 700 et 1,000 kilowatt- 
heures. 


Changes in Bills during 1969 


There were no changes in domestic, commer- 
cial or power bills in Newfoundland, Prince Edward 
Island, Manitoba or British Columbia. Changes in 
the other provinces were generally upward. 


A provincial health tax calculatedon a sliding 
scale was responsible for the increase in Nova 
Scotia. 


In New Brunswick, 5 of the 11 municipalities 
in the survey experienced reductions in the do- 
mestic category, and 2 had no changes. Rates 
fluctuated in the balance ofthe municipalities with 
Saint John showing a marked decrease in the cost 
of house heating. Commercial rates in Bathurst 
show an increase, while in Fredericton there was 
a decrease in commercial rates and a mixture of 
higher and lower bills in the power category. In the 
8 municipalities served by the New Brunswick 
Electric Power Commission, commercial and power 
rates are now identical. 


The only change in Quebec was a marked 
increase in the power rates for the city of Grand’ 
Mére. 


There were increases in domestic service 
bills in 12 of the 58 municipalities in Ontario. The 
rate structures in 6 other municipalities were 
revised in such a manner that both increases and 
decreases resulted within each municipality, 
while North Bay showed a decrease in house 
heating rates. Changes in commercial (general 
service) rates were noted in 18 municipalities. 
Five showed a mixture of higher and lower bills 
depending on billed loads and energy consumption, 
while one municipality showed a decrease within 
its rate structure. The remaining 12 revised their 
rates upward. Power also showed an increase of 
rates in13 municipalities while a mixture of higher 
and lower bills occurred as a resultof rate changes 
in 4 municipalities. 


An across the board increase in Saskatchewan 
was the result of al p.c. increase in provincial taxes. 


The only change in Alberta was an increase 
in commercial and power rates in Medicine Hat. 


Lowest Bills 


Any attempt to determine which municipality 
in Canada enjoys the lowest cost of electricity 
might be difficult for reasons mentioned above. 
From the selected list of municipalities, which 
comprise this report, those having the lowest bills 
for selected quantities and uses are shown in the 
following tables. 
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Variations des factures en 1969 


Les factures d’électricité pour les services 
domestique, commercial, et a la petite industrie n’ont 
pas varié 4 Terre-Neuve, en fle-du-Prince-Edouard, au 
Manitoba et en Colombie-Britannique. Les variations 
dans les autres provinces se sont traduites en général 
par des hausses. 


Une taxe provinciale pour les services de santé, 
calculée suivant une échelle mobile, explique l’aug- 
mentation en Nouvelle-Ecosse. 


Au Nouveau-Brunswick, 5 des 11 municipalités 
enquétées ont déclaré une réduction des factures 
d’électricité dans la catégorie domestique, et 2 n’ont 
connu aucune variation. Les tarifs ont varié dans les 
autres municipalités: 4 Saint-Jean, il y a eu une réduc- 
tion notable du coat du chauffage des maisons. Les 
tarifs du service commercial ont augmenté a Bathurst, 
et a Frédéricton ils ont diminué; il y a eu un mélange 
de hausses et de baisses des factures dans la caté- 
gorie de la petite industrie. Dans les 8 municipalités 
desservies par la Commission d’énergie électrique du 
Nouveau-Brunswick, les tarifs pour le service com- 
mercial et a la petite industrie sont maintenant les 
mémes. 


La seule variation au Québec a été une augmenta- 
tion marquée des tarifs pour la petite industrie dans 
la ville de Grand’Mére. 


Il y a eu augmentation des factures d’électricité 
pour le service domestique dans 12 des 58 municipa- 
lités de l’Ontario. Les structures tarifaires dans 6 
autres municipalités ont été revisées de telle maniére 
qu’il en est résulté des hausses et des baisses au 
sein de chaque municipalité, tandis qu’a North Bay, le 
tarif pour le chauffage des maisons a diminué. Il y a 
eu des changements de tarifs commerciaux (service 
eénéral) dans 18 municipalités. Cinq municipalités 
ont connu des hausses et des baisses de factures 
suivant la puissance et la consommation d’énergie, et 
une autre a enregistré une diminution dans sa struc- 
ture tarifaire. Les 12 autres municipalités ont majoré 
leurs tarifs. Les tarifs du service a la petite industrie 
ont aussi augmenté dans 13 municipalités, et les 
factures ont augmenté et diminué dans chacune de 4 
municipalités, par suite de variations de tarifs. 


En Saskatchewan, l’augmentation générale est 
attribuable a la hausse de 1 p. 100 des taxes provin- 
ciales. 


La seule variation en Alberta a été l’augmenta- 
tion des tarifs du service commercial et a la petite 
industrie a Medicine Hat. 


Les plus basses factures 


Tout effort pour déterminer la municipalité du 
Canada qui bénéficie de 1’électricité au plus bas prix 
peut é@tre difficile, vu les raisons citées plus haut. 
Celles des municipalités choisies surlesquelles porte 
le présent rapport et qui bénéficient des plus basses 
factures pour des quantités d’électricité données sont 
présentées dans les tableaux qui suivent. 


While the domestic service bills will prob- 
ably show the average for most municipalities, it 
is probable that with largerloads and consumptions 
for commercial use and for power, other munici- 
palities would have smaller bills. The fact that 
no one municipality has the smallest bill for all 
types of consumption in the three classes of 
service indicates that caution should be exercised 
when making comparisons aS between municipal- 
ities. 


There is a possibility that some municipal- 
ities from which bills have not been collected may 
have as low or lower bills than those shown in the 
tables below, and consequently there is no Cer- 
tainty that these bills are the lowest of any munic- 
ipality in Canada. 


Si les factures d’électricité pour service domes- 
tique indiquent probablement la moyenne de la plupart 
des municipalités, il est probable qu’avec une aug- 
mentation de l’appel et de la consommation dans 
l’usage commercial et industriel les autres municipa- 
lités auraient des factures plus basses. Le fait 
qu’aucune municipalité ne jouisse de la plus basse 
facture pour tous les genres de consommation dans 
les trois classes de service indique qu’il y a lieu de 
se montrer prudent en faisant des comparaisons entre 
municipalités. 


Il se peut que certaines municipalités dont les 
factures n’ont pas été recueillies aient des factures 
aussi basses ou plus basses que celles qu’indiquent 
les tableaux qui suivent: il n’est donc pas certain que 
les factures qui apparaissant dans les tableaux soient 
les plus basses parmi toutes les municipalités du 
Canada. 


Lowest Monthly Bills for Domestic Service, 1969 


Plus bases factures mensuelles pour service domestique, 1969 


Monthly consumption — kwh. 


Muni Ip ar Its Consommation mensuelle — kWh. 
Municipalité ~ 
180 i 300 | 500 | 700 1,000 | 5,000 7,500 
: dollars - 

OO ENA MIN G5 SUD a et in os ws sein asGn wos veatewce saxon Gein en bieay is 
PUAN PEULAI ONCE. avinccvnarnenacetsicecersvasencanabib cess 
DEMOT eM as deatcoeieeriseccws Graves ccs davepttvancns aay exsusnarssusts 2.00 
KOGCUWIL OUP recceine cab as winletevastraneerstegesaeseconee 3. 36 4, 36 


Lowest Monthly Bills for Commercial Service, 1969 


Plus basses factures mensuelles pour service commercial, 1969 


Billed load — Puissance facturée 
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at NE 
Monthly consumption — kwh. — Consommation mensuelle — kWh. 
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Lowest Monthly Bills for Small Power Service, 1969 
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Port Arthur, Ont. 281. 73 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1969 


TABLEAU 1. Factures mensuelles (nettes) pour service d’électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1969 > 


Lighting, etc., 


refrigeration, 
cooking and 
et Me oi water Aieees Lighting, ete., 
Number Number of a aoe ee ee Eclairage, etc., peices 
of 4 domestic small appliances | refrigeration réfrigération, water heating 
dome stic house appli- ad and cuisine et anaes 
service Average | heating : : ; chauffe-eau é 
customers} monthly | customers| Mini- aces renee cooking —_ =| heating 
as at con- as at mum) a ae Sai Using | Belaira cy 
Province and Dec. 31 | sumption Dec. 31 net mre met ee pee flat eee 
municipality 1969 1969 1969! be petits appareils réfrigération rate cuisine, ‘ 
Province et Nombre de Consom- Nombre de| Facture appareils réfri Fee Pe Mee nee eee 
municipalité clients du| mation | clients de] nette 8 vi = ree ner age 
service |mensuelle}| chauffage}| mini- D’aprés le |Chauffe- aot 
domesti- | moyenne | domesti- mum compteur eau 
que au 1969 que au a tarif 
31 Bou fixe 
décembre décembre 
1969 1969+ [ Monthly consumption in kilowatt-hours 
Consommation mensuelle en kilowatt-heures 
1,000? | 5,000 
kwh, dollars 
kWh. 
Newfoundland® — Terre-Neuve°: 
CANDOHGAR Werrisccccasncsensnescchoureun assess 1,109: 270 30 1.79 2.89 |3.86 |5.80 17.63 | 9.99 |12.56 | 16.41 Oe 67.77 | 99.87 
Cornerbrook .. = 5,664 720 238 1.79 2289 |'3.80"| 5.80" 17.63 | 9.99: 12.56 | 16.41 Siete 67.77 | 99.58% 
Grand Falls .. 1,637 606 130 1.79 W289: oes! 5.60! eros 9.99 |12.56 | 16.41 Aol 67.77 | 99.8% 
Mount Pearl .. ne 1,454 590 76 Leyes 2.89 | 3.86 |5.80 |7.63 | 9.99 112.56 | 16.41 ae 67.77 | 99.87 
St. John’s i. 19,191 618 1,701 1.79 2289 3-86 5.80" |} 7263") 9.99 (42.56 | 16.41 evel 67.77 | 99.87 
Stephenville og 1,441 420 2 1.79 2.89 |3.86 | 5.80 17.63 | 9.99 |12.56 | 16.41 rare 67.77 99.87 
Dba ons ssisuesoscasanseanaseccscecsnceriats 101,877 359* 2,784* 
Prince Edward Island — fle-du- 
Prince-Edouard: 
CharlotretO wnt. .stvsstareeecgcedanters 6,629 321 66 2.00 3.20 |4.40 |6.80 |8.90 |11.90 |14.90 | 19.40 ater 79.40 | 116.90 
SUMMETSIGE For ostcrssancesovacaveravaxcensys 2,481 261 is 2.00 3.68 | 4.80 | 7.04 |9.90 |13.50 |17.10 | 22.50 aiahs 74.90 | 109.90 
T Ob al ecpascctevessascadeantvestacvecasearet? 25,5594 2974 764 
Nova Scotia’ — Nouvelle Ecosse’: 
* Amherst 50 ea 19 2.50 3.80 |5.00 |6.60 |8.50 |12.00 |15.00 | 19.50 mea 71.60 | 105.35 
*Bridgewater .. 2,472 572 223 3.00 3.20 |4.00 | 5.60 |6.90 | 8.70 |10.50 | 13.20 ae 49.20 |} 71.70 
*Dartmouth® . 28,594 503 a 250) 3.00 | 4.00 |6.00 |7.70 |10.60 {13.00 | 16.60 se 70.50 | 95.50 
*Glace Bay ... is in on 3.00 3.94 |4.90 |6.82 |8.80 |11.80 |14.80 | 19.30 sa 79.30 | 116.80 
SPT AU LAK Si... Bs pcntitankversaucdensaedinasceds S220) 499 fs Poot) 3.00 | 4.00 | 6.00 |7.70 |10.60 |13.00 | 16.60 ee 70.50 | 95.50 
*NGW GLAS BOW: -.ceccsasaccvexsreruttes covees SA rte 26 3.00 3.007| 3.70 | 5.46 |7.60 |10.80 |13.80 | 18.30 gis 71.60 | 105.35 
*New Waterford .cii..cdcccsessceocscusse 2,123 455 20 1.83 3.17 |4.23 |6.36 |8.98 {13.16 |14.56 | 18.89 aor 80.54 | 118.80 
PP UCCOM Baran etecatutseancrnestacronmettesxceeas ae ote a5 1.50 2.30) | oekO 4s (OW LO: NEST! 150s) 2 Seg 71.60 | 105.35 
*Springhill® 6,911 287 Pe 33.0) 3.00 |4.00 |6.00 |7.70 |10.60 |13.00 | 16.60 ae 70.50 | 95.50 
*Sydney ... 7,970 480 1.88 3.17 |4.23 |6.36 |8.98 |13.16 |14.56 | 18.89 secs 80.54 | 118.80 
*Truro® a 6,062 468 2.50 2.76 |3.60 | 5.28 |6.90 | 9.80 |12.20 | 15.80 ae 70.50 | 105.50 
*Windsor®. . 6,761 335 2.50 3.00 |} 4.00 |6.00 |7.70 |10.60 |13.00 | 16.60 es 70.50 | 95.50 
*Yarmouth fa 8,569 269 aye 2000 3.00 | 4.00 |6.00 |7.70 |10.60 |13.00 | 16.60 Ste 70.50 | 95.50 
ROGAN scecsrecsvate ss cnseccsacsucvousreantevurs 204, 969% 389° 1, 040% q 
New Brunswick — Nouveau-Bruns- 
wick: 
PAS AUIMAES Ge wuss. consencsack ssvacesusvacesietacces 3,965 417 as 1.00 1.80 |3.00 |4.60 |7.00 |10.60 |14.20 |18.10 Arn 70.10 | 102.60 
Campbellton 4 3,600 3) 6 ote 3.00 | 3.80 |5.40 |7.80 |11.80 |15.80 | 21.80 -.-. | 101.80 | 151.88 
*Chatham ........ a 1,497 481 ae 1.50 2.58 |4.30 |5.90 |8.30 |11.90 {15.50 | 19.40 AeC 71.40 | 103.90 
Edmundston 3, 066 510 1.00 B. 10) 4.50 5.95. [705 LOLS MUS .65) [lt 55 Deeks 66.00 | 98.50 
*Fredericton . 7,216 459 1.00 1.80 |3.00 |4.60 |7.00 |10.60 |14.20 |18.10 Bry 70.10 | 102.60 
*Moncton ....... 12,813 395 1.00 1.80 |3.00 |4.60 |7.00 |10.60 |14.20 |18.10 aks 70.10 | 102.60 
*Saint John... 25,139 BLO 1.00 To18) \2.907 14.41 (657 Wh LO.at |. 07 WaiGo re 69.50 | 101.90 
*St. Stephen . 1 o27 365 150 2.58 |4.30 | 5.90 18.30 111.90 {15.50 |19.40 ae 71.40 | 103.90 
*Sackville . 1,021 433 1.50 2.58 | 4.30 |5.90 |8.30 {11.90 {15.50 | 19.40 Ssh 71.40 | 103.90 
*Sussex 1,205 405 se 1500 2.58 |4.30 |5.90 |8.30 |11.90 |15.50 |19.40 miei 71.40 | 103.90 
*Woodstoc 1,543 659 67 1.50 2.58 | 4.30 |5.90 {8.30 |11.90 |15.50 | 19.40 ares 71.40 | 103.90 
MOAN, os sescazsesssstecssvesaassspeseetectetes 164, 766% 3634 1, 8084 oe tae cies Ree he a sane ace ee sca os 
Québec:® , 
ACUONWOIOD ccvanesceaesesttreccongseteeneste ee 666 719 1.62 2.64 3.00 (4D Ge26) Cote LOnoe: | L3382 57.02 | 84.02 
AI eectees-s40 3,345 809 a 1.35 2.37 (3.40 (4. DO S.wisa)) “6286 498.59 Nh t Ve 68.04 | 100.44 | 
Baie Comeau .. Dili 847 97 .81 BeitO! 2050 |S Bee Gord) . te Lt Oren WEeew 64.35 | 96.75 { 
* 7,538 643 BS UN 6) 2c Bt [ee 2O eB COT) Sal bo |LO.Sh Nalseb5 56.75 | 83.75 
Chicoutimi cscs i. 7,374 946 370 1535: 2.37 13.20) }4..09 Wsetsal 6.86) 1859) 4 es: 58.70 | 88.35 
Coaticook .. sa 1,932 546 an 1.08 Ze OSo2aoo |.de9l | O.ok 7.94 |10.37 | 14.02 : 62.61 92.99 
Cookshire ..... 5 406 611 eee 1.62 2.64 |3.67 |4.71 |6.26 | 8.42 |10.58 |13.82 57.02 | 84.02 
Drummondville: se esncsccssnsevcsereees 8,484 629 289 i DB rahe 2.37 |3.40 {4.44 15.99 | 8.15 |10.31 |13.55 56.75 || 83am 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1969 — Continued 


TABLEAU 1. Factures mensuelles (nettes) pour service d’électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1969 — suite 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
cooking and 
m= £5 Saas Pe Were neering Lighting, etc., 
Number Number of Lighting | Lighting, Lighting, Eclairage, etc., refrigeration, 
of domestic ee re CbCe, | refrigeration, cooking, 
Homesite Ronee bal app He pence cineres water needing 
service Average heatin ¥ : : : auffe- and house 
customers oni euranners Mini- ances refrigeration cooking = |__ een heating 
as at con- as at TOMO i eSere8 ; : pee Usin Bin er oe 
Province and Dec. 31 sumption | Dec. 31 net eee a er EL RNoers eek ay ea 
Lats . 1 A a > 
a a re | Ae? ere petits appareils réfrigération Watered Mate Aisne, 
Province et Nombre de] Consum- |Nombre de| Facture| #PPareils seri et ti et rates heater chauffe-eau 
municipalité clients du | mation | clients de| nette EH RIESEAVEIONOU ESS a on et chauffage 
service | mensuelle| chauffage | mini- D’aprés le |Chauffe-|  ¢ maison 
domesti- | moyenne | domesti- mum compteur eau 
que au 1969 que au a tarif 
31 31 | fixe 
décembre décembre 
1969 1969! Monthly consumption in kilowatt-hours 
Consommation mensuelle en kilowatt-heures 
60 100 180 | 300 500 700 | 1,000 | 1,000? | 5,00 7,500 
kwh. | dollars 
kWh, 

Québec® — Concluded — fin: 

BPD AIG Sees. yancecsiassosvoscacacdsesseus 1 791 641 26 1.35 2.37 | 3.40 | 4.44 |5.99 Selo UO. St | 13.55 56.75 $3.75 
Granby ....... Es 9,258 654 287 ee) 2.37 | 3.40 | 4.44 | 5.99 8,15) 10,31 113.55 bs eae) 83.75 
Grand’Mére Ls 3,805 199 16 an Loon | 2.88" asco NoOebe 7.29 9,45 | 12.69 75.60 | 116.10 
AUT Ne sccass 16,901 173 1,285 1.08 2,07 (3.02 13.72 | 4.75 6.05 7.34 9,29 56. 81 86.51 
Joliette 4,698 395 as 1.08 Qeioo ls. {Dato PHOS HTS 4Sh ta O38 20.17. 90.16 | 133.90 
Jonquiére 7,884 789 “its 1.08 2.00 | 2.65 | 3.94. |..08 6.70 8.32 | 11.50 59.02 88.72 
La Tuque 3,477 672 115 2 a0 2.37 | 3.40 | 4.44 |5.99 Slot Wot 113.55 56. 15 83.75 
Lévis ..... b 3,639 863 365 1.08 2.07 | 3.02 |4.06 |5.62 7.56 9,50 |12.42 55.62 82.62 
Magog 3, 892 408 47 1.08 2.43 |3.30 |5.03 | 6.54 8.70 | 10.86 | 14.10 65.94 98.34 
Mégantic l,i22 469 90 pees) 2.37 | 3.40 | 4.44 | 5.99 S25 LO. Si |} 13.55 56.75, 83.75 
Montréal® .. 559, 203 538 11,250 1.08 2.07 | 3.02 |4.06 15.62 7.56 9.50 | 12.42 Byer 82.62 
Noranda . 2,749 662 29 1.35 2.37 | 3.40 | 4.44 | 5.67 7.62 9.56 (12.47 59.99 89.69 
Québec ... 43,425 600 2,220 1.08 2,07 | 3.02 14.06 })5.62 7.06 9.50 | 12.42 55.62 82.62 
Rimouski ......... 7,240 514 389 Le3o: 2.37 | 3.40 | 4.44 |5.99 Se Le west | 13.55 56.75 83.75 
Riviére-du-Loup ... 4 3,769 133 ae 1.08 3.56 | 4.64 |6.80 |8.42 |10.58 |12.74 | 15.98 80.78 | 121.28 
RSME MR dcsseisy oss cseacsrarsnes = 4,294 615 91 1.35 2.37 | 3.40 |4.44 |5.67 7,00 9.56 | 12.47 59.99 89.69 
Ste-Agathe des Monts .. od 1,963 394 22 1.35 2.37 | 3.40 |4.44 |5.99 3.40 | 20,3) 113.55 56.75 So000 
SLL VACINHO: jc.iiiccnssenss Bsa 6,631 572 397 Leys) 2.37 | 3.40 |4.44 15.99 SUS 1LO.31 11555 56.75. 83.75 
St. Jéréme ... 7,191 612 139 E33) 2.37 | 3.40 |4.44 |5.99 Spioe LO.ok Nis. 55. DOTS 83.15 
St. Jean® .. 8,593 688 508 1.35 2.37 | 3.40 |4.44 |5.99 Soho V LO. 31. 13.55 56015 83.75 
Sept-lles .. 4,312 653 237 1.35 2.37 | 3.40 |4.44 |5.99 Se LOM HOKSL | disco, 56.75 esos) 
Shawinigan . 7,730 553 78 1.35 2.37 |3.40 |4.44 |5.99 8.15 110.31 113.55 56.75 83.175 
Sherbrooke ... 27,135 319 it 76 Zeooo jovat 10.04 17.17 (10.53 } 18.88 118.91 86.01 | 127.94 
ROLE! .. scsccesssss 5,101 707 565 iW) 2.37 |3.40 |4.44 |5.99 S15 G10.31 113.55 56.75 83.75 
Thetford Mines .. 5,645 566 122 Loop 2.37 | 3.40 |4.44 |5.99 8, 15 VLO.Si 113.55 56.75 83.75 
Trois-Riviéres .. “oy 15,163 603 297 180 2.37 | 3.40 |4.44 15.99 Solo LOeak pho. Do OOD SSetd 
Wea 'A* OP ..0.cc00. cer 2 Olle 799 120 W385 2.37 |3.40 |4.44 |5.67 T,GL 9.56 |12.47 59.99 89.69 
Valleyfield . 8,411 646 396 1,35 2.37 13.40 |4.44 |5.99 Solo k20.S2 113.50 06.15 83.75 
Victoriaville Ps 5,839 565 171 35 2.37 |3.40 |4.44 |5.99 Ss low VOLSt 13.59, 56. 15 83.75 
BE SEMOWING aly cc sacsigsacssavaciebnteaeSed 7,020 Ss 30 1.08 2.08 |3.02 |4.06° 15.62 Teoo 9,50 | 12.42 68.04 | 100.44 

RED). ae ee 1,662,282 579*| 50, 096* 

Ontario: 

BPC MATTE ss ccasincycounsenvavecscanavdeece O78 786 LOG, Bina DING 2aiesy \elasiay Avaya is\5) Tak 8.60 (lS 11.56 Doe LO 83.25 
PSATTIC .....000 ae 8,428 775 608 2.00 2.007|2.30 |3.10 |4.30 6.30 $230 111,38 aaa 51.25 On AAS) 
*Belleville 9,936 T35 632 2.29 Qe oieiso! NWeole e100 6.65 T< bo (LOeGo 50.65 15s 60 
Brampton .. 9,688 684 1,840 Die O 2.68 |3.40 |4.84 |6.60 8.60 9225) HL. 10: 51.60 76.60 
*Brantford .. 18,434 554 714 2.00 BLS Nigekd) 185,96) (5et50 1, 50 8.15 121,00 50.50 Hiss a0 
Brockville 6,161 706 625 2.00 2 LA 200) 13/182) |.130 30) 8.40 (11.30 51.00 76.00 
Burlington 19,746 798 756 2.00 2.20 |3.00 |4.60 |6.50 8.50 9.15, 1 12..00 ake 52.00 77.00 
Chatham ..., 9,616 453 132 2.00 DEUS A canton tele Om || reno 0 Ta50 9.50 12.50 ile) 50.00 75.00 
*Comwall .. 10,998 707 457 2.00 2.007 | 2.34 13.42 14.90 6.90 8.90 |11.90 ant 51.90 76.90 
Dundas ..... 4,905 636 111 1.09 2.09 |2.85 |4.37 |6.20 8.20 8.85 |11.70 ate 50.75 Re) 
East York’... 32,924 498 106 2.00 2.007 |:225) | 3) 2k” 450 6.30 8.10 {10.80 8.94 49.50 74.25 
Etobicoke ... 80,437 695 2,157 agen 2.08 |2.01 13506 14.75 6; Ts 8.71 |11.68 ae dL. 28 76.03 
Fort William 14,142 715 115 1.50 1550711189: |2.,.76) 13.192 5.54 7.16 9.59 41.99 62.24 

10,100 679 898 2.00 2.16 |2.80 |4.08 |5.70 Tt. 1G 9.70 |12.70 51.00 76.00 
Gloucester Twp. — Canton de 6,965 831 161 pia pel \B.55) 5.28) fees | 9520 0685: | L2.¥ 5 Sh 52nd ar rr) 

*Goderich : 2,001 598 nbyis} P75 Wel (245) 13.73. [5105 Tad 8.00 |10.85 10.61 50.50 75.50 
catelphy 4... i 14,940 750 1,008 2.00 2.18 {2.90 |4.34 |6.10 8,10), 20210 113.10 TOG 538.10 78.10 
*Hamilton wits 85,441 530 936 38 1.68 |2.12 {3.00 |4.32 6.52 Bertin Wie 9.97 55.00 82.50 
Kenora ...... ea 3,427 615 11 .90 1.48 |2.02 |3.10 |4.41 5.85 Fe2o \ L035 8.70 64.35 98.10 
Kangstom ........ 16,482 695 653 2.00 2.007 12.007 12.83 14. 10 6.10 8.20 27.10 Acs 51.10 76.10 
Kirkland Lake! 5,020 523 147 Lao. 1.78 (2.43 (3.79; [Sedo igo0 8.10 |10.93 10.59 49.90 74.65 
Kitchener ........ 29,500 642 Fie 2.00 2.007|2.40 |3.36 |4.55 De On 785 0.20 mate 50.20 75.20 
Lindsay 3,848 695 339 1.50 162 WEe2ONNS 32) N46: |) 6.050 7.45 10.380 95504} 50480) || 75.30 
London ...... ae 60,008 550 1,693 2.50 DOD ieeeo 4045 16.00 8.00 |10.00 3.00 =e 50.00 75.00 
Midland ....... os 3,300 635 132 2.00 2.007/2.007 |2.99 |4.40 6.40 708: 9.90 avers 49.90 74.90 
BIS ISS AUS, | o.-.:),:cevearsoscpcascezecane 32,000 890 3,187 Bade 2640 (doko }4.59 16.00 8.35 OAS a | iateton 11.95 aaeoo AIS) 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4 la fin du tableau. 
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TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1969 — Continued 


TABLEAU 1. Factures mensuelles (nettes) pour service d’électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1969 — suite 


Lighting, etc., 


refrigeration, 
cooking and 
ee pre Ae mote e ee Lighting, etc., 
Number Number of eee Lieane: eee, Eclairage, etc., pee 
of domestic an sma ABD réfrigération, Coe 
Gowmesne Wattels small appliances | refrigeration Rareinowet water heating 
service | Average | heating appli- f and ti ~ chauffe-eau sits house 
customers] monthly |customers| Mini- BL CE S | Oeee ALLOD. COOKIN eating 
as at con- as at mum ois came 
Province and Dec. 31. | sumption | Dec. 31 net Rees: miriam 
eee 7 : “ 5 
Bees ine ao ao ne petits appareils | réfrigération Metered cuisine, 
Province et Nombre de | Consom- |Nombre de| Facture appareils; ets. ey rates chauffe-eau 
municipalité clients du mation |clients de! nette refrigeration cates. = et cheat 
service mensuelle| chauffage | mini- D’aprés le 
domesti- | moyenne domesti- mum compteur 
que au 1969 que au 
31 Bi! 
décembre décembre 
1969 1969? Monthly consumption in kilowatt-hours 
Consommation mensuelle en kilowatt-heures 
+ kwh. dollars 
kWh. 
Ontario—Concluded — fin: 

Nepean Twp. — Canton de .,....... 13,350 1,032 916 OO) 2.72 |'3.60 | 5.36 | 7740 | 9240°) 10.05 1 12290 avers 52.00] 77.00 
MINAS Ata: Plas) secs eceeseeatereeecs ns 16, 882 542 191 2.00 2.09 12585: 4.37 NGeLo) || W905: 8. 85 | Theo wate 50.70] 75.70 
*North Bay’? .... 12,890 667 561 2.50 2.507)2.5071 3.29 14.75 | 6.95] 7.80 | 10795} 10220'), 50250)) =75aam 

North York ... 115,541 703 2,811 2.00 2.16 |'2.80 | 4.08 5.70 | 7.70% 9.70) 12.70 | 10256 51.00}; 76.00 
*Oakville .... 13), 913 889 553 Papas) 2.46.) 3.30 | 4.98 16.95 | 8.95 )20.'05 ) £2.95: 12637 52.25 |) TT2e 
*Orilhiae 2... 6,692 627 254 1.50 1.507/ 1.95 |2.99 14.40} 6.40 | 8.40 | 11.40 9.70 | 51.40] 76.40 
*Oshawa . 22,767 826 2,484 2.50 De H0") 290: 40 Nooo | Te. DOr | Os O5i|- tle poole lO. ae 51.00} 76.00 
OGtAW al severe 89, 408 7134 87 . 83 1,86. }2.26 |2.76 3.36 | 4.36 5.36 | 6.86 ares 81.86 | 131.86 

Owen Sound . 6,014 753 217 2.00 2 OO%) QO! |S 22a eee 0 NGL Ol eeu con) LOseO ate 50.20 | 75.29 

Pembroke ..... 4,385 704 20 2.00 216 | 2.80, | 4.08 15275 | %. 95) 8.80) LL.954)) D200), 55.95" (esa 

Peterborough 16,205 794 1212 3.00 3.007) 3.25 |4.45 |6.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 Stas 51.50] 76.56 

Port Arthur .... 13,504 663 187 1.80 TESOL | 2QIB4 W3A209 (e236) (SASS e639), S868 Wate 49.50 | 74.25 

Port Colborne beO2t 459 15 Bs L691, W250 Bi83 cD Toto eos LOn eho ROS. ate 50.95 | W5ece 
*Richmond Hill... 4,879 PAs) 70 2.00 Ded 2275) | 3.95) | 5.0! | T5074 8. 150 it O08 LOs86 50.50} 75.50 
*St. Catharines 28,648 534 431 2.00 2.08 2590 | 45347) (6.10 | So hOMy eS 7oe! TLC On eit 51.60} 76.60 
*St. Thomas LORS: 581 201 2.00 QT 12695 | 4.31 |6.100 | 8,007) 10.00) | 13.00 Not 50.75 | 75.45 

Sandwich W. Twp. — Canton PARR RSE 745 277 as 2246 | 3.90 (4.98 1695.) 8.95") 10.959) 13.95 kG 51.50} 76.50 

Sarnia 15,814 579 850 2.00 2e01 2.65 132.98 sod | 15.550], 0 981) LOaSOn LOGS: 50.50: | ‘75./5u 

Sault Ste Marie 19,993 7192 D0 1,94. | (2534. 3.31 |4.22. | 5.80) 7.549 | 10.46 res 50.06 | 74.81 

Scarborough .... 79,670 705 2,129 2.00 22007 Qaote Salle itoeco: |i Taaoch eOee dal Lema ie 50.95 | 75.92 
*Smiths Falls i 3,133 685 113 2.00 2.15 | 2.75 13.95 15.50 | 7.50 |) 8.15.) 12.00.) 113905) 5.007) senem 
*Stratford ....... é 6,919 699 298 2a20 DVAT VSe00 | Oa kl | takor |) Deda iO. 2: loaleo, ane 53.15 | "TSeie 

Sudbury ....... ie 25,250 117 1,420 1.50 1.62 | 2.10 |3.06 |4.40 | 6.40] 6.15] 8.90 8.86 50.00} 75.00 

Timmins? ... od 8,950 543 188 125 1.68 | 2.29 |3.52 |4.95 | 7.06 | 7.83 | 10.66 | 10:46) 49.50) T4c29 

"POTONntO™ ys.5.3. “ 188, 506 486 7,088 2.00 2007) Desk Sass [483 TesoueOcocl o.oo ais 54.90} 82.35 

Trenton .... 4,361 664 153 50 12507) 90) 1'2.:86 "42'05) \! (5.457 O. 650! hole 0 Bist 50.00} 75.00 

Waterloo .... 7,973 811 644 2.50 2.07) 2.60 |4.08>)5.10 ) FT. 70 8.85 1 ddeco dees 51.00} 76.00 

Welland .... 10,814 425 383 2.00 25007260) (4.09) Wooo) || Teo 6.500) ddincow nlubamal 51.00 | 76.00 

Whitby ...... * 6,563 816 574 3.00 3.007} 3.007| 3.95 |5.50 | ‘7.50 1} 8.60 | 14.50'| 10.60") 51.00) |) 76num 

Windsor (25... és 54,250 485 2,796 2.25 2540 13.00 (4.20 15.75 | TOTS | 8140.) 11525 sie 50.75 | “Toa 

Woodstock i 7,410 691 299 ae 2.16. 280: "4208 15.70 | TodOn eB.35 11-220 srt 51.20 | 76.20 

p40) Cerner fe 40,709 528 495 2.00 DZ 00F 2 002 TS Nac 958|) De Oa ts DonM 1 Oso GS). 8 50.00 | 75.00 

Totals: Avsaisiaiensatcaneeeescrtsy MWeignL Mgieoe 6334 87, 804* a oie Rae Saye wiiaue eats re shave shes waif od 
Manitoba:** 

BEAN OMG ec ate step e-sa esac trarreraneete OVS 564 159 1.58 S640 473) H6rdS el) | eOe2aea el SON 3.393 aan 49.76 | 72.49 

DAUD HI, c.ccutessnes 2,667 665 116 1.58 3.97 | 5.43 |6.90 | 8.03 | 9.92 |11.81 | 14.65 aa 50.45 | 735mm 

East Kildonan ... 8,466 657 21 1.58 Dead tons Ait |590) |) Venton 2Os08 4 (ha .i52 span’ 48.40 | 71.12 

Fort Garry ......... 6,495 Tg 712 1.58 e2e uote Aaa eoROO: | dion OOo eee o aoe 48.40 | 71.12 

Neepawa ..... is 1,124 521 33 1.58 4.54 6.84. }7260 8.74 |: 10563) [12.52 | 15335 ans 51.13 | Tam 

Portage la Prair . 3,541 545 24 1.58 F540 Ato Onl Sioa |) -Osolnelbe POG eta 508 Ae 49.76 | 72.49 

SUMS ONUA CEE, , .5.csssacsssovavetassvostaises 12,197 597 36 1.58 2e2t Wack ah M5 eO0 all 'T OMe 169 ashe 2, Bae 48.40 | 71.12 

St. James..... is 16,872 eS, 56 1.58 OE Od WSaOk V4 IT [eb S90) o 7. TOM O68 G1 2152 Siew 48.40] 71.12 

St. Vital. 8,474 703 56 SENS, Qial | eok Was Ve DOO | Ueto a) 96841252 ays 48.40 | 71.12 

Selkirk... 2,448 635 97 P50 3-40 4.73 6.88 7232 |) 9.20 | P10). 13.93 edeks 49.76 | 72.49 

ThecPases. 1,403 749 88 1.58 4.54 | 6.14 | 7.60 | 8.74 | 10.63 |12.52 | 15.35 eters 51.13 | 73.85 

Transcona ... 5,002 588 11 1.58 227 Nook |Aete |'5e90 ) TeTOM OL68 7 12.52 esd 48.40 | 71.12 

West Kildonan gil OD 685 21 ise Doak Noeok VA.0e WosOOt 2 TOMO 68a 22.52 oe 48.40 |} 71.12 

Winnipeg*4 . 76,798 531 pe ie BS Ais) PTZ 22383 3. LO! [e274 6.20 S.L6a Lisl 8.69 | 42.47 | 63.37 

WE OtAl icccvevan.siecnvacessdsecashoaniuneniens 267,5334 6984 10,340* iss re sid “Este aia es oreie nee mane seh me oe 
Saskatchewan:’° 

PM OOS COSA ik seas aw saseteeascaveatvestes 9,932 384 1.00 2.66 | 4.12 | 5.99 | 6.67 9.33 |12.00 | 16.00 | 13.20] 69.32 | 102.64 
*North Battleford?’ 3,563 391 1.56 264 [S80 TOsod ftedo.| 9106 T2517 15263 ae 61.83 | 90.71 
*Prince Albert?’ .... w 7,439 399 an 1.56 BO lSsGO Horse edd | OeCOu| Laake Wi Vouge 5s 61.83 | 90.71 
PRG GaN es ce cscinurrevdesesevsssevesverstovve 39,079 440 Ar 1.89 2.27 \'3.78 14:97 "6.62 | 9.46 | 12.31 | 16756 ests 73.38 | 108.91 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4 la fin du tableau. 
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TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1969 — Concluded 


TABLEAU 1. Factures mensuelles (nettes) pour service d’électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1969 — fin 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
cooking and 
jaye Mpg = ee Deans Lighting, etc., 
Nimherot Lighting Lighting, Lighting, Eclairage Bie refrigeration, 
of domestic and small _ ete, réfrigération, cooking, 
domestic Race small appliances | refrigeration ARIS Oe water heating 
service | Average | heating appli- and and chauffe-eau and house 
customers | monthly | customers} Mini- ances, }/retrigeration cooking heating 
as at con- as at MUM ween ertee ae ae zh ee i CANE oy 
Province and Dec, 31 sumption | Dec. 31 net Eclairage Eclairage, Eclalrage, ae Eclairage, etc., 
municipality 1969 1969 1969! | bill o peule ee cs rate | Téftigération, 
5 pa se i ie petits appareils réfrigération Metered WATS cuisine, 
Province et Nombre de] Consom- |Nombre de| Facture| *PPareils| | et et NERO heater | chauffe-eau 
municipalité clientsdu}] mation | clients de| nette refrigeration Sa ws oe et chauffage 
service | mensuelle| chauffage | mini- D’aprés le |Chauffe- Somes 
domesti- | moyenne domesti- mum compteur eau 
que au 1969 que au a tarif 
pai 31 | fixe 
décembre décembre 
1969 1969! Monthly consumption in kilowatt-hours 
Consommation mensuelle en kilowatt-heures 
T 
so | 100] 180 300 so0 | 70 ,000| 1,000: | 5,000 7,500 
ESE 
kwh. dollars 
kWh. 
Saskatchewan’*—Concluded — fin: 
BSS HA BOON | ca cnsederncssnentesnenseesecennaie 37,045 401 1.05 Fed S294 1 Sebi |) Get tO). Glial 13.55) L796: TOnhOo Liisa 
BS MVLED CUITOMG ..,...sareconeacerssesscrerses 4,525 372 1.58 3.94 |'4.99 | 7.09 (10.24 )13.39 | 16.54 | 21,26 84.26 | 123.64 
BAI oe en ccactncipcsshccqcstcwarecesancs 2,408 422 ae ais) 2.95 | 4.84 5.90 | 8.26) 10.57, | £2.88 1.16.35 62.55] 91.42 
BORA ODS Che cssssaracasnrsaceectoe=cesnoce 4,108 418 PA 1.56 2164 8.65 |oace | Topo) 9.66 1 12.17 15.63 61.83 90.71 
Total ..... Se Ae Rea a rs oR 270, 843% 469° 
Alberta: 
UDUECID oe ee eee 100, 208 410 23 -85 U86 | 2.00") Se9s | Saco pede 4o | 9566 142595 ate 56.95 | 84.45 
PRIMES VOT oes. casrsaccsstacevasacrerenczee 1,656 368 SA) 2.63 | 3.63 | 5.08 | 6.88] 9.88 | 12.88 | 17.38 14.73 | 77.38 | 114.88 
BROOM agai chs vacsesttvarscsvavercosert 109, 364 391 1.50 2.20 | 3.00 | 3.80 | 5.00} 7.00] 9.00 | 12.00 eke 52.00 | 77.00 
Fort Macleod ne 762 284 2.50 3.37 | 4.51 | 6.79 | 9.74] 14.49 | 19.24 | 26.36 121.36 | 180.74 
Lethbridge ....... e 11,192 372 2.00 2.32 | 3.60 | 4.60 | 6.10} 8.60] 11.10 | 14.85 64.85 | 96.10 
Medicine Hat a 8,547 379 1.00 2025 WPacod Wer05 | Faso” 8.85.1 Wo so less Ree tGnoo |) Lbenoo 
BRCM ON os cs ossanseovcetenavasnnevnenesess0 6,753 415 2.00 2.88: | 3290! |'5.46"| 64759) 8.95) | 1a, 10 {14.36 Die DO) eS ae DO 
Pte Cral Bes FOIE coics at eieves caw Setess 403, 4514 4394 
British Columbia'* — Colombie- 
Britannique™: 
CONTE Ch Ge oe ee 353,991 525 490 1.05 1.58 2.63 14.73. 1.884 9.98: 412-08 | 15.238 ils ao ||) "Oba ee. 
Cranbrook . 3,269 422 5 1.05 Q6oo Hoots (6.50! | e998) 10508 | 12.08 116.38 79.38 | 118.76 
Kamloops ... 6,880 514 454 1.05 158 e639) 4a ||) (eSSin 9,98) £2.08 5223 57.23 | 83.48 
Kelowna... 6,123 584 638 1.05 2.52 13.36 | 5.04 |) 6.290) 8.47 | 10.05 | 13.72 52.45 | 77.45 
Nanaimo .. 4,945 581 182 1.05 1258 12568: 4.3: | 7.1885) 9.98) 12.08 | t5r23 57, 28°)/) 68.48 
Nelson .... a 2,985 542 106 ow 2.684 |/368) 5.30 |) 6.92) 8.39) 9286 | 12.69 TL. SON VO. no 
New Westminster . 14, 098 356 ps} 1.05 1.58 | 2.63 | 4.73 | 7.88 | 9.98 | 12.08 | 15.23 57.23 | 83.48 
North Vancouver® . & 24,752 589 316 ats) 1S eros \4okou) Ti8Si 9.98.) 12.08 \ 5223 57.23 | 83.48 
Penticton .........0 - 5,245 672 ae &F9 2.42, | 3526 14594 | 6.40 1.98.) 9.56. | 12165 54.65 | 80.90 
Prince George . 8,153 652 FO 1.05 1258 12068) 1 4.03) | e864" 9598.) 12.08 115.23 Diao 83.48 
Prince Rupert . Fe 4,245 755 280 1.05 Ts5S 12.63 [4273 | 7.83) 9.98 | 22.08 | 15.23 5. 23) |e ooo 
Richmond ...... * 14,969 571 283 1.05 1258 12.63 | 4.73 | 7.88) 9.98.) 12.08 }15.23 57.23 || 83.48 
PURI Fs cece ase 3,742 705 717 ileyc OO edo oO || DO Os Com Or G0)|aronOo ia Don) Soe oO: 
Vancouver . 134,682 394 INS PAS} 1.05 1258 Hasoo (43 | Tess) 9.989) 12508 115.28 57.23 | 83.48 
Waeroriea® |. Fe 32,487 488 1,682 1.05 1253 26s 4ans | Tess 9.08) La08: jlo .23 57.23 | 83.48 
West Vancouve me 11,498 761 667 1.05 1.58 |2.63 |4.73 | 7.88) 9.98 | 12.08 | 15.23 57.23 | 83.48 
ROP AM nek ence studs stiecreccvaseavereee 633, eal 5564 27,3294 om [ ees q cee 
L { 


1 Including electrically heated apartment suites. — Comprend les appartements chauffés 4 ]’électricité. 

2 Includes a metered consumption of 490 kwh. for lighting, cooking and appliances plus a flat rate water heater of 1,000 watts. — Comprend une consom- 
mation mesurée au compteur de 490 kWh. pour |’éclairage, la cuisine et les appareils divers, plus un chauffe-eau de 1,000 watts a tarif fixe. 

> Bills include provincial sales tax of 7 p.c. — Les factures comportent la taxe de vente provinciale de 7 p. 100. a 

4From Annual Electric Power Statistics, (preliminary estimates), Catalogue No. 57-202. — Tire du numéro de catalogue 57-202 du B.F\S., Statistique de 
P énergie électrique (éstimes préliminaires). ; : 

Bills include a tax levied under the ‘‘Nova Scotia Health Insurance Act,’’ as follows: domestic, .50¢ per bill; commercial and power 2 kw. and 5 kw.— 
$1.00; 10 kw. — $2.00; 50 kw. — $10.00; 100 kw. — $20.00. — Les factures incluent le montant de taxe pergue sous le ‘‘Nova Scotia Health Insurance Act’” comme 
suit: domestique .50¢ la facture; commercial et énergie 4 la petite industrie 2 kW et 5 kW—$1.00; 10 kW—$2.00; 50 kW—$10.00; 100 kW— $20.00. 

© Includes surrounding area. — Comprend la région environnante. 

7 Minimum bill. — Facture minimum. len 

* Bills include provincial sales tax of 8 p.c. — Les factures comportent la taxe de vente provinciale de 8 p. 100. R . 

° Change in number of customers due to transfer of Leaside customers from Toronto to Bast York. — La variation en nombre de clients est causee par le 
déplacement des clients de Leaside, de Toronto a East York. 

10 Includes Swastika. — Comprend Swastika. 

11 Change in house heating rates only. — Changement dans le chauffage des maisons seulement. 

12 Includes Schumacher. — Comprend Schumacher. : 

13 Bills include provincial sales tax of 5 p.c. Electricity used for house heating only is taxed at 1 p.c. — Les factures comportent la taxe de vente provin- 
ciale de 5 p. 100, dont 1’électricité utilisée pour le chauffage des maisons est taxée 41 p. 100. 

* Bills include municipal tax of 24 p.c. — Les factures comportent la taxe municipale de 2.5 p. 100. : : naa 

15 Bills include provincial education and hospital tax of 5 p.c. — Les factures comportent la taxe provinciale de ]’éducation et hopitaux de 5 p. 100. 

46 Bills include surcharge of 7.5 p.c. — Les factures comportent une surtaxe de 7.5 p. 100. 

17 Bills include surcharge of 10 p.c. — Les factures comportent une surtaxe de 10 p. 100. —_ 

18 Bills include a provincial sales tax of 5 p.c. — Les factures comportent la taxe de vente provinciale de 5 p. 100. 


* Municipalities in which changes occurred in 1969. — Municipalités dont les factures ont changé en 1969. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1969 


TABLEAU 2. Factures mensuelles (nettes) du service commercial d’électricité sans restriction (24 heures) au Canada 
au 31 décembre 1969 


Billed load — Puissance facturée 
Number 
of 2 kilowatts 10 kilowatts 50 kilowatts 
commercial i 
customers Total 
as at consumption 
Province and Dec. 31, during Hours use — Heures d’usage 
municipality 1969 1969 
Province et Nombre Consom- 
municipalité de mation 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
clients totale en 
commerciaux 1969 
au 31, 
nSceee Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
000’s kwh. | dollars 
000’s kWh. 
Newfoundland’ — Terre-Neuve’: 

CABDOO Gry Ce. 6. cen ean nts Bouter wet 154 3, 985 7.89 13.05 18.40 51. 00 68.12 85.24 | 255.00 | 340.60 | 426. 20 
Cornerbrook ... ban 791 | 25, 734 7.89 13.05 18.40 51. 00 68.12 85.24 | 255.00 | 340.60 | 426. 20 
GEATIOBELAS hire ecaats covourndntartaie mas cet 241 10,816 7.89 T3005 18.40 51.00 68.12 85.24 | 255.00 | 340.60 | 426. 20 
Mount: Pearl .oscdcssscsvs Pars 74 iiZoo 7.89 13. 05 18.40 51. 00 68.12 85.24 | 255.00 | 340.60 | 426.20 
Dio ONT Saree yee perce ey eeran 2,634 134, 945 7.89 13.05 18.40 51.00 68.12 85.24 | 255.00 | 340.60 | 426. 20 
BlepSnVi lle wet i eect ceeds 191 | 2,770 7.89 13.05 18.40 51.00 68.12 85.24 | 255.00 | 340.60 | 426.20 

POCA Dec steos ev avores Seooceserkarteehechees aan 11, 581? 419, 896? ere Aue are aor Esse Aes Hino Sie ABS 
Prince Edward Island — fle-du-Prince- 

Edouard: 

CBamho uve O Wil a cance acarasttrsevetenteatts a ere 1,141 26, 200 8.20 C2512) 15.20 46.00 66. 00 81.00 | 230.00 | 330.00 | 405. 00 
SUMIMEHSC 6 «75 cuz so.navveecateecsto teehee nnene 454 8, 767 9.60 13.20 16.80 53.00 71.00 89.00 | 265.00 | 355.00 | 445. 00 

TOotalwene eek caine imag aton 4, 434 59, 281? Ane ers ae’ mae es Sire Stoo ater Gaic 
H 
Nova Scotia? — Nouvelle-Ecosse’: 

*Amherst ..... és Bis 9. 00 12.00 15.00 42.00 57. 00 72.00 | 210.00 | 285. 00 | 360. 00 

SBrid SE WALCDE. -c:ccanscsevssseeornee 482 | 13, 094 7.50 9.30 11.10 39. 50 48.50 57. 50 197.50 | 242.50 | 287. 50 

ED art Mouth tess skcaus <mvee 3, 344 108, 992 9.80 13.80 17. 80 46.00 66.00 86.00 | 230.00 | 330.00 | 430.00 

*Glace Bay ..... 543 5, 396 9.00 12.00 15.00 44.50 59. 50 74.50 | 220.50 | 297. 50 | 372.50 

*Halifax . 5, 602 305, 017 9.80 13.80 17. 80 46.00 66. 00 86.00 | 230.00 | 330.00 | 430. 00 

*New Glasgow ata | ae 7.40 10.80 13. 80 34, 00 51.00 66. 00 170.00 | 255.00 | 330.00 

*New Waterford ..... 202 3,636 8.65 14.92 20. 52 42.94 64.32 85.69 | 214.72 | 321.60 | 428.47 

SPiCtOl ak, amc: 3: es 9.00 13.00 17. 00 42.00 62.00 82.00 | 210.00 | 310.00 | 410.00 

*Springhill* 7192 21,503 9.80 13.80 17.80 46.00 66. 00 86.00 | 230.00 | 330.00 | 430.00 

*Sydney ...... : 1,383 30, 253 8.65 14.92 20. 52 42.94 64. 32 85.69 | 214.72 | 321.60 | 428.47 

EIN OM eyes sevens ee ace 1,075 32,729 7.00 9.20 11.40 37. 00 45.00 59.00 | 185.00 | 240.00 | 295. 00 

*Windsor‘...... 855 19, 728 9.80 13. 80 17.80 46.00 66. 00 86.00 | 230.00 | 330.00 | 430.00 

*Yarmouth* 1,419 ; 21,371 9.80 13.80 17. 80 46.00 66.00 86.00 | 230.00 | 330.00 | 430. 00 

| 
(OCA cated rts has aes anbeigs gy shattee teks 28, 9757 789, 682? ante sland nara ASE Wan aOR 5 ea Bais wi 
New Brunswick — Nouveau-Brunswick: 

*Bathurst . 631 17, 703 7.80 13.80 19.80 Sls Dd 51.07 64.57 187.87 | 255.37 | 322.980 
Campbellton ... 557 12,968 12.00 21.00 29.00 45. 00 85.00 | 125.00 | 205.00 | 405.00 | 605.00 
Chatham) {.ijs..<.- eee 196 5,335 7.80 13.80 19.80 37.57 SLOT 64.97 ..|| 187. 87, 1.255. 37 I s22.om 
Edmundston ..... 482 11,716 10. 00 17.00 23.00 33.00 53. 00 73.00 | 161.00 | 261.00 | 361.00 

*Fredericton 802 52, 382 7.80 13.80 19.80 37.57 51.07 64.57 187. 87 | 255. 37 | 322.87 
IMOmICE ONY serait arts. fas ceecues seer eraeee cattont 1, 650 Dipole 7.80 13. 80 19. 80 Suan 51.07 64.57 | 187.87 | 255.37 | 322. 87 
Saint Johhtec. avira adowdtretiaccunt 2,825 68, 869 8.82 REY, 14, 22 44.10 57.60 71.10 | 220.50 | 288.00 | 355. 50 
St. Stephen StS aaty 175 4,542 7.80 13.80 19.80 Shiels il 51.07 64.57 | 187.87 | 255.37 | 322.87 
SACKy i Mie sndscneriaercks kites 163 | 2,943 7.80 13.80 19. 80 37.57 51.07 64.57 AST 87 |2dD.o0 | cece 
SUSS Oke cies. Sefats wet Seo eee ae adie 147 3, 250 7.80 13.80 19.80 37-57 51,07 64.57 187.87 | 255.37 | 22270 
\HONOYS ENONCCE AS, Bit nape, Merce ee ee 223 7,044 7.80 13.80 19.80 Sy Shy! 51.07 64.57 | 187.87 | 255.37 | 322. 87 

Totals 3.8 hetles <eeisekendtitel 15, 073? 450, 211? Sat AA arate Bias at pra oie isis Fane 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1969 — Continued 


TABLEAU 2. Factures mensuelles (nettes) du service commercial d’électricité sans restriction (24 heures) au Canada 
au 31 décembre 1969 — suite 


Number 
| of 2 ki j : 
pee eee kilowatts 10 kilowatts 50 kilowatts 
| customers Total 
Province and as ot consumption 
municipality Dec. 31, durin ae D 
| =~ 1969 1965" Hours use — Heures d’usage 
Province et = = 
municipalité Nombre Consom- 
de clients mation 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
commerciaux totale en 
au 31, 1969 I 
décembre 
1969 | Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
200 400 600 1,000 2,000 3,000 5,000 | 10,000 | 15,000 
000’s kwh. dollars 
000’s kWh. 
Québec: 
AGT SIRI es ca 171 3,409 7.78 11,02 12,10 38, 88 55, 08 60.48 | 194.40 | 275,40 | 302, 40 
AUD Oe ae oe ES 226 | 12,716 6,22 8,55 9,53 SLE LO 42,77 47.63 155,52 | 213.84 | 238.14 
Baie Comeau .......... 340 16,749 6.48 8,64 10.80 32.40 43,20 54,00 | 162.00 | 216,00 | 270,00 
Cap-de-la-Madeleine . a 895 19,911 6.91 10,15 11, 23 34, 56 50.76 56.16 | 172.80 | 253.80 | 280,80 
Chicoutimi ....... ae a 1, 342 66, 100 6.22 8.55 9.53 31,10 42.77 47,638 | 155.52 12138284 |'238514 
Coaticook .... 246 5, 002 ooo 8.59 11,02 26,73 42,93 55. 08 afi ape ae 2 
Cookshire .......... 80 708 7.78 11,02 12. 10 38, 88 55, 08 60.48 194,40 | 275.40 | 302.40 
Drummondville .. ie 1/223 Bile 6.91 10,15 11523 34, 56 50, 76 56.16 172.80 | 253,80 | 280.80 
Farnham ...... . 246 4,864 6.91 10,15 E23 34,56 50.76 56,16 172,80 | 253,80 | 280,80 
(SUELO. Sele eee Sek aa eee 1,205 30, 390 6.91 10,15 dtr 28 34, 56 50. 76 56.16 172.80 | 253,80 | 280,80 
Grand Mere .. Se 667 10,937 5.62 Teas 9.94 28.08 38, 88 49.68 140, 40 | 194, 40 | 248. 40 
TOMATO 4 5° 2 SR RR ey eee eee 1, 562 55,631 5.44 U39 8. 36 DH 22 36,94 41.80 | 136.08 | 184,68 | 209.00 
Joliette . 822 15, 686 7, 56 12,42 LiE28 27.00 51,30 75,60 | 124,20 | 245.70 | 367.20 
Jonquiére.. 396 16,493 8.91 1 ASS) 26.19 43.47 86.67 129,87 | 216,27 | 432,27 | 648,27 
La Tuque . 549 10,891 6,91 LORS 11,23 34. 56 50.76 56.16 | 172.80 | 253,80 | 280,80 
Lévis..... 503 20, 569 6,05 9,29 10.37 30,24 46.44 51 8h | 1515201232. 201.259, 20 
Magog 494 7,693 7,24 10.05 11,56 36,18 50, 22 57.78 | 180.90 | 251.10 | 288.90 
Mégantic .. 338 F217 6.91 10.15 23 34, 56 50, 76 56.16 | 172.80 | 253,80 | 280, 80 
Montréal‘ .. 58,692 2,460,133 6,05 9, 29 10.37 30, 24 46,44 51.84 | 151.20 | 232.20 | 259, 20 
Noranda 362 9,699 5.64 TAKS 8,94 28.19 39.85 44,71 140,94 | 199.26 | 223, 56 
Québec 6,957 256,177 6.05 9,29 10,37 30,24 46.44 51.84 | 151.20 | 232,20 | 259.20 
OSCE TRS Se a oie ee 805 20, 568 6,91 10,15 11,23 34. 56 50.76 56. 16 172.80 | 253,80 | 280,80 
Riviére-du-L Se 864 17, 948 10, 26 15.66 17.82 5130) 78, 30 89.10 | 256,50 | 391,50 | 445,50 
“SQUIAVD Gece oe REO RCL eRe ne oa 786 20, 323 5.64 7,97 8.94 28,19 39.85 44.71 | 140.94 | 199,26 | 223,56 
Ste-Agathe des Monts 301 6,225 6.91 10,15 11, 23 34.56 50. 76 56.16 172.80 | 253,80 | 280,80 
St. Hyacinthe ........... £ Op Es) 26,989 6,91 10,15 Nats 23 34, 56 50. 76 56,16 172.80 | 253.80 | 280,80 
St. Jéréme ... 836 32,623 6,91 LOLS 123 34, 56 50. 76 56. 16 172.80 | 253,80 | 280. 80 
St. Jean* .. 1,139 25,891 6.91 LOSS. 23 34, 56 50,76 56.16 | 172.80 | 253,80 | 280.80 
Sept-lles .. 615 20,755 6.91 HOELS 12 23 34,56 50.76 56.16 | 172.80 | 253,80 | 280.80 
Shawinigan . Dat 25,188 6.91 10,15 17,23 34, 56 50, 76 56.16 | 172,80 | 253.80 | 280.80 
Sherbrooke . 1,905 113,910 6.69 13, 38 20.07 33.45 66.90 | 100.34 | 167.24 | 334.47 | 501,70 
OTE 5-12 .ss 890 24, 373 6.91 10.15 ies 34, 56 50.76 56.16 | 172.80 | 253,80 | 280,80 
Thetford Mines.. 822 14, 462 6.91 10,15 Iw} 34,56 50.76 56.16 | 172,80 | 253.80 | 280,80 
Trois-Riviéres .. a 2,584 67,301 6.91 10.15 123 34, 56 50.76 56.16 172,80 | 253,80 | 280.80 
NeCCOIN,, Jk. a: 594 14,990 5.64 7.97 8.94 28,19 39.85 44.71 140,94 | 199,26 | 223,56 
Valleyfield . -: eo 23,156 6.91 10,15 SPS) 34, 56 50.76 56.16 172, 80 | 253.80 | 280.80 
Victoriaville 915 18,645 6.91 10,15 11,23 34, 56 50.76 56.16 | 172,80 | 253,80 | 280.80 
1) SSL ans eo ane Se 1,040 Ae 6. 05 9,29 102 Si 30,24 46.44 51.84 | 151,20) 232, 20 1259.20 
tier i eer re ne ie See een 184, 306? 5, 869, 885? : Ss F ae ate a Fes a ae 
Ontario: ‘ 
oS SCAGG [1 See 185 11,854 6,00 9.43 12238 18,13 32,63 47.13 | 76,13 | 148.63 | 176.13 
BATT... 634 34,939 4.50 5.94 7.38 22.50 29.70 36.90 | 112.50 | 148.50 | 184,50 
*Belleville ... bie 1,606 101,721 4, 30 6.95 9230 16,03 30,53 45.03 W403 | 146253" ade os 
SLURRY ENOL on sl ie a oe a 153 56,510 6.00 7,40 8, 30 30.00 37.00 41,50 150.00 | 185.00 | 207.50 
*Brantford..... 2,191 244, 204 4.55 7,65 10.65 16.65 31.65 AIM 5 ei) OOS ton | at Oo [oy LO 
Brockville... 855 719,799 4,40 23 nes 15,33 28.83 EDS) 69.33 | 136.83 | 161.83 
Burlington... 1,047 97,207 5, 00 7,50 9,50 30. 00 37. 00 41,50 | 150,00 | 185,00 | 207.50 
Chatham ...., 1, 262 41,046 7.60 9.60 10.50 38, 00 48.00 52.50 | 190.00 | 240,00 | 262,50 
*Cormwall .. 1, 381 yl yisill(t) 6.60 8.60 10, 00 33, 00 43,00 50,00 | 165,00 | 215,00 | 250.00 
Dundas. ....... 268 16,075 6, 20 7,80 8.80 31,00 39.00 44.00 | 155,00 | 195.00 | 220,00 
East York? . 1910 155,602 5. 00 6. 40 7,30 25. 00 32.00 36.50 | 125,00 | 160,00 | 182,50 
EOECOKC fs Bs, os Asesneeseamanes 3, 863 317,079 5. 58 7.02) Ung 27,90 35.10 39.60 | 139.50 | 175.50 | 198.00 
Fort William .. “ ae 1,769 iT >08 4,50 5. 40 6. 30 22.50 27, 00 Be 50s 12.50! 85.007) 157.50 
GSI ean eee pe aaa Ss 600 29,960 4,70 7.40 9.80 27.00 35.00 40.00 | 135,00 | 175.00 | 200.00 
Gloucester Twp. — Canton de .......... 401 64,335 5.60 ie0 8,10 28,00 36.00 40.05 | 140.00 | 180,00 | 202,50 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4 la fin du tableau. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1969 — Continued 


TABLEAU 2. Factures mensuelles (nettes) du service commercial d’électricité sans restriction (24 heures) au Canada 
. au 31 décembre 1969 — suite 


Billed load — Puissance facturée 


= 


50 kilowatts 


200 


pt 2 kilowatts 10 kilowatts 
commercial 
customers Total 
as at consumption : 
Provinecrand Dec. 31, during Hours use — Heures d’usage 
municipality 1969 1969 L 
Province et Nombre de Consom- 
municipalité clients mation 100 200 300 | 100 200 300 100 
commerciaux totale en 
au 31 1969 
sek gtk) Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
i 200 400 600 cn | 2,000 3,000 
000’s kwh. dollars 
000’s kWh. 
Ontario — Concluded — fin: 
*Goderich 154 5,051 4.05 6.50 8.70 28.00 35.00 39.50 | 140,00 
Guelph..... 1,183 62,136 6,00 7.60 8.60 30,00 38,00 43.00 | 150.00 
*Hamilton . 9,120 411, 508 5. 00 6.60 7.60 25,00 33,00 38.00 | 125,00 
Kenora..... 520 16,103 3,37 Beets} 6.57 38,70 45.90 50.40 | 193,50 
Kingston ..... 2,800 124, 234 5,00 6.40 7.30 25,00 32,00 36.50 125,00 
Kirkland Lake?, 873 18,612 4.05 6.34 8.32 350 38,70 43.20: | 157550 
Kitchener ...... 1,871 153, 964 4,10 5.85 85) 27.00 35.00 40.00 | 135,00 
Lindsay ... 664 58, 030 3,60 5. 80 7.80 14,05 27,05 40.05 66,05 
London ... 5, 798 716,441 5, 20 8.13 10,83 16,23 29.73 43,23 70,23 
Midland ...... 443 45,690 3,50 6,00 8.40 13,20 25.20 37.20 61,20 
MISSIGS AU al eis. rat tc anccsceh cee nies ca 1,555 175, 172 6,20 7.80 8.70 31.00 39, 00 43,50 | 155.00 
Nepean Twp. — Canton de ................ 7193 88,726 5, 80 7.40 8.40 29.00 37.00 42,00 | 145,00 
SNiapara Ralls ec ous. gnce 1,170 115,350 5,20 te 95 10.15 32,00 40, 00 45.00 | 160,00 
North Bay ...... 1,934 124, 846 5, 00 8.03 10,73 16503 29,63 43,13 97,63 
North York 8,623 872,959 4,40 6.70 8.70 21/00 34, 50 39.00 137.50 
*Oakville .... 2,096 536,131 7,00 10,75 13,75 LOD 34,75 49.75 19.75 
* Orillia .... 754 24,585 4,80 6.40 7,60 24.00 32.00 38,00 120, 00 
*Oshawa ... 2,418 479, 762 5E25 8, 28 10, 98 16, 38 29, 88 43, 38 70, 38 
*Ottawa........ 1s Re priee) 1,114,118 5, 00 6.60 7.60 25,00 33, 00 38.00 | 125,00 
Owen Sound .. 317 17, 961 4.60 6.00 6.90 23,00 30, 00 34,50 | 115.00 
POMBIOKCy oie dice enreeeice: see 719 32,858 7,00 11,20 14,80 22.00 40, 00 58.00 | 116.50 
Peterborough 1,903 134, 752 bts} ie tS 10, 28 15, 28 27.78 40, 28 65, 28 
Port Arthur ... 1,581 199, 961 3,90 6.33 8.63 13,23 24,73 36.23 59, 23 
Port Colborne... 607 53,379 6.25 9,53 12,23 17.63 31.13 44,63 71,63 
*Richmond Hill . 450 48, 548 4,25 6.80 9,20 1513 28.63 42.13 69,13 
*St. Catharines . 3,147 643, 747 65.25 Ore 12,23 17.63 Slots 44.63 104,13 
FS ter CHOMaS i ates OME in eters 940 95,854 3,10 8,08 10,78 16.18 29,68 43,18 70.18 
Sandwich W. Twp. — Canton de........ 133 3,562 6, 00 9,28 11,98 17. 38 30.88 44, 38 71, 38 
Sanita ee seeen yee eins eye tee Ar 927 63, 787 4,70 7.10 9,10 32.00 40,00 45,00 160, 00 
Sault Ste. Marie ................... 2,200 93,678 5,05 i O2 8. 46 27.90 35.10 42.30 139, 50 
SCarhorouen a heer rose 4,325 396, 976 5.58 7,20 8.10 27,90 36, 00 40.50 | 139.50 
SSMS. Walser ee ev estde 547 33, 639 5, 00 8,03 10.73 16,13 29,63 43.13 70.13 
HGirattord tt ee te een. ee ace 925 104, 804 6. 40 9.95 12,95 18.95 33.95 48.95 78,95 
UGDUEY Mie eae ee tee oe rereage ie 2,419 109,604 5. 40 6.80 LO 27, 00 34.00 88% -50) a} 85.100 
Timmins?.... 1,280 32.50 3, 82 6.07 8.05 34, 20 41.40 45.90 | 171,00 
EROEOUUOS tet incre Senesaticase 24, 268 895, 596 6.12 ie OG 8.64 30.60 37. 80 43.20 | 153.00 
Trenton ...... 329 15,730 3,10 5, 20 7h. 20 24, 00 31,00 35, 50 120, 00 
Waterloo 996 48,174 4,55 hy BD 9.95 30, 00 38, 00 43,00 150, 00 
*Welland ... 1,188 56,781 6, 00 8.75 10,75 19, 38 33, 88 48, 38 iess 
WUD Ye cance notes 703 16,217 So 8, 28 10,98 16, 38 29, 88 43. 38 70. 38 
Windson’..,..00--0 6,529 732,627 4,80 7.68 10, 38 15.78 29, 28 42.78 69,78 
WOGUSEOCK Wis. Fo ait s-srevehiet se ileiacrecces 972 122, 367 4.95 7,88 10,58 15,98 29.48 42.98 69.98 
(Oy ib ey ayers ha een OR a SIRE ca eo EEA 4,160 368, 201 3,40 6.20 9.00 14.60 28,60 42.60 95.60 
tal tees citar ae 206, 571%°| 9,011, 6447° ae . <a eke ree , a 
Manitoba:’ 
Bran done ce. mutt aatek oer deel metas 1, 302 35,140 9,92 15,12 18,90 26. 46 45. 36 64. 26 102, 06 
Dauphin..,......... 566 10, 998 9,92 15,12 18,90 26, 46 45, 36 64, 26 102.06 
East Kildonan 455 11, 908 8,51 13.70 17, 48 25, 04 43,94 62.84 | 100,64 
Fort Garry ........ 656 24,949 8.51 13,70 17, 48 25.04 43,94 62.84 | 100.64 
Neepawa ............ 305 3,876 9.92 15,12 18,90 26, 46 45. 36 64,26 | 102,06 
Portage la Prairie . 657 12, 490 9,92 15,12 18, 90 26, 46 45. 36 64, 26 102, 06 
St. Boniface ....... 1,524 42,789 8,51 T3E70 17, 48 25,04 43.94 62,84 | 100,64 
St. James ........ 1,982 67,560 8.51 13,70 17, 48 25.04 43.94 62.84 | 100,64 
St. Vital 582 19,912 8.51 13.70 17, 48 25, 04 43,94 62.84 | 100.64 
Selkirk........ 410 7,174 9,92 15,12 18,90 26, 46 45. 36 64, 26 102, 06 
The Pas 382 7,095 9,92 Ube 12 18, 90 26.46 45. 36 64, 26 102, 06 
Transcona........ 448 LO; Lt B50 Lent 17, 48 25.04 43.94 62,84 100,64 
West Kildonan 471 12,966 8,51 13,70 17, 48 25, 04 43,94 62,84 100.64 
LRN eae is cease tems oar avaaner deaee=tass 157770 477, 277 6,64 13,27 19,90 31,50 57,22 82.09 Wee 
PL OUR Mette Retr ihe test asesssececntertenets ones 44, 079? 1,048, 341? ee ‘: far asohs as os sien 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4 la fin du tableau. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 


TABLEAU 2. Factures mensuelles (nettes) du service commercial d’électricité sans restriction (24 heures) au Canada, 


Billed load — Puissance facturée 
— 2 
ee 2 kilowatts 10 kilowatts 50 kilowatts 
commercial s 
customers Total = a ‘ 
Province and as at consumption ; 
municipality Dec. 31, during Hours use — Heures d’usage 
— 1969 1969 
Province et = = 
N eraiee N cree 
Beene eros ernest 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
commerciaux totale en 
au 31 1969 :. 7s es ~ aa 
dé b wae. 
eioea Consumption in kwh. — Consommation en kWh, 
200 400 600 1,000 2,000 3,000 5,000 10,000 | 15,000 
000°s kwh. dollars : | 
000’s kWh. 
Saskatchewan:” 
~ WOOSTER IE atic en a 8,23 12,90 VEST 41.17 64. 50 87.83 | 205.86 | 322,50 | 439,14 
*North Battleford!!?__ 9,59 Gy by 21,71 44.47 64.10 78.54 222.34 | 320,51 |'392,70 
*Prince Albert!}?? nveke 9,59 16, 52 21,71 44.47 64.10 78,54 (222.36 S20. 5T 1392. 70 
ORLA 0 es Sa eee eee MEAS oe 6.60 12, 26 17. 46 rel eo BS OL.07) 70,01 155,98 255.37 -1 350708 
“USPS UICKOY GY Pe a ee er ee 4,355 260, 497 7.98 14,91 21.84 36.65 62.90 88,10 | 162.28 |282.98 | 382.73 
MSA TGRCUITTONU <....<.cetecacngscevevescdeveveeveeeesos 1275 16,156 LBS PRR Uff 28, 30 39.85 62.95 112,30 159.55 | 246.70 | 456.70 | 666.70 
*Weyburn!)?? _... cova aiava 10, 40 17,79 23.10 44,47 64,10 78.54 |"222,34 (320;51 1892.70 
MMS OM eee ect oF, 0 icc veer inaseseheue iets arate 9,59 16,52 Dia k 44,47 64.10 78,54 | 222.34 | 320,51 | 392.70 
RERUN 2 cen le A 2 eh aie eng 33,051? 434, 265? A A a6 A vas ’ 7 ie 
| Alberta: 
COSNISR IN): i SO L5e053 195, 319 10, 00 15.00 20.00 30.00 50.00 70,00 110,00 | 205.00 | 259,00 
Drumheller... 324 8,133 9,00 15,00 21,00 37, 00 67,00 97,00 129,00 | 241,40 | 331,00 
| Edmonton’ ..... 14, 766 1, 040, 098 ues) ile yt) 18.75 26,75 46,75 60,00 100. 00**| 134.86 | 180,73 
Fort Macleod . 198 2, 400 12, 30 20, 90 28,50 43,70 81.70 119,70 | 195.70 |385.70 |575,70 
Lethbridge......... 1,364 98, 453 Tho Ugo 20,25 30,25 50, 25 10525) -} 110,25 210. 25) 20 68 
*Medicine Hat . nee 1,276 32,081 8,00 14,00 18,00 26,00 46, 00 66.00 113.80 | 163,80 | 213.80 
“NGG! LOCI AA. Cn te ea 1215 54,005 10, 93 20.83 27, 38 38,18 65,18 78,13 | 129.28 | 162,90 | 221.40 
TET ec) see eee ee 62, 308° 1, 545, 400? eae AG Praee c ; > 
British Columbia’ — Colombie-Britan- 
nique’: 
CUI TE OR Sonn sna ne Re oe 4,074 181, 181 7.35: 13.65 19595 32,00 58, 80 83,74 | 130.99 |235.99 | 301.61 
Cranbrook Dat 9,843 9.45 15,75 22.05 34,65 66.15 SToL5 IZ om 2S84 be pao eno, 
Kamloops 1,305 47,789 nie) 13,65: 19,95 32, 05. 58. 80 83,74 130.99 | 235.99 | 301.61 
Kelowna .. 341 15, 256 4755 17.35 24,15 36,75 63.00 89.25 | 141.75 |273,00 | 404.25 
Nanaimo .. 1,037 34, 146 i feeb) 13,05 19,95 32,55 58. 80 83.74 | 130,99 | 235.99 | 301.61 
Nelson......... 562 8, 430 10,50 19,95 28,35 43,58 69, 56 90, 56 132.56 |237.56 | 342.56 
New Westminster .... 2, 085 64, 382 oD 13,65 19,95 32.55 58,80 83.74 | 130.99 |235,£3 | 301.61 
North Vancouver .... 2,880 76,680 1.80. 13,65 19,95 32,00 58, 80 83,74 130.99 | 235.99 | 301.61 
PEntICtON f.....5.0c005 893 27, 067 8.19 14,49 19,22 Doeoe ay 27 STROM ll anaes LO oeozm tauren 
Prince George 1,458 69, 403 7,35 13.65 19.95 32,95 58.80 83.74 | 130.99 |235,99 |301.61 
Prince Rupert. 800 23,393 Wind 13,65 19,95 32.55 58. 80 83.74 130,99 |235,99 | 301.61 
HLICTTLCAVG) 010 eae oe ee 1,864 83, 292 i 5B) 13,65 19,95 Bano 58, 80 83,74 | 130,99 |235.99 |301.61 
rans. ..2 569 15,020 8,51 13, 23 17,96 27,41 51,03 74,66 135.71 [198.71 | 26001 
Vancouver 26, 760 859,111 Thee 13565 19,95 32.55 58, 80 83274) 130,990 (235.99 isOL on 
Victoria’ ........ 6,213 203, 992 Tied 13,65 19.95 32,55 58, 80 83,74 | 130.99 |235.99 | 301,61 
WCSTAVIATICOUVED s.057..5,fca esos esac 1, 238 395.325 7535 13,65 19,95 32,00 58.80 83.74 | 130.99 |235.99 | 301.61 
"LITE sep GSB FS ne 99,127? 2,946, 508? aes 2 SHO eae Pp 56 nes as 
il | Le seo = 
| ' Bills include provincial sales tax of 7 p.c. — Les factures comportent la taxe provinciale de 7 p. 100. 
| * From Annual Electric Power Statistics, (preliminary estimates), Catalogue No. 57-202, —Tiré du numéro de catalogue 57-202, Statistique de 


| Venergie électrique (estimés préliminaires). 


See footnote tor domestic service in this province 


* Includes surrounding area. — Comprend la région environnante. 
5 Bills include provincial sales tax of 8 p.c. — Les factures comportent la taxe de vente provinciale de 8 p. 100. } 
®° Those municipalities having a general service rate only have been allocated to commercial and power in Catalogue No. 57-202 but not in Catalogue No. 
_ 57-203. — Ces municipalités qui ont un tarif de service général seulement ont été assignées au service commercial et au service d’énergie alapetite industrie 


dans le numéro de catalogue 57-202, non dans le numéro de catalogue 57-203. 


7 Bills include provincial sales tax of 5p.c. — Les factures comportent la taxe de vente provinciale de 5 p. 100. 
5 Bills include a municipal tax of 5 p.c. — Les factures comportent la taxe municipale de 5 p. 100. ; 
° Bills include provincial education and hospital tax of 5 p.c. — Les factures comportent la taxe provinciale de l’éducation et hopitaux de 5 p. 100. 
© Bills include surcharge of 7.5 p.c. — Les factures comportent une surtaxe de 7.5 p. 100. Ma ve: ; 
4 Customers and consumption included with small power service. — Le nombre de clients et la consommation inclus dans le service d’énergie, a la petite 


industrie. 


1? Bills include surcharge of 10 p.c. — Les factures comportent une surtaxe de 10 p. 100. 
3 Minimum bill. — Facture minimum. 


* Municipalities in which changes occurred in 1969. — Municipalités dont les factures ont changé en 1969. 


/municipality. — Voir renvoi pour service domestique pour cette province/municipalité. 


=o 


TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1969 


TABLEAU 3. Factures mensuelles (nettes) du service d’énergie 4 la petite industrie sans restriction (24 heures) au Canada, 
au 31 décembre 1969 


Billed load — Puissance facturée 
id 5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 
power 
customers Total [ 
as at consumption , 
Province and Decal, during Hours use — Heures d’usage 
municipality 1969 1969 
ay i oan = 
Province et Nombre Consom- 
municipalité de mation 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
clients totale en IL 
d’ énergie 1969 oe 
au 31 \ 
décembre | Consumption in kwh. — Consommation en kWh, 
1969 2 
500 1,000 1,500 5,000 10,000 15,000 10,000 20,000 30,000 
| cares | 
000’s kwh. dollars 
000’s kWh. 
Newfoundland! — Terre-Neuve?: 
CAaLPON ear? o ceccecdeveoccsnveawseceedessessungevesats Sc:Ga) Rl Baie 25.50 34.06 42.62 250.00 340.60 426. 20 434, 21 582. 08 715.83 
Cormerbrook? .. 2700 34. 06 42.62 255.00 340.60 426.20 434.21 582.08 7115.83 
Grand Falls? .. 25.90 34.06 42.62 255,./00 340.60 426.20 434, 21 582. 08 TLS. 
Mount Pear]? .. 255.50. 34.06 42.62 255.00 340.60 426.20 434.21 582.08 715.83 
Str J OWN Se. 5 su 25.50 34. 06 42.62 255.00 340.60 426.20 434,21 582.08 715.83 
Stephenville? atic} ata 25; 50 34.06 42.62 255.00 340.60 426.20 434,21 582.08 715.83 
VOGAL (ee pac acto ase caokeeah cep dace ancae tenner 19° 2,704,913° Coe feral ere aYaile alle Riel aie rae nO. 
Prince Edward Island — fle-du-Prince- 
Edouard: 
Ghar lopbetowi sch. cscincy soso icoasees eaeeete 17 18,816 23.00 33.00 40.50 276. 40 376.40 444.00 552.80 752.80 888.00 
Summerside .... 4 12 1,957 26100 35.50 44.50 182.50 252,00 322.50 365.00 505. 00 645.00 
MU OU IR OR yen kes 5 core oer mete an 43, 060° ena aiaie aise sions Biols aiehe Biot slau oieas 
Nova Scotia’ — Nouvelle-Ecosse°: 
HAMIVETSU ieee cecp atures cose eterna enecsne ect eereteeas 1 6,922 18.50 26.00 33), 00 185.00 260.00 335.00 370.00 520.00 670. 00 
*Bridgewater? .. gm eRe, 19). 75 24,25 28.75 197.50 242.50 287.50 395.00 485.00 575.00 
*Dartmouth®’ ..., 23 123,940 18.50 25.29 32.00 185.00 252.50 320.00 370.00 505.00 640.00 
*Glace Bay ... 61 4,281 22.20 29.75 Raia (PAS) 222.50 297.50 372.50 445.00 595.00 745.00 
SEU Ee OL ae 15 Os dee 18.50 20ead 32.00 185.00 252.50 320.00 370.00 505.00 640.00 
*New Glasgow’... A ae 14.00 21.25 28.50 140.00 212.50 285.00 280.00 425.00 570.00 
*New Waterford... 56 806 14.99 25.02 35.04 ary 263,11 328.54 300.90 526.22 657.07 
Se PICTOUNE acy etatdes ate Sie £5.21 Benak 30,21 152.00 227.00 302.00 304.00 454.00 604.00 
*Springhill®’ . 8 8,770 18.50 20000 32.00 185.00 252. 00) 320.00 370,00 505,00 640.00 
*Sydney ... 317 11,927 14.99 25.02 35.04 177,95 26a. L1 328.54 355.90 Davee 657.07 
PAO aes ar npr 18.50 24,00 29.50 185.00 240.00 295.00 370. 00 480.00 590. 00 
*Windsor®’ .. 10 13,881 18.50 25.20 32.00 185.00 252.00 320.00 370.00 505.00 640.00 
AY ATOLL neste et nee cn eos ate oe 10 7,093 18.50 Pp aes) 32.00 185.00 202.00 320.00 370.00 505.00 640.00 
EOUAN ron tee as oe eerie ee mts 1, 362° 919, 328° avaits ais ajera ave ecole ave Ara so irs 
New Brunswick — Nouveau-Brunswick 
BAUME St eae, asec coer acouateaseres eeceeymecseaeertce 20 1,889 16.62 2leau 26.12 166.25 213.05 261.25 332.50 427.50 2200 
Campbellton 120 5,876 17. 10 20.25 22.50 165.00 195.75 Pas aes: 331.20 391.50 436,50 
Chatham.......... 15 1,139 16.62 PASS 26.12 166.25 213.75 261.25 332.50 427.50 522, 50 
Edmundston, 26 2,008 18.44 24,21 29.11 184.44 242.06 291.06 368.67 484.12 582.12 
*Fredericton . 51 19,388 16.62 21.37 26.12 166. 25 one. Uo 261,25 332.50 427.50 522.00 
Moncton .... 55 31,948 16.62 21. 37 26.12 166.25 213.75 261,25 SB. OU 427.50 522.00 
Saint John’ . 400 73,068 15.70 22,45 29,20 157.05 224.55 292.05 314.10 449.10 584.10 
St. Stephen . 8 2,279 16.62 panes 26.12 166.25 Ae ar 261.25 332.50 427.50 S22 you 
Sackville .. 9 6,444 16.62 Zio 26,12 166.25 213.75 261.525 332.50 427,50 522,00 
Sussex ..... 3 231 16.62 213% 26.12 166.25 OE a) 261.25 332,00 427.50 522.50 
WOOUSTOCK TS. dasetsadcaceraversscumen ors sncvers 15 pe oo: 16.62 Di nh 26.12 166.25 213.75 261.25 302.00 427.50 522,50 
otal e.,csenc sre evavts serous tiavaeccernd 1, 338° 1,907, 561° re Aes ania God a ete eral arate arene alas 
Québec:® 
INCEOMVALO. retracing casa su vadecaceuneceseosuvenseoce het 14 13,178 16.47 19.58 22.00 164.70 195.75 220.05 329.40 SOL. OW 440.10 
Alma ay dnrdesdegs 49 2,247 16.47 19.05 20,94 164.70 190. 41 209. 26 329.40 380.70 418.50 
Baie Comeau........ peut oF aA 16.20 21.60 27.00 151.48 180.05 194.63 302.95 360. 08 389.24 
Cap-de-la~Madeleine bins 33 439,890 16.47 19.58 22.00 164.70 19D. 15 220.05 329.40 SOOO 440.10 
Chicoutimi A iera Med ruanise er 24 14,400 15.65 18.09 19.88 156. 46 180.84 198.78 312.93 361.66 397.07 
Coaticook ei g 39 8,873 14.85 18.23 20.93 ayaPe erties SA AAG Alive ater 
Cookshire eeaes 6 5,307 16.47 19.58 22.00 164.70 195... 75 220), 05 329.40 391.50 440.10 
Drummondville . 55 98,452 16.47 19.58 22.00 164.70 195.75 220.05 329.40 391.50 440.10 
Farnham...... 20 12,536 16.47 19.58 22.00 164.70 TS5). to 220.05 329.40 391.50 440.10 
Granby 106 80,132 16.47 19.58 22.00 164.70 TOS, Co 220.05 329.40 391.50 440,10 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4 la fin du tableau. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1969 — Continued 


TABLEAU 3. Factures mensuelles (nettes) du service d’énergie a la petite industrie sans restriction (24 heures) au Canada, 


au 31 décembre 1969 — suite 


Billed load — Puissance facturée 
Number 
of 5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 
power 
customers Total — 
as at consumption 
Province and Dec. 31, during Hours use — Heures d’usage 
municipality 1969 1969 
Province et Nombre Consom- | | 
municipalité de mation 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
clients totale en | 
d’ énergie 1969 = = 
au 31 
ier Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
500 1,000 1,500 5,000 10,000 15,000 | 10,000 20,000 30,000 
000’s kwh. dollars 
000’s kWh. 
Québec® — Concluded — fin: 
pre l Ue: eo Seca fee fee ee eee 20 TE284) te QTL rae (il QU 1 217.08 | 217.08 | 217.08 | 434.16 | 434.16 | 434.16 
Ae saa 177 2675666 |) Los t2et L769 19.58 Rol. 20) W685) | LObSTS: | SO2.4005353)170) | sOlo0 
_ Jdoliette .. 154 16,453 | 14.62 17.24 19.67 139.7% L65..84- |) LIOR |) 219 Sot sol. bo |" song 
- Jonquiére . 76 2,296 15. 66 18.36 21.06 127.44 154.44 | 181.44 | 251.64 | 305.64 | 359.64 
La Tuque . 7 305, 341 16.47 19.58 22.00 | 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
Lévis...... 57 Li SOL 15th UT 69 19.58 ole 20) |eiione LISD 4) SO2Z 40m 1353, WOr ll sol 50 
Magog 89 EBRG2Q0 El T8hO9S 25st 28.89 180.90 | 251.10 | 288.90 | 361.80 | 502.20 | 577.80 
Megantic 14 10,030 | 16.47 19.58 22.00 | 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
Montréal’ .. 10, 456 5,123,893 15912 17.69 19.58 Holt. 20 176.85 195.75 | 302.40 | 353.70 | 391.50 
Noranda., 9 110,794 | 16.47 19.58 22.00 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
Québec .. 614 Zea ,oote|, LOaka 17369 1OF58 |) L5L.20, 4 176.85: 195.75 | 302..40'-|-353.70 |} 391.50 
Rimouski... 105 9,840 | 16.47 19.58 22.00 | 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
_ Riviére-du-Loup... 84 Seago Logos 18.42 2b | 155.30, | w84.25- | 20 25) store 368.50 | 422.50 
| 23S. 0 10 2,742 | 16.47 19.58 22.00 | 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
| Ste-Agathe des Mont 35 1,486 | 16.47 19.58 22.00 | 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
i, Hyacinthe’.......... 65 40,975 16.47 19.58 22.00 | 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
St. Jér6me.... 121 88,221 16.47 19.58 22.00 | 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
St. Jean’ .. 99 100,701 16.47 19.58 22.00 | 164.70 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
Sept-lles ... 47 12,967 16.47 19.58 22.00 | 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
Shawinigan .. 28 1,064,835 16.47 19.58 22.00 | 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
Sherbrooke U2 147,676 | 15.489 | 15.489 18eSa | 154 Tae | oa. nT | 88.33 | e00 56? | e09856° | Sibson 
morel ...... 22 16,949 16.47 19.58 22.00 | 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
Thetford “ 27 242,606 16.47 19.58 22500\ | 164.70 {195.75 | 220.05 | 829.40 | 391.50 | 440-10 
Trois-Riviéres ., 49 1,490,295 | 16.47 19.58 22.00 | 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
Wald’Or ...c...c0 a 3,228 16.47 19.58 22500" | 164.70 | T95.75: | 220.105: 1.382940) 1391, 50) | 7440. 10 
Valleyfield .. 34 638,203 | 16.47 19.58 22.00 | 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
Victoriaville... hen 47 15,046 16.47 19.58 22.00 164.70 | 195.75 | 220.05 | 329.40 | 391.50 | 440.10 
Bier MOET och bits cha ncctgeasecnueiase-csticeseel 165 aie Loria) 28522 25.92 | £51.20 |.282.20 |) 259.20) | 302.40 | 421.520" | 475. 20 
BUCO Meets Mec sc tar Nasy doranspssasesctu'vace 19137" 30, 895, 779° “ : Ag 4 “ 
Ontario: 
eee cae acre conc ns a crecacucanstceaideunk aiale ay 10.88 18.13 25.38 76.13 148.63 | 176.13 | 243.63 | 298.63 | 353.63 
Beare! oo... 129 70,454 7.72 13.80 19.87 62.40 | 123.15 147.90 | 192.90 | 242.40 | 291.90 
*Belleville? ae ies 8.15 14.15 20.15 74,03 | 1465538 | Wiebe 1 241253 0290.58 i satvos 
Brampton... 152 Mopo0ne| LOOM! 1750 19.25 | 150.00 | 175.00 | 192.50 | 300.00 | 350.00 | 385.00 
*Brantford? . sae ae 9.15. 16.165 24.15 | 100.15 147.65 | 175.15 | 232.65 | 287.65 | 342.65 
Brockville? .. isis esd 8.58 15.33 22.08 69.33 136.83 | 161.83 221.83 | 201383) | S282 
Burlington 204 104,688 13.50 | 16.00 18.00 | 135.00 | 160.00 | 180.00 | 270.00 | 320.00 | 360.00 
Chatham .. 289 106,436 | 14.00 | 16.50 18.25 | 140.00 | 165.00 | 182.50 | 280.00 | 330.00 | 365.00 
Cornwall .. 45 8,538 LOSTS My 2105 2375} 197.50 207650 |)2387.'50" |) 395.00 |) 435.00 71 475.100 
110 17,524 | 13.50 | 16.00 17.75 | 135.00 | 160.00 | 177.50 | 270.00 | 320.00 | 355.00 
118 131,471 T2505 14500 15.75 | 115.00 | 140.00 | 157.50 | 230.00 | 280.00 | 315.00 
1,445 823,631 13.05. |) 15.30 17.01 130.50 | 153.00 | 170.10 | 261.00 | 306.00 | 340.20 
80 61,191 9.68 | 11.93 14.18 96.75, | 119.25 14175. | 193.50) | 288.50 4) 283,50 
TO aes ae 150 117,960 | 13.50 16.00 18.00 | 135.00 | 160.00 | 180.00 | 270.00 | 320.00 | 360.00 
54 21,548 14.00 | 17.00 18.75 | 140.00 | 170.00 | 187.50 | 280.00 | 340.00 | 375.00 
71 24,486 | 14.50 | 17.00 TRO 145.00 | 170.00 | 187.50 | 290.00 | 340.00 | 375.00 
bee ce 133 219,803 14.00 | 16.50 18.25 | 140.00 165.00 | 182.50 | 280.00 | 330.00 | 365.00 
853 2,710,581 11.50 | 14.00 15.75 | 115.00 | 140.00 | 157.50 |} 230.00 | 280.00 | 315.00 
| Wesenora._.... 89 3,020 15.97 18.22 19.57 159.75 182.25. | 195.75 | 319.50 | 364.50 |} 391.50 
_ Kingston ...... 160 78,216 11.50 | 14.00 15.75 | 115.00 | 140.00 | 157.50 | 230.00 | 280.00 | 315.00 
Kirkland Lake .,. 26 Pee TEN 15.30 } 17.55 19.03. | 153.00 | 175.50. | 190.35 | 306.00 | 351.00 | 380.70 
Kitchener? |... 248 309,684 | 13.50 | 16.00 17.65 | 135.00 | 160.00 | 176.50 | 270.00 | 320.00 | 353.00 
Lindsay? a aot 1.55. | 14.05 20.55 66.05 | 131.05 | 156.05 | 211.05 | 261.05 | 311.05 
London’. fox 9.48 | 16.23 22.98 TORZSeNMLOU. TO) | Le2n(o | oo meio™ oon Toms \isaces 
Midland? ... cri nim G20 els. 20 19.20 61.20 | 121.20 | 146.20 | 191.20 | 241.20 | 291.20 
PUMEMUISSISSAUCA ooo... eeensees 453 Soi OLOML LOO Hel t.o0 19.25 | 150.00 | 175.00 | 192.50 | 300.00 | 350.00 | 385.00 
Nepean Twp.—Canton de 70 SL S20) 15 00 L700 19.25 | 150.00 | 175.00 | 192.50 | 300.00 | 350.00 | 385.00 
*Niagara Falls... 96 56,939 | 14.50 | 17.50 19.50 | 145.00 | 175.00 | 195.00 | 290.00 | 350.00 | 390.00 
SNORE IEICE ge ie, Oana AG. tate 9. 38 16.13 22.88 97.63 US768 | 162563 4) 222.163 272.63) ) 7322.63 


} See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4 la fin du tableau. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1969 — Continued . 


TABLEAU 3. Factures mensuelles (nettes) du service d’énergie a la petite industrie sans restriction (24 heures) au Canada, 
au 31 décembre 1969 — suite 


Billed load — Puissance facturée 
— 
per ie 5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 
power 
customers Total 
as at consumption , 
Province and Dec. 31, during Hours use — Heures d’usage 
municipality 1969 1969 
Province et Nombre Consom- 
municipalité de mation 100 200 300 100 
clients totale en 
d’énergie 1969 
au 31 : 
décembre Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
1969 
500 1,000 10,000 | 15,000 10,000 20,000 | 30,000 
si 000’s kwh. dollars 
000’s kWh. 
Ontario— Concluded — fin: 

NORE LY OT kK 5 aes aees munca ede eae eee 1,301 477,700 | 13.50 | 16.00 17.75 | 135.00 | 160.00 | 177.50 | 270.00 | 320.00 | 355.00 
*Oakville?..... 5 bts re 12525 oi) ORT. 27.25 TTD. | 154075: | 183.75. | 2495750) 8307.75. Seon 
*Oritiva ss 2 140 52,909 | 10.50 | 13.25 14.90 | 105.00 132.50 | 149.00 | 210.00 | 265.00 | 298.00 
*Oshawa? Ret ei2 9.63 | 16.38 23.13 70.38 | 137.88 | 165.38 | 217.88 | 272.88,| 327.88 
*Ottawa...... 148 55,811 12.00 | 14.50 16.15 | 120.00 | 145.00 | 161.50 | 240.00 | 290.00 |} 323.00 

Owen Sound .. 133 50,926 | 10.50 | 13.00 14.75 | 105.00 | 130.00 | 147.50 | 210.00 | 260.00 | 295.00 

Pembroke?...... ee BAe 13.00 | 22.00 31.00 | 116.50 | 179.00 | 206.50 | 274.00 | 329.00 | 384.00 

Peterborough 1 62,776 9.03 | 15.28 21.53 65.28 PALQT S78} 152078 202.78 | 252.78 | 30207 

Port Arthur? ..... 5 aoe 7.48 13e23 18.98 59.23 216273) | 141.73, 18h 738) | 2381.73" 2s ee 

Port Colborne ?. 10.88 | 17.63 24. 38 TL 63 ap todas 164.13 | 224.13] 274.13 |) 324203 
*Richmond Hill? , Seer | Lots 21.88 69.13 || 236.63 | 161.63 | 221563. | 271.63.) -s2igiee 
*St. Catharines*. 10.88 | 17.63 24.38 | 104.13 148.13 | 175563 | 240.63 | :295.563 |\©350k6g 
TS LMENOMPS + saerevestissavetiaeas ceaeatnys 9.43 | 16.18 22.93 70.18 137.68 | 162.68 | 222.68 | 272.68 | 322068 

Sandwich W. Twp.*—Canton de? ae pts. 10.63 | 17.38 24.13 71.38 | 138.88 | 163.88 | 223.88 | 273.88) | 323538 

Sarnia 157 182,655 | 14.50 | 17.00 18.75 | 145.00 | 170.00 | 187.50 | 290.00 | 340.00 | 375.00 

Sault Ste. Marie 66 Tessa Lee a a) L2nne 14.220) 112.50 | 127.35 | 142.20 | 225.00) | 254.70 ease 

Scarborough ..... 817 500,565 | 13.50.) 16.20 18.00 | 135.00 || 162.00 | 179.55, | 270.00 | 324.00)" 3595n0 
*Smiths Falls? ... Sat noe 9238) leans 22.88 70.13 #137 L63) | 1162.63) | 222.63 | At2 63) ecco 
*Stratford?..... 11.45 | 18.95 26.45 18.95 | 158.95 | 183095 | 248095 | 308.95 | s3eenee 

Sudbury .... 310 24,489 | 12.50 | 15.00 16.50 | 125.00 | 150.00 | 165.00 | 250.00 | 300.00 | 330.00 

Timmins: .. 32 35669: | 15230.) 17.55 19.03 | 153.00 | 275.50 | 190.35 | 306.00 | 351.00) 380370 

Toronto’ ., 7,363 2,859,892 | 14.40 | 16.88 18.59 | 144.00 | 168.75 | 185.85 | 288500 | 337.50 | (37eiG 

Trenton 44 68,139 | 11.50 | 14.00 15.75 | 115.00 | 140.00.| 157.50 | 230.00 | 280.00) |) 315200 

Waterloo .. 78 116,665 | 15.00 | 17.50 19.50 | 150.00 | 175.00 | 195.00 |} 300.00 | 350.00 | 390.00 
*Welland .... 9 95,3495) 12S ei L938 26.63 77.38 | 149.88 | 174.88 | 244.88 | 294.88 | 344.88 

Whitby? 9.63 | 16.38 23.13 70.38 | 137.88 | 162.88 | 222.88 | 272.88 | 322.88 

Windsor? ., 9703: ai L528 22508 69.78 | 187.28 | 162.28.|\ 222.28. | 272.28" 322ee 

Woodstock? . 9.23 | 15.98 22 ho 69.98 | 137.48 | 162.48 | 222.48 | 272.48 | 322.48 
S VOTNC eee ayer tenn nacre tee cece tte eacerents ae bate 7.60 | 14.60 21.60 95.60 | 140.60 | 165.60 | 220.60 | 270.60 | 320.60 

MGUAM, spc erat Biakavic. Steed Ratna 30,483? | 30,473, 376° mn ae An ae A ise ne PA cee 
| 
Manitoba:** 

Brandon Siccsetcscane ease meron oulmaaebases 352 27,916 | 13.90 | 20.56 24.68 | 138.96 | 203.97 240.99 | 269.01 372.94 | 428.41 

Daupbin’...ccc...c00 «dz 135 5,156 | 13.90 | 20.56 24.68 | 138.96 | 203.97 | 240.99 | 269.01 372.94 | 428.41 

East Kildonan . 106 17, £338°)| 13490 7) 20.56 24.68 | 138.96 | 203.97 240.99 | 269.01 372.94 | 428.41 

Fort Garry...... 160 115,055.41 13.90 \20.56 24.68 | 138.96 | 203.97 | 240.99 | 269.01 372.94 | 428.41 

Neepawa . 71 1,663 | 13.90 | 20.56 24.68 | 138.96 | 203.97 | 240.99 | 269.01 | 372.94 | 428.41 

Portage la Prairie . r 151 6,855 | 13.90 | 20.56 24.68 | 138.96 | 203.97 | 240.99 | 269.01 | 372.94 | 428.41 

St. Boniface ........... i 347 91,470 | 13.90 | 20.56 24.68 138.96 | 203.97 240.99 | 269.01 | 372.94 | 428.41 

St. James vane 526 126,827 | 13.90 | 20.56 24.68 | 138.96 | 203.97 | 240.99 } 269.01 372.94 | 428.41 

St. Vital 91 13,220 | 132.90 920.56 24.68 | 138.96 | 203.97 | 240.99 | 269.01 | 372.94 | 428.41 

Selkirk..... 93 115,808 | 13.90 | 20.56 24.68 | 138.96 | 203.97 240.99 | 269,01 372.94 | 428.41 

The Pas 56 4,954 | 13.90 | 20.56 24.68 | 138.96 | 203.97 | 240.99 | 269.01 372.94 | 428.41 

Transcona...... 84 59,657 | 13.90 | 20.56 24.68 | 138.96 | 203.97 | 240.99 | 269.01 372.94 | 428.41 

West Kildonan . igs 91 8,648 | 13.90 | 20.56 24.68 | 138.96 | 203.97 | 240.99 | 269.01 372.94 | 428.41 

Wanker saa eee ie 4,707 359,018 | 14.50 | 22.72 27.43 | 140.54 | 211.59 | 249.40 | 262.02 | 372.13 | 423.71 

Total cick sty ate vines 10,721° 3, 164, 596° atte Jat, ARC nae Sere Pret Sere ARG B00 
Saskatchewan:13 

SIMOOS CSI AWE \ismivanssdeseetrten ot «ieee L277 92830 | UO .dd. Mi aesks 28.84 | 155.07 | 221.72 | 288.37 | 310.14 | 443.44 | 578.74 
*North Battleford’ . a 646 17, 291 19.40 | 30.95 42.50 | 222.34 | 320.51 392.70 | 435.07 | 588.11 | 720.93 
*Prince Albert”... sats 1,229 92,332 | 19.40 | 30.95 42.50 | 222.34 | 320.51 392.70. | 435.07 | 588.11 | 720598 
*Regina syste * 5,416 S27 SO ee TAS 26.05 34.30 | 127.74 | 191.38 | 250.29 | 255.49 | 382.77 | 500.58 
*Saskatoon - cae 4,355 260,497 17.26 | 31.44 39.31 141.12 | 219.87 | 293.37 | 282.24 | 439.74 | 586.74 
“Swift Current? aa OR 24.15 | 38.06 51.19 | 244.50 | 380.63 | 511.80 sav nO8 nite 
; Weyburn” “AaB pi 535 78,764 | 20.79 | 32.34 43,89 °|222.34 {320.51 | 392.70 | 435.07 | 588.11 | 720092 

NOT GDM asks cast aprarcoarpraseeeeh eas eee ase 746 25,280 | 19.40 | 30.95 42.50 | 222.34 | 320.51 | 392.70 | 435.07 | 588.11 | 720.93 

fC REE aces ae ee a 12, 038° 2,109, 966° 5 AD oe AE 4 were ests Be 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1969 — Concluded 


TABLEAU 3. Factures mensuelles (nettes) du service d’énergie a la petite industrie sans restriction (24 heures) au Canada, 
au 31 décembre 1969 — fin 


Billed load — Puissance facturée 


Number : 
of 5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 
power 
customers Total a 
as at consumption 
| Province and Dec. 31, during Hours use — Heures d’usage 
| municipality 1969 1969 
Province et Nombre Consom- 
municipalité de mation 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
clients totale en 
d’ énergie 1969 
au 31 , ; ; 
décembre Consumption in kwh. — Consommation en kWh, 
| 1969 ie 
] if 
500 1,000 1,500 5,000 10,000 15,000 10,000 20,000 30,000 
i i 
000’s kwh. dollars 
000’s kWh. 
Alberta: 
| BRU UE Merete s en cnck sesbwoncxsnaoacesesnsenassi axeneaes 1,021 874,795 17.50 | 30.00 40.00 |110.00 | 205.00 259.00 |205.00 |363.00 | 449.50 
| Drumheller... 1 3,477 18.36 28.36 38.36 |129.00 241.40 331.00 258.00 |482.80 | 662.00 
Edmonton?’ .. ae fifats 16.75 26.75 36.75 |118.00 |142.54 188. 26 236.00 284. 04 Sisa00 
Fort Macleod... 74 1,200 2208 36.68 S0583 W171 .95 314.45 456.95 338.20 |632.20 | 908.20 
Lethbridge? ..... ee ayers Ayr AS) 30.25 40.25 |110.25 210.25 278.80 282.60 | 392.60 502.60 
*Medicine Hat... 29 66,817 16.00 | 26.00 36.00 {113.80 163.80 213.80 222.60 322.60 422.60 
BOC Cet ee oa chicas anaonaneckarnsdenstoese tals Bae 24.68 38.18 51.68 |129.28° |162.90 221.40 225.00 |342.00 | 459.00 
Pesce ence: coos casenesesesasnsnetcusnasgvaccvens 10, 848° 3, 214, 355° ae AGH sie atere Ae ans nels oe ee 
| 
British Columbia‘! — Colombie-Britan- 
nique’: 
BERD EL Vue erae are cwtycsnaxcresonsuemtvonvornrreswent 54 215,928 16680 2.05 45.68 {130.99 |235.99 301.61 249.11 459.11 590. 36 
Cranbrook . 10 7,964 18.90 | 34.65 50.40 |168.241© |189.87'© | 216.12" |313.38' |379.74% | 432. 26% 
Kamloops... 6 5,856 16.80 |).32.55 45.68 |130.99 235.99 301.61 249.11 459.11 590. 36 
Kelowna..... Bia iff 25,001 16.80 27.30 34.65 | 86.10 159.60 233.10 159.60 |306.60 453.60 
Nanaimo.. 4 1,737 16.80 | 32.55 45.68 |130.99 235.99 301.61 249.11 459.11 590. 36 
Neilson .... 150 9,974 16.62 24.95 31.51 [114.13 216.78 292.57 236.25 |'433.57 585.14 
New Westminister?” . ie ra 16.80 | 32.55 45.68 |130.99 230. 99 301.61 249.11 459.11 590. 36 
North Vancouver’ .......... 33 582,175 16.80 | 32.55 45.68 |130.99 235.99 301.61 249.11 459.11 590.36 
Penticton......... 99 8,658 rir Gealy 30.82 44.36 |127.37 192.99 245.49 254.73 399.73 438.48 
Prince George. 4 6, 589 16.80 | 32.55 45.68 |130.99 235.99 |301.61 249.11 459.11 590. 36 
Prince Rupert . 12 718,972 16,80 | 32.55 45.68 |130.99 235.99 301.61 249.11 459.11 590. 36 
Richmond... 53 218,661 16.801} 32.105 45.68 {130.99 235.99 301.61 249.11 459.11 590. 36 
PETAL 5, J ccse 98 3,538 8.98 14.65 19.37 52.45 99.70 146.95 99.70 194.20 | 288.70 
Vancouver . 156 332,677 16.80) || 32.55 45.68 |130.99 235.99 301.61 249), 11 459.11 590.36 
Waetoria’ -........<. 22 39,019 UG SOG Ba 2s00 45.68 }130,,99 235.99 301.61 249.11 459.11 590.36 
BOS my ATC OUV CL oo. s ccc cleedaisecavansoave 3 1,880 16.80 32.00: 45.68 1130.99 {235.99 301.61 249.11 459.11 590.36 
"URELEDN og say a tenance 2,076%4 7,101,993 An chs Ga AAo~ Ub Seto aloo ores NBGGOce 
1 
1 Bills include a provincial sales tax of 7 p.c. Energy used in manufacturing is exempt from tax. — Les factures comportent la taxe de vente provinciale 
de 7 p. 100. L’énergie utilisée pour la fabrication est exemptée de cette taxe. ee ; F 
2 Customers and consumption included with commercial. — Le nombre de clients et le consommation inclus dans le service commercial. 


3 From Annual Electric Power Statistics, (preliminary estimates) Catalogue 57-202. — Tiré du numéro de catalogue 57-202 du B.F.S., Statistique de 
Vénergie électrique (estimés preliminaires). : 2 

4 Some power customers are classified as commercial customers in Catalogue No. 57-202. — Le numero de catalogue 57-202 classe certains utilisateurs 
d’énergie parmi les clients commerciaux. : ; De le 

5 See footnote for domestic service for this province/municipality. — Voir renvoi pour service domestique pour cette province/municipalité. : 

© The following rebates on power generated wholly or in part by coal produced in Nova Scotia are applicable to power consumers who are engaged in manu- 
facturing, converting and processing goods from raw or other materials; Halifax, Dartmouth and Windsor — 2.5 mills per kwh.; New Glasgow—5 mills per kwh.; 
Springhill—7 mills per kwh. — Les rabais suivants sur l’énergie produite en tout ou en partie avec lecharbon de Nouvelle-Kcosse sont consentis aux utilisateurs 
d’énergie qui fabriquent, transforment et apprétent des marchandises ou des produits de matiéres premiéres ou autres; Halifax, Dartmouth et Windsor— 2.5 mills 
le kWh.; New Glasgow—5 mills le kWh.; Springhill—7 mills le kWh. 

7 Includes surrounding area. — Comprend la region environnante. ae 

® Bills include provincial sales tax of 8 p.c. — Les factures comportent la taxe de vente provinciale de 8 p. 100. 

° Minimum bill. — Facture minimum. ., a Bat , ae ; 

10 Decrease due to a reclassification of power customers to general service. — La diminution est causée par la reclassification de clients d’énergie au 
service commercial. ae 

11 Bills include provincial sales tax of 5 p.c. — Les factures comportent la taxe de vente provinciale de 5 p. 100. 

2 Bills include a municipal tax of 5 p.c. — Les factures comportent lataxe municipale de 5p. 100. 

13 Bills include provincial education and hospital tax of 5 p.c. Power used in manufacturing and heating is exempt. — Les factures comportent la taxe pro- 

_ vinciale de l’éducation et hopitaux de 5 p. 100. L’énergie utilisée dans l'industrie pour la fabrication des produits manufacturés et le chauffage est exemptee de 

cette taxe, 

14 Bills include surcharge of 7.5 p.c. — Les factures comportent une surtaxe de 7.5 p. 100. 

'S Bills include surcharge of 10 p.c. — Les factures comportent une surtaxe de 10 p. 100. 
1695 h.p. and over, customers installing their own transformers. — 25 c.v. et plus, le client installe ses propres transformateurs. ; 
17 Power customers served by British Columbia Hydro and Power Authority. — Les clients d’énergie servis par British Columbia Hydro and Power Authority. 


*Municipalities in wnich changes occurred during 1969. — Municipalités dont les factures ont changé en 1969. 
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SYMBOLS 


The following standard symbols are used in 
Statistics Canada publications: 


.. figures not available. 
... figures not appropriate or not applicable. 
— nil or zero. 
-- amount too small to be expressed. 
P preliminary figures. 
‘ revised figures. 


x confidential to meet Secrecy requirements 
of the Statistics Act. 


SIGNES CONVENTIONNELS 


les signes conventionnels suivants sont em- 
ployés uniformément dans les publications de Statisti- 
que Canada. 


.. hombres indisponibles. 
... n’ayant pas lieu de figurer. 
— néant ou zéro. 
-- nombres infimes. 
P nombres provisoires. 
‘ nombres rectifiés. 


x confidentiel en vertu des dispositions de la 
Loi sur la statistique relatives au secret. 


INTRODUCTION 


This report is based on rate schedules sup- 
plied by the power companies and municipalities 
responsible for the distribution of electric energy 
in the 172 cities and towns covered in this survey. 
The monthly bills given in the tables have been 
computed to show the revenue according to the 
distributors from the sale of definite quantities of 
electricity used for specific purposes. Discounts 
for prompt payment have been deducted from gross 
bills whenever granted, but the bills themselves 
now exclude taxes levied on the sale of electricity 
by provincial and/or municipal authorities. This 
concept differs from that used in all previous edi- 
tions of this publication, where the cost to the 
consumer, inclusive of tax, was shown. This 
change in concept, coupled with the change in the 
domestic sector’s consumption levels that has 
been made to reflect more closely present day 


conditions, should allow for easier international 
comparisons. 
However, in order to maintain comparability 


with previous years’ data, the footnotes used 
throughout the publication indicate the provincial 
and/or municipal taxes which must be added to 
the bills shown in the tables to arrive at the cost 
to the consumer. 


Uses 


Monthly bills cannot be used to obtain the 
average cost of electricity consumed in any one 
municipality or to compare municipalities as to 
cost of electricity, except in a very general way. 
The unit cost or cost per kilowatt-hour of electric 
energy normally varies according to the nature of 
the use and the magnitude of the consumption; and, 
because these factors vary so greatly as between 
types of user and between municipalities, an aver- 
age cost for all electricity consumed in any munic- 
ipality is of little value unless the nature of the 
uses and amount of consumption for each use are 
known. Further, industrial power costs vary as to 
whether the power used is primary or secondary 
(off-peak or interruptible power taken when avail- 
able). Other important factors in determining costs 
of electricity are the relationship between the 
capacity of a system to produce and distribute 
electricity and the total consumption, and the ratio 
between the average load and the peak load, on a 
daily and yearly basis. Because of the difficulty 
of giving proper weight to these many factors, 
Statistics Canada has not attempted to show aver- 
age costs or to compare costs between munici- 
palities. For these purposes the report should be 
used with the utmost caution. 


Computations 


Domestic services consist of delivery of elec- 
tricity to private residences for lighting, refrigera- 
tion, cooking, water heating, house heating and the 
operation of various electricalappliances. Commer- 
cial service includes delivery of electricity to 
stores, offices, factories, etc., mainly for lighting 
purposes. Outdoor sign lighting is generally ina 


Ce bulletin se fonde sur les tarifs communiqués 
par les compagnies d’électricité et les municipalités 
chargées de la distribution d’énergie électrique dans 
les 172 villes et villages de l’enquéte. Les factures 
mensuelles des tableaux ont fait l’objet de calculs 
permettant d’indiquer les recettes des distributeurs 
provenant de la vente de quantités déterminées d’é- 
nergie électrique destinées a des usages précis. Le 
cas échéant, on a déduit des montants bruts 1l’es- 
compte accordé pour paiement rapide, mais les fac- 
tures proprement dites excluent désormais les taxes 
prélevées sur la vente d’énergie électrique par les 
administrations publiques provinciales ou municipa- 
les. Cette méthode différe de celle des éditions pré- 
cédentes du présent bulletin et ot figurait le prix 
payé par le consommateur, taxe comprise. De plus, 
les modifications apportées aux niveaux de consom- 
mation du secteur domestique et destinées a fournir 
une image plus précise de la réalité devraient faci- 
liter la comparaison Sur le plan international 


Cependant, pour pouvoir comparer les données 
avec celles des années précédentes, les renvois que 
l’on trouvera dans le présent bulletin donnent les 
taxes municipales ou provinciales qu’il faut ajouter 
aux montants des factures dans les tableaux pour ob- 
tenir le prix payé par le consommateur. 


Utilité du rapport 


Les factures mensuelles ne sSauraient servir a 
établir le cofit moyen de 1’électricité utilisée dans 
une municipalité donnée ni @ comparer le coat de 
l’électricité entre les diverses municipalités, sauf 
d’une maniere tres générale. Le cofit unitaire ou le 
coat au kilowatt-heure de l’énergie électrique varie 
normalement selon la nature de l’utilisation et l’im- 
portance de la consommation; et, parce que ces fac- 
teurs varient tellement selon la classe d’utilisateurs 
et la municipalité, le cofit moyen de 1’électricité to- 
tale consommée dans une municipalité a peu de signi- 
fication & moins que ne soient connues la nature des 
utilisations et la quantité consommée pour chacune. 
En outre, le prix de l’énergie utilisée par l’industrie 
varie selon que cette énergie est garantie ou non- 
garantie (consommée aux heures creuses ou de fagon 
tntermittente, selon les disponibilités). D’autres im- 
portants facteurs du calcul du coat de 1’électricité 
sont le rapport entre la capacité de production et de 
distribution d’un réseau et la consommation, et le 
rapport entre l’appel maximal et l’appel moyen de 
puissance par jour et par année. A cause de la diffi- 
culté d’accorder 4 ces divers facteurs le poids qui 
leur revient, Statistique Canada n’a pas essayé d’é- 
tablir le coat moyen ou de comparer le cofit entre les 
municipalités. Pour ces buts, il faut se servir du rap- 
port avec une extréme prudence. 


Calculs 


Le service domestique consiste a4 foumir l’élec- 
tricité aux habitations privées pour l’éclairage, la 
réfrigération, la cuisine, le chauffage de l’eau et de 
V’habitation, enfin le fonctionnement de divers appa- 
reils électriques. Le service commercial consiste a 
fournir l’électricité aux magasins, bureaux, usines, 
etc., surtout pour l’éclairage. L’éclairage des en- 


separate category and the rates are different from 
those for commercial services. Street lighting is 
also in a separate class. Power service includes 
the delivery of electricity for the operation of 
electric motors. 


The purpose of this presentation is to provide 
data for comparative purposes on the cost of 
electric services in Canada. Because of the vari- 
ous methods of computing costs, it was necessary 
to select some arbitrary conditions, especially for 
the fixed charges, and use the same basic con- 
ditions in each municipality. In the large majority 
of municipalities the use of these arbitrary con- 
ditions was not necessary, the rates containing a 
fixed charge and a block rate for all consumptions 
irrespective of appliances. 


Consumptions of 500, 750 and 1,000 kilowatt- 
hours include electricity used for water heating. 
For flat rate water heating a consumption of 1,000 
kwh. was divided between 490 kwh. metered and 
510 kwh. consumption assumed for a heater of 
1,000 watts. To show the effect of flat rate water 
heaters, a bill for 1,000 kwh. including a water 
heater of 1,000 watts has been shown for all mu- 
nicipalities where such heaters are in general use. 


A few municipalities apply a demand charge 
in addition to the energy charge for electricity 
used in house heating. In computing bills for house 
heating in these municipalities it was assumed 
that the maximum demand is 15 kilowatts. 


Changes in bills during 1970 (Comparison 
between 1969 and 1970 is based on bills exclusive 
of taxes.) 


There were no changes in domestic, com- 
mercial or power bills in Newfoundland, Prince 
Edward Island, Nova Scotia, Manitoba and Saskat- 
chewan. Changes in the other provinces were 
generally upward. 


In Quebec, upward changes occurred in all 
categories in the 28 municipalities served by 
Hydro Quebec. Rates for service in the munic- 
ipalities of Alma, Coaticook and Westmount also 
rose except fordomestic househeating in Coaticook 
and Westmount where decreases were noted. 


Ontario showed rate changes in domestic 
service in 37 of the 58 municipalities surveyed. 
The new rates resulted in increases in all munic- 
ipalities but with London and Sandwich West also 
showing decreases at the 1,000 kwh. consumption 
level, and Kenora and Ottawa decreases in house 
heating. 


ie heres 


seignes extérieures tombe généralement dans une 
catégorie distincte et le tarif différe de celui du tarif 
commercial. L’éclairage des rues est aussi dans une 
classe de tarif distincte. Le service d’énergie a la 
petite industrie comprend l’électricité destinée aux 
moteurs électriques. 


Le but du present document est de fournir des 
chiffres qui permettent de comparer le prix des ser- 
vices électriques du Canada. A cause de la diversité 
des méthodes de calcul des prix, il a fallu fixer arbi- 
trairement certaines conditions, surtout quant aux 
frais fixes, et appliquer les mémes conditions de base 
a chaque municipalité. Pour la grande majorité des 
municipalités, il n’a pas été nécessaire de recourir a 
ces conditions arbitraires, le tarif comportant un prix 
fixe et un taux forfaitaire pour toutes les consomma- 
tions, sans égard aux appareils. 


Les consommations de 500, 750 et 1,000 kilo- 
watt-heures comprennent 1l’électricité utilisée pour 
chauffer l’eau. Pour chauffe-eau a tarif fixe une con- 
sommation de 1,000 kilowatt-heures a été partagée 
entre 490 kilowatt-heures de consommation mesurée 
au compteur et 510 kilowatt-heures de consommation 
attribuée a un chauffe-eau de 1,000 watts. Pour mon- 
trer l’effet de chauffe-eau a tarif fixe, une facture de 
1,000 kilowatt-heures comportant la consommation 
d’un chauffe-eau de 1,000 watts est indiquée pour 
toutes les municipalités ot ces chauffe-eau sont gé- 
néralement utilisés. 


Quelques municipalités ajoutent au prix de 1’é- 
lectricité utilisée pour le chauffage des habitations 
un supplément d’appel. En calculant les factures de 
chauffage des habitations de ces municipalités, on a 
Supposé que l’appel maximum est de 15 kilowatts. 


Variations des factures en 1970 (Comparaison 
entre 1969 et 1970 est établie d’apres les factures 
excluant les taxes). 


Les factures d’électricité pour les services do- 
mestiques, commerciaux et a la petite industrie sont 
restées inchangées a Terre-Neuve, en jle-du-Prince- 
Edouard, en Nouvelle-Ecosse, au Manitoba et en 
Saskatchewan. Dans les autres provinces, les varia- 
tions se sont en général traduites par des hausses. 


Au Québec, toutes les catégories, dans les 28 
municipalités que dessert l’Hydro-Québec, ont enre- 
gistré des hausses. Les tarifs de service ont égale- 
ment augmenté dans les municipalités d’Alma, de 
Coaticook et de Westmount, a l’exception toutefois de 
celui du chauffage domestique a Coaticook et a West- 
mount, ou il s’est enregistré des baisses. 


En Ontario, on a constaté des variations dans le 
tarif du service domestique pour 37 des 58 municipa- 
lités enquétées. Les nouveaux tarifs se sont traduits 
par des augmentations pour toutes les municipalités, 
a l’exception du service au niveau de 1,000 kWh. pour 
London et Sandwich West, ou l’on constate une dimi- 
nution; de plus, on a constaté des diminutions pour 
le chauffage domestique a Kenora et Ottawa. 


Changes in commercial (general service) and 
power rates occurred in 25 municipalities. All 
changes were upward except for the municipalities 
of Barrie, North York, Trenton and Waterloo where 
both increases and decreases were noted. Thunder 
Bay, which includes the former municipalities of 
Fort William and Port Arthur, shows changes in all 
categories both upward and downward from the 
rates shown in 1969 for these former municipalities. 


The only change in Alberta occurred in 
Drumheller where increases are noted in all cate- 
gories except in commercial rates quoted for a 
billed load of 2 kilowatts with consumptions of 
200, 400 and 600 kwh. 


Changes, mostly increases, were noted in 
municipalities served by British Columbia Hydro 
and Power Authority. Cranbrook which was recently 
taken over by the British Columbia Hydro and 
Power Authority shows almost an equal number of 
both increases and decreases in all categories of 
service to bringit in line with other municipalities. 


Lowest Bills 


Any attempt to determine which municipality 
in Canada enjoys the lowest cost of electricity 
might be difficult for reasons mentioned above. 
From the selected list of municipalities, which 
comprise this report, those having the lowest bills 
for selected quantities and uses are shown in the 
following tables. 


While the domestic service bills will prob- 
ably show the average for most municipalities, it 
is probable that with larger loads and consumptions 
for commercial use and for power, other munici- 
palities would have smaller bills. The fact that 
no one municipality has the smallest bill for all 
types of consumption in the three classes of 
service indicates that caution should be exercised 
when making comparisons as between municipal- 
ities. 


There is a possibility that some municipal- 
ities from which bills have not been collected may 
have as low or lower bills than those shown in the 
tables below, and consequently there is no cer- 
tainty that these bills are the lowest of any munic- 
ipality in Canada. 


Les tarifs pour le service commercial (général) 
et l’énergie électrique ont varié dans 25 municipali- 
tés. Toutes ces variations sont des augmentations, 
sauf dans le cas des municipalités de Barrie, North 
York, Trenton et Waterloo ot l’on signale des augmen- 
tations et des diminutions. A Thunder Bay, qui re- 
groupe les anciennes municipalités de Fort William 
et de Port Arthur, toutes les catégories ont accusé 
des variations, 4 la fois sous forme d’augmentations 
et de diminutions, par rapport aux tarifs en vigueur en 
1969 dans les anciennes municipalités. 


La seule variation enregistrée en Alberta est 
celle de Drumheller ot l’on a signalé des augmenta- 
tions pour toutes les catégories a l’exception des 
tarifs commerciaux pour une puissance facturée de 
2 kW. avec les consommations de 200, 400 et 600 kWh. 


On a Signalé des variations, pour la plupart des 
augmentations, dans les municipalités desservies par 
la British Columbia Hydro and Power Authority. A 
Cranbrook, qui s’est récemment joint au réseau de 
distribution de la British Columbia Hydro and Power 
Authority, toutes les catégories de service indiquent 
un nombre a peu pres égal d’augmentations et de di- 
minutions visant un alignement sur les autres muni- 
cipalités. 


Les plus basses factures 


Tout effort pour déterminer la municipalité du 
Canada qui bénéficie de l’électricité au plus bas prix 
peut @6tre difficile, vu les raisons citées plus haut. 
Des municipalités choisies, sur lesquelles porte le 
présent rapport, celles qui bénéficient des plus bas- 
ses factures pour des quantités d’électricité données 
sont présentées dans les tableaux qui suivent. 


Si les factures d’électricité pour service domes- 
tique indiquent probablement la moyenne de la plupart 
des municipalités, il est prebable qu’avec une aug- 
mentation de l’appel et de la consommation dans 
Vusage commercial et industriel les autres municipa- 
lités auraient des factures plus basses. Le fait 
qu’aucune municipalité ne jouisse de la plus basse 
facture pour tous les genres de consommation dans 
les trois classes de service indique qu’il y a lieu de 
se montrer prudent en faisant des comparaisons entre 
municipalités. 


Il se peut que certaines municipalités dont les 
factures n’ont pas été recueillies aient des factures 
aussi basses ou plus basses que celles qu’indiquent 
les tableaux qui suivent; il n’est donc pas certain que 
les factures qui apparaissant dans les tableaux soient 
les plus basses parmi toutes les municipalités du 
Canada. 


Lowest Monthly Bills for Domestic Service, 1970 


Go 


Plus basses factures mensuelles du service domestique, 1970 


—_———_ —_- —_ 


Monthly consumption — kwh. 


Maer eatin Consommation mensuelle — kWh. 
Municipalité Ta ean © 
100 | 250 500 750 1,000 | 5,000 | 7,500 
dollars 
Orabltas ONGs ad cices eee beebeedectuanar sia tis cavaacepeenes 1.95 
SRB StOn . TOMY. siaceeseid sdaceleaniiars nsalantusegunsartevurnests 3.60 
Wironilgpe et. Maissaiaa vaste aaShecateseceiaee fons tv tei cicaadeietees 5.76 41.81 62. 40 
Mhunden Bavys <Onlbas, case caacetastan deve eeeaesesse 7.80 
Opla wal; OMG. ciccsrecn sarees eter erat acgareet ent go astevnors 8.45 
=| 
Lowest Monthly Bills for Commercial Service, 1970 
Plus basses factures mensuelles du service commercial, 1970 
Billed load — Puissance facturée 
2 kilowatts 10 kilowatts 50 kilowatts 
Municipality Hours use — Heures d’usage 
Municipalite 100 | 200 300 100 200 | 300 100 | 200 300 
Monthly consumption — kwh. — Consommation mensuelle — kWh. 
200 400 600 1,000 2,000 3,000 5,000 10,000 15,000 
a ae 
dollars 
Prenton Onze see = Mera aca eeawee as eee 3.75 15. 00 
FATT OU De ervated hae inaaiseeananeearsee ak cohy ce pean ek 6. 07 
Kame stom OND. capvccs assets vnvaroastestes teasanchrerenercaat® Tou 36.50 
TUM OSU AAAY pAOVD ou ternger icant henicseiunsetcondanctoy eo lauster 66.95 131.95 156. 95 
| 1 L i 
Lowest Monthly Bills for Small Power Service, 1970 
Plus basses factures mensuelles du service d’énergie a la petite industrie, 1970 
Billed load — Puissance facturée 
5 kilowatts | 50 kilowatts | 100 kilowatts 
Municipality Hours use — Heures d’usage 
Municipalite 100 | 200 300 100 200 300 i 100 200 300 
hs | 
Monthly consumption — kwh. — Consommation mensuelle — kWh. 
500 1,000 1,500 5,000 10,000 15,000 10,000 [20.000 | 30,000 
1 
dollars 
ERP STICOM BRON ey ane yearn acnaces steumeetoavenas eat siidetenades 8. 00 
MUU MOTE cs cccwasenecertcerowaae thant xs usvecnadieee taaneiene 13.25 
See re, MALLS ON. chases ise avsedscssecamngesendoass 14,22 
PUY ep Soe wae gaa eeote Sedans a ruirsateas anata eaves xesenieraacrs ‘| 49.95 94.95 139.95 94.95 184. 95 274.95 
1 A dE 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1970 


TABLEAU 1. Factures mensuelles (nettes) du service d’électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1970 


SS] (ge) Gi a 
Lighting, etc., 
refrigeration, 
cooking and 
Se wae Heeae Lighting, etc., 
sma - F refrigeration, 
ane eran appliances, een person” cooking, 
domestic fee beiniperatlon aes et water heating 
service Average | heating det. chauffe-eau Shea ues 
customers | monthly |customers|  Mini- z Fa eerie 
as at con- as at mum Rolal Using bt oo 
Province and Dec. 31 sumption | Dec. 31 net serine flat err ce 
municipality 1970 1970 19703 bill appareils, Ales se BAe cea 
— _ = = = rag are etere water 2 
Province et Nombre de ; Consom- | Nombre de] Facture ear Sess rates heater ag ee 
municipalité clients du mation |clients de nette cuisine = - de mean 
service |mensuelle | chauffage mini- D’aprés le Chau ffe- 
domesti- moyenne | domesti- mum compteur _ eau 
que au 1970 que au a tarif 
31 31 fixe 
décembre décembre 
1970 1970! Monthly consumption in kilowatt-hours 
Consommation mensuelle en kilowatt-heures 
re (a 
100 250 500 750 1,000 1,000? 5,000 7,500 
7 at | i be | ils 
kwh. dollars 
kWh. 
Newfoundland? — Terre-Neuve?: 
AMONG AL ovicccsccsicicsvens Tiss 308 43 1.66 3.08 6.54 9/27 ee Bes PH talent Par 93. 27 
Cornerbrook 5, 708 738 268 1.66 3. 58 6. 54 9.27 13..27 15. 27 635-27 93. 27 
Grand Falls 1,690 641 163 1.66 3. 58 6. 54 9.27 1S Dy! All 63.27 93. 27 
Mount Pearl 1,633 633 pi ky 1,66 3.08 6.54 9.27 12.27 L5s.27 6327 93. 27 
ees CORN’ S | ...... 19, 767 651 2,012 1.66 3. 58 6.54 9.27 12. 27 15.27 63. 27, 93. 27 
Stephenville 1,518 465 10 1.66 3. 58 6.54 ral 12.27 15. 27 63. 27 93. 27 
“TIOUEL ~ ssc cctebhe ee eee 105, 0674 377 3, 4954 
Prince Edward Island — [le-du-Prince- 
Edouard: 
SOVEMOLE CHOY cop cccsisecveananssevocibavranssenced 6, 838 357 84 2.00 4.40 bela Uta} 11.90 15. 65 19. 40 79.40 |116.90 
Summerside 2,482 283 - | 2.00 4.80 8.50 13. 50 18.00 22.50 74.90 |}109.90 
RRNA ae cong ites seasss snvaneiinavnevas pavers 26, 1484 3294 1084 
Nova Scotia — Nouvelle-Ecosse°: 
OT OBIS 06 2c. ee ee Ses 2.00 4.50 (as) ie Is 8) 1 se 19.00 71.10 |104.85 
Bridgewater -< ane ore 2.50 3. 50 Soba onoOm 10045) ny Aa) 48.70 71. 20 
cir er sea) ] EB) EB] Sah 08 | a8 | ieee | cs | sb a 
Glace Bay ... 5,417 350 re Oe 4 5 ‘ 5 3 , é 
Halifax® : Ro Sch 32, 576 612 ee 2.00 3.50 6.60 10.10 eR ANy) 16.10 70. 00 95.00 
New Glasgow fic ae Ae 2. 50 3. 20 6.205 10. 30 14.05 17.80 71.10 |104.85 
New Waterford 2RLTO 349 36 as aa : ae : a me a i ae i Be ae A toa be 
CLOW cicacavns <=. a a ere i | f 5 5 3 
Springhill® 7,196 313 ona 2.00 3. 50 6.60 10.10 13.10 | 16. 10 70. 00 95.00 
Sydney ...... 8, 380 470 149 Las Bake 7.44 11.00 14.84 | 18.39 80.04 |118.40 
Truro® ... es yhl 460 Aa 2.00 3.10 5. 80 9.30 12. 30 1530) 70.00 {105.00 
Windsor® ., 6,979 365 nt 2.00 3.50 6.60 10. 10 ibe ea 8) 16.10 70.00 95. 00 
Bede MRI ONTA MOMs Sep se eisage Cove iusenteatessnvesuvasiecyeaan 8,873 277 ae 2.00 De OU 6.60 10.10 13.10 16.10 70. 00 95.00 
OE) 8 A 220, 727° 411‘ 641° 
New Brunswick — Nouveau-Brunswick: 
ei aeeadame acakasn amen 6 192 1.00 3.00 6. 00 10. 60 14.85 18.10 70.10 |102.60 
ae | ie ice le Ck Meek 3. 656 353 6 .75 | 3.80 | 6.80 | 11.80 | 16.80 | 21.80 101.80 |151.80 
Chatham ib 550 500 49 1.50 4.30 eo) LL90 16a15 19.40 71.40 |103.90 
Edmundston 3, 190 Doe 5 1.00 4. 50 7.00 10.75 14.300) 17.55 66. 00 98. 50 
Frederiction.... 7,540 469 265 1.00 3.00 6.00 10.60 14.85 18.10 70.10 |102.60 
Moncton ....... 13,843 410 163 1.00 3.00 6.00 10. 60 14.85 18.10 70.10 |102.60 
Saint John ... 24,638 338 SD 1.00 2.97 5. 67 10.17 14.42 17. 66 69.50 {101.90 
St. Stephen . Ue gel 350 22 1.50 4. 30 Te 11.90 16.15 ie ie ee 7 ine a 
i 1.50 4.30 7.30 11.90 io aS 19. . 
a Z aT 403 60 1.50 | 4.30 | 7.30 | 11.90 | 16.15 | 19.40 71.40 |103.90 
BO ONOSHO ERO test junseavscepicrspevsvuncnvesacendcvaoe 1,600 641 86 1,50 4.30 %. 30 11.90 16.15 19. 40 71.40 |103.90 
PIO E AMM 505 ce cessesenadsnartes esibecente spect 172, 0174 3764 2, 4244 0 
Guébec:” 
ONGOING. eotgeh eect ERR ee RE 1, 188 668 102 1. A - bi e. a es oN a a a0 ae bs shone 
id . . . . . . . 
Alma sesssssetses oe eee 99 75°) 3.38, | 4.03] 6268 | 9.08 | 41.58 59.58 | 89.58 
Baie Comeau ...... Pat is) 858 . : ar t105 13.55 53.55 | 78.55 
*Cap-de-la-Madeleine . Tek: 647 186 1.25 4.15 5.95 i ahs a a Be ae oe be oe 
*Chicoutimi .......... 7,609 854 475 LOS eee Bley fel later st “ereatl| age ae 46.45 | 68.95 
ee ae 397 16 so |) a40 | 6.20 3.80 | 11.30 | 13.80 53.80 | 78.80 
ookshire ... 41 é é 5 Fi a . : : 
*Drummondville . 8, 594 651 350 15.25) 4.15 5.95 Sbom) LOS Welssoo 53.59 || 78.995 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau. 
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TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1970 — Continued 


TABLEAU 1. Facture mensuelles (nettes) du service d'électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1970 — suite 


Lighting, etc., 


refrigeration, 
cooking and 
Lighting, mares ae Lighting, etc., 
Number Number of eR Se Se aoe perma 
of domestic refrigeration a beds as water heating 
domestic house cuisine et 
et : : and hauffe-eau and house 
service Average | heating cooking | c heating 
customers | monthly | customers Mini- = Gane ae 
as at con- as at mum S laj Cee 
Province and Dec. 31 sumption | Dec. 31 net cue on were 
municiyabiy Sige eae “be ge Appareils, Metered me acuusine, 
Province et Nombre ae Consom- Nombre de Pacture lee rates heaven |. haulte oad 
municipalité clients du mation | clients de nette “ee oe ake : 
service | mensuelle| chauffage mini- ae D’apres le Chauffe~ tenes 
domesti- | moyenne | domesti- mum compteur pea 
que au 1970 que au a tarif 
31 31 fixe 
décembre décembre : nb what ceed 
1970 | 1970! Monthly consumption in kilowatt-hours 
[ Consommation mensuelle en kilowatt-heures 
| 
100 250 500 750 1,000 | 1,000? | 5,000 | 7,500 
kwh. | dollars 
kWh. | 
i 
Québec —Concluded — fin: | 
SU SSTUULNCNCC appr, Peony Epo RP er ereC meer once cemee CBee 1,802 665 34 | L25 4.15 Ds Go 8.55 11. 05 13.55 Soe 53.55 78.55 
*Granby aie ’ 9,341 676 | 363 1°25 4.15 Beige 8.55 11.05 13.55 Svan 53. 55 78. 55 
Grand’Mére 3,881 773 | Wer ae PPS 4.25 6.75 9S2p alia a (53 oor 70.00 | 107.50 
rll 2 sk. LITT 790 | 1,515 |} 1.00 3.80 5. 00 6. 80 8.55 10. 30 Biot 54. 30 81.80 
Joliette ... 4,751 369 | AG 1. 00 3..38 6. 53 10. 58 14.63 18.68 iets 83.48 | 123.98 
Jonquiére® ‘= 8, 166 718 | apocatl 1, 60 2.45 4.33 6. 20 8. 08 10.65 Sar 54.65 82.15 
*La Tuque el 3,530 | 698 | 158 jes 4.15 vas )9) 8.55 11,05 13.55 Pes 53.99 78. 55 
*TFEVIS, oot Soets| 3,600 933. | 455 | 1. GO 3. 80 5. 60 8. 20 10. 70 13,20 ay 53.20 78. 20 
MAI OR trade iaesuroxcans ae 3,905 434 110 1. 00 3. 05 5. 95 8. 05 10.55 13,05 aici 61. 05 91.05 
igh! (PES Cc ie eer rh 1,740 | 526 110 125: 4019 Devo 8.55 11. 05 13.55 ae Dose) 78.09 
KMOnibne Aberer roasentvnceese nas 581,992 | 559 12, 770 1. 00 3. 80 5. 60 8. 20 10. 70 i. 20" arches 53. 20 78. 20 
*Noranda ... ee 2,800 695 51 125) 4.15 5. 85 8.35 10.85 13.35 oO 57.39 84.85 
* Québec 43, 254 674 2, 398 1. 00 3. 80 5. 60 8. 20 10. 70 13..20 aa EEA) 78. 20 
*Rimouski ........ 4,338 768 314 15 25 4,15 5.95 S500 11.05 13.55 Bon 53.00 78. 55 
Riviére-du-Loup oe 3, 953 660 69 1. 00 4.30 7.30 9. 80 12.30 14. 80 oon 74.80 |112. 30 
ROUN I Metert rics ae meen cee at 4, 400 636 137 1525 4.15 5. 89 8. 35. 10. 85 13, 35 ae Sieso: 84. 85 
*Ste-Agathe des Monts . ae 1, 955 470 44 1,25 4.15 Ds GO 8, 55 11. 05 13.55 aed D3. 00 78.59 
*St. Fyacimie <cecmecesae wee 6, 747 586 524 1525 4.15 5. 95 8.55 11,05 13.55 oan 53.00: 718.50 
*St. Jean® .... tes 8,794 623 659 1, 25 4,15 Da oo 8.55 1705 13.99 aie 53.90 78. 55 
*St. Jérome 7, 394 652 179 1.25 4.15 5. 95 8.55 11505 13.55 sake 53..00 78.55 
*Sept-lles .... 4,526 738 311 1, 25 4,15 5. 95 8.55 LUSO5 13. 55 ores 53. 99 78. 55 
*Shawinigan T6991 554 90 1.26 4,15 5. 95 8.55 11.05 13.55 mits 53.55 Wis Pao) 
Sherbrooke 28, 346 386 i «10 3. 00 5. 92 9. 75 13. 63 Visio cata 79.64 |118.46 
*50rel” (Teese ee 5, 164 | 668 601 1. 25 4.15 5. 95 $2.35 1105. 13.55 Par 53. 55 78.55 
*Thetford, Mies: .......c00502 5187 565 | 196 es) 4, 15 5. 95 8.55: 11. 05 13.55 mace 53.155 18. 59 
*Trois-Riviéres 15,280 | 605 | 338 1, 25 4.15 5. 95 8.55 11.05 Loo) mai 53. 55 78. 55 
tale Ouse 4,444 601 | 295 1, 25 4.15 5. 80 Snao 10.85 13.35 eane 5Ta3o 84. 85 
*vValleyfield .... 8,477 667 | 435 1.25 4.15 5.95 8.55 11.05 £3.55, wis 53. 995 78. 55 
*Victoriaville ae 5, 956 587 238 1.25 4.15 5. 95 8.55 11005 13.55 arene 53. 55 78. 55 
SWISS POUR een c, acans wasp ancaudeautenoinnonnc Neen Tsiood ae 458 1, 00 3. 80 5. 60 8. 20 10. 70 13, 20 wists 51. 20 74.95 
PEO UAN any aoc ee ca\popnatieeehaeeesdepeseas 1, 708, 544* 6004 64, 965 pate ee ere atans rete SPC) AG aoe Ann 
Ontario: 

BV CR ANGELA ies secozescntive oes seis aati neers 1,047 790 149 ae 20 2500 5. 00 7. 00 9.00 a Awe) 11, 56 55.75 83. 25 
HED OLS MOS Ween e Lowa. eveceseesies — Sails 909 818 2. 00 2. 65 4.95 7.45 9.94 12.45 11.02 52.41 717. 38 
Belleville .. ie be 10,515 689 669 2.25 2585 4.15 6.15 SAS: 10.65 mais 50.65 75.65 
*Brampton .... 11, 098 586 2, 082 2.50 3.60 6.90 8.90 10.90 13, 53 adic 54.48 80. 73 
Brantford .... 18,614 566 834 2.00 2. 15 5. 00 6.715 8.50 11.00 mate 50. 50 75.00 
*Brockville .. 6, 866 677 648 2.50 RSH) 5. 90 8.03 10.15 12.78 wee 54, 23 80. 48 
*Burlington .. 20, 038 829 830 2. 00 3.25 7, 60 8.75 10.50 13. 00 eye oe 53. 00 78. 00 
*Chatham .... §,521 493 145 2. 00 2.90 5. 60 8.10 10.60 13. 10 tw. 28 53. 10 78.10 
Cornwall .... 12, 454 716 556 2. 00 2. 34 4.37 6.90 9.40 11.90 Rec 51.90 76. 90 
Dundasiasa.: 4, 882 682 148 1. 90° 2.80 5.70 7.45 9. 20 i i rata 50575) 75. 75 
*East York .. 32,937 510 125 2. 00 2.45 4.55 (aS 9.55 12305 yk SOLTS 15. 15 
*Etobicoke .. 80,991 Gules 2,448 2. 00 3.02 4.63 Took 9. 98 12.66 10. 84 55. 50- | 82. 28 + 
Galt See en ieee Ae usa 10, 430 699 942 2. 00 2.80 5.20 7.70 10. 20 12.70 wate 51. 00 76.00 
*Gloucester Twp. — Canton de ve | 7,603 848 188 wee 3.95 7.55 9°55 11.55 14, 30 ex 57.20 | 84.70 
(GOGEIICH het ta) dccle ce treneee ee 25525 627 211 TATD: 2.45 4.85 6.60 8.35 10. 85 10.61 | 50.50 | 75.58 
Guelph ........ are 15,427 795 1, 135 2. 00 2. 90 5.60 8.10 10. 60 12, 10 HOG 53. 10 78. 10 
*Hamilton 87, 866 541 952 Cate 2.30 4.40 Testo 9.90 42)'65 10. 88 56. 05 83.55 
*Kenora oa 3,410 680 20 uy a) 2.40 4.35 6.35 8.35 10.85 9.95 50. 85 75. 85 
Kingston 16,542 717 699 2.00 2. 008 3.60 6. 10 8.60 alg Lan l(e) Fee 51510 76. 10 
*Kitchener 32, 436 624 1, 140 2. 00 paar fs) 5. 00 7.00 9. 00 pit 8) sei 51.50 | 76.50 
*Lindsay ...... 3, 894 733 372 2.00 2.0 5. 10 Teb0 ie LO 9.10 11, 26 5i. 20 76. 20 
*London ; 61, 189 568 2, 118 3.00 3.60 6.90 8.65 10, 40 12. 90 ARs ray yi) 16. 79 
*Midland tyAg oe : S300 681 143 2.50 2.50% 4.60 6.60 8.60 1123 state 53,23 79.48 
MUSSISSAl Cae ce-.tJasscnccsusbseetepateee cea 33, 000 975 3,239 2e20 S.1D 5.85 7.85 9.35 12.35 11. 95 92.39 711, 39 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau. 
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TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1970 — Continued 


TABLEAU 1. Factures mensuelles (nettes) du service d’électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1970 — suite 
I I a a a ———————————————————————— ee 
Lighting etc., 
refrigeration, 
cooking and 
Lighting, ee ie Lighting, etc., 
Number Number of sma mais , refrigeration, 
of Sas appliances, Ses aetaaee cooking, 
domestic house refrigeration Pigeons water heating 
service Average heating and Gait Conn and house 
customers | monthly | customers Mini- cooking heating 
as at con- as at mum AE 3, sing eee 
Province and Dec. 31 sumption | Dec. 31 net Eclairage, ae Eclairage, etc., 
municipality 1970 1970 1970? bill petits Pe ee eetasion, 
= a = = = Pee Metered water Cane) 
Province et Nombre de | Consom- | Nombre de] Facture réfrig eration rates heater chauffe-eau 
municipalité clients du] mation |clients de] nette et a Ee et chauffage 
service |mensuelle|chauffage | mini- arene D’apres le Chauffe- de maison 
domesti- moyenne | domesti- mum compteur eau 
que au 1970 que au a tarif 
31 31 fixe 
décembre décembre ic 
1970 1970+ Monthly consumption in kilowatt-hours 
Consommation mensuelle en kilowatt-heures 
if if 
; 100 250 500 750 1,000 1,000? 5,000 7,900 
kwh. dollars 
kWh. ad a7 . a7 Nei 
Ontario— Concluded — fin: Z v ve 
*Nepean Twp. — Canton de..........e 15,500 952 1,500 2. 15 3. 09 ha DO 9. 55 11,55 14.30 14. 19 Bila!) 84.70 
Niagara Falls sae 17, 128 541 201 2. 00 2.85 5.70 7.45 9. 20 11.45 ae 50. 70 MDs TO 
*North Bay..... 13, 148 729 Wik 3. 00 3.00% ». 20 7.45 9.70 12.45 11. 68 5D oe 83.45 
North York 116, 101 7132 3, 239 2. 00 2. 80 5. 20 7.70 10. 20 ae TO 10.56 51,00 76. 00 
*Oakville ... 14, 566 896 562 Qe 20 3.40 6.85 8.85 10.85 13.48 nals 54. 73 80. 98 
Orillia... 6, TT9 665 298 Ton d,s OS 3.90 6.40 8.90 11.40 9. 70 51.40 76. 40 
*Oshawa.. 20, D001 881 2, 896 3. 00 Be 10 000 7. 90 10315 2. 78 11.45 54. 23 80.48 
*Ottawa ..... 89, 632 754 Lo Ws 2.30 ByoD 5.45 6.95 8.45 ae 52.45 fishes 
*Owen Sound 6, 034 780 254 2. 00 2.45 5. 00 7.00 9.00 50 54, 10 76. 10 
*Pembroke .... 4,425 | 724 32 Bio al lee ee Seen ES 10. 25 3.00 12.65 56.45 Bae 99 
*Peterborough .. 17,326 868 1, 782 BOO ws ss00 6.590 9, 18 1.80 14.43 eR 54. 73 80. 98 
*Port Colborne ... 5, 057 475 1S 2400 |) eee 85 bs 70 pet 9. 70 PES) ohete Bo. 16 80. 03 
Richmond Hill ... 4,805 | Wel 717 PROM Bali 9.00 | 6a'75 8.50 1.00 10. 36 50. 50 755,00 
*St. Catharines 29,019 560 479 | Zao | Poe 20 6. 20 8. 20 10. 20 12.83 12.56 54. 83 81.08 
Be OID aii, onvenreneverevs seseeadextr 7, 848 642 210 205 | 3025 6.25 Sake t1,25 Batts) sia Riles) 76. 50 
*Sandwich W. Twp. — Canton de a0 3,018 809 | 371 3.00 3. 50 heed 9.25 L225) 13.88 13.37 54. 23 80.48 
BGM Ui ttctsisesiescnasascastenessevacenareas Bees 15, 854 606 787 2. 00 2. 90 5. 60 Tod 9.10 11.60 11,44 51.60 76. 60 
Sault Ste Marie . ; 20, 306 819 176 1.50 2.34 3.82 O.o0 oh as Oh i a SOS855 Te60> 
*Scarborough .... 81,011 734 3,087 2.16 | 2.64 4.99 SSS 0. 26 12. 96 10.64 | 53.67 fie 8) 
Smiths Falls .. 3, 149 691 133 2.00 | Dente 5.00 Bs) Uo: 8.50 11.00 PTO00) | S1200 76. 00 
Stratford .... 6, 967 725 334 PaPA5) Bes, 6.65 8.65 10568 Be LO, ane Dow Lo 78. TS. 
*Sudbury Seah saryenkn 26,273 ou 1, 702 A. Talis 2.45: 4.55 6.50 S.o0 11. 18 9287 | 52.0) 18. 75 
Teck Twp.® — Canton de® “ae 5, 056 536 172 Lo 2.43 4.86 6.66 | 8.46 10. $3 LOSSY) 49. 50 74. 65 
ST MMG SK BAY.” vcncewsarvevees one AoGos 719 454 2. 00 2.70 4.80 6. 30 7.60 O05 aia, | 265.05. 68.55 
Timmins?’ ..... ner 9,077 567 237 | 1.25 2. 20 4.59 6.39 8.19 10.66 10. 32 49.50 74. 25 
Toronto.. 187, 393 504 10, 469 2. 00 2.30 4.19 7.34 0.49 3, 64 ate 54. 90 82.35 
*Trenton.. 4,315 688 204 2. 00 2s 2h) 4.30 6. 30 8. 30 10. 93 10. 10 52.93 79. 18 
*Waterloo. 8, 145 844 772 2. 50 32 20 6. 25 See) 1,25 Sie 11.47 Sou to 78.15 
*Welland.. 10,893 459 470 2. 00 3.00 6. 00 8.00 10. 00 12.63 12. 20 53. 98 80. 23 
*Whitby .... 6,531 872 | 586 4.00 4.005 6.05 8.05 10.05 2. 80 12. 0 56. 45 83.95 
*Windsor.. 55, 285 507 | 3,826 3. 00 3. 40 6. 10 8. 10 10. 10 PSs an 54. 23 80. 48 
*Woodstock os 7,499 696 | BPA). || aa agli) 5. 85 cutie) 9. 60 12. 23 rn bos o8 80. 23 
AOE GME PEE ath ways uncinni ea canwanaedalscsshdeweses adh 39, 790 539 | a, 181 P50) 2. 50 4.10 6.60 Peart 11.60 9. 98 51. 60 76. 60 
POU eee eerie cys ues ane wesw Sead sa eulssehvensieen cs 2, 216, 832+ 652" 104, 345* i ahs oe aaa eee oe ta wee eae 
Manitoba:’? | | 
ANGLO ea ois in vass-nsynactinasvauneswticaelanssedeeaved 9,161 | 600 | 250 1.50 4.50 Cane 8.77 iE OP?) Lea 49. 27 TEA 
Dauphin ....... 26TH 802 | 150 1,50 Da lG 2) 9.45 1170 13595 49,95 72.45 
East Kildonan 8, 718 661 | 36 | 1. 50 ae LD boas Wt Wate 9, 67 BAERS pi 7 47.92 70. 42 
Fort Garry ... 6, 346 766 | 119 1, 50 Se) LO) De Ll 7.42 9567 Tie 47.92 70. 42 
Neepawa... i 1,131 Dio 60 SO) eae T.ou 10, 12 ea 14.62 K 50. 62 Te.12 
Portage la Prairie soak 35933 563 57 1256 4.50 6.52 8.77 11.02 Tay 49. 27 a a a 
St. Boniface.......... ae VAS PHA 610 | 87 1. 50 Siss LS ope bz 7.42 9.67 Ly? 47.92 70.42 
St. James . 18,447 692 122 1.50 By LD Di hd 7.42 9.67 1193 47.92 70. 42 
be Vital 8,878 734 05 1, 50 Bay I) DLT alae 9.67 11.92 47. 92 70.42 
Selkirk .. 2,460 646 113 150) 4.50 Ono 2 8.77 Lie, Toa 49, 27 te sk 
The Pas ... 1, Dou 873 193 (50 Dao! feamelae L 10. 12 12.37 14. 62 Ai 50.62 LAN? 
Transcona .. 5, ooe Dol ao 1. 50 oe LO Sea 7.42 9.60 I) . 47.92 70. 42 
West Kildonan... 7, 600 702 39 1.50 3.15 5s, L7 7.42 9.67 1a Oe anne 47. 92 70.42 
Winnipeg” ... Bae 77,012 541 1, 600 . 50 Ze LG Sood ris) 8.01 0. 26 8.07 41.81 62. 40 
PROG emer caisson ig osteec les sats dendocss vocoxeacuve 273, 645° 716° 14, 150° Alok) AP vee woe wes aoe aie sare Ann 
Saskatchewan:"* 
USS OM PAIN Er cena sages siuiesuirse(esevanicantodorrve'vae 9, 902 398 ais . 88 3.62 6.31 8, 21 i Re 14. 08 11. 62 61.01 90. 35 
North Battleford’® 3,618 388 eke 1.35 3.34 Be 0 8.54 11. 04 13.54 SHO 53. 54 78.54 
Prince Albert?® . ane T, Do 423 a4 1.35 3.34 5. 74 8.54 11. 04 13.54 Aare 53. 54 78.54 
RS Pd ICL mn peek eras causlsmtpeiaeedareanncierce 39, 826 445 ai) 1. 64 Cpe ‘ase Wak Belg 1 ar 14,34 BAD 63. 54 94, 29 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4 la fin du tableau. 
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TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1970 — Concluded 


VABLEAU 1. Factures mensuelles (nettes) du service d’électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1970 — fin 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
cooking and 
Lighting, Water heating Lighting, etc., 
Number Number of on Eclairage, etc., ea 
of A domestic refrigeration refrigeration, water heating 
domestic house al cuisine et AVRGlINGHSE 
service Average heating cooking chauffe-eau heating 
customers | monthly customers Mini- ee - = 
as at con- as at mum f < Using s - 
Province and Dec. 31 sumption Dec. 31 net oe flat ne 
municipality 1970 1970 19701 bill appareils, sen i Brice , 
= _ = = - Se oe etere water : 
Province et Nombre de | Consom- |Nombre de| Facture Bans pe rates heater Shae son 
municipalité clients du mation clients de nette Puen = - ae Bee 
service mensuelle | chauffage mini- D’apreés le Chauffe- 
domesti- moyenne domesti- mum compteur _eau 
que au 1970 que au a tarif 
31 ot fixe 
décembre décembre 
1970 1970 Monthly consumption in kilowatt-hours 
Consommation mensuelle en kilowatt-heures ; 
100 | 250 500 750 1,000 | 1,000? | 5,000 7,500 
acs at | 
kwh. dollars 
Saskatchewan — Concluded — fin: kWh. | 
SASK AbOON) \acsacgieusizuanexeovevessssiccsuscoe=dce 36, 998 418 1.00 eet) GyOOM MOL 105 Nes 60) Ui ieLo 73.10 | 108.10 
Swift Current 4,844 363 1.50 4.75 8250.) Weed 16.5001) 620825 BOR25 |) 1S 
Wey burn*® 2,431 441 1.50 Sa As) 6.30 OS tT A65 14.15 SATO |) TORS 
Yorkton’ 4,136 413 ae 1235 3.34 5.74 8.54 11,04 13,54 Hone |) SGaom 
OLA We 5 heed Sieve ceca cadiaure eu cateece saver 273, 8734 4804 100 
Alberta: 
GaN Ay aaew ray eas vivsetendasaibeaaseqecetertarestnes 106, 546 408 eye 2.06 4.70 7.45 10.20 | 12.95 56.95 | 84.45 
*Drumheller.... 1,635 370 2.40 4.30 7.70 10.90 | 14.25 | 18.00 78.00 |115.50 
Edmonton? .... 113, 059 414 1.50 3.00 4.50 7.00 9250) ||) 12,00 52.00) | 27 400) 
Fort Macleod... 754 287 2.50 4.51 8.55 | 14.49 | 20.42 | 26.36 121.36 | 180.74 
Lethbridge....... 11, 471 391 2.00 3.60 5.48 S600) LPT orl a Le85 64.85 | 96.10 
Medicine Hat 8,654 381 1.00 2.85 5.10 8.85 12.60 16.35 16.35 | YI3s8o 
Red Deer ...... Taote 420 2.00 ks 6.21 8.91 LES61 14.31 Sy fein 84.51 
ROCA AE a Beco. eskcese ie tos eee eres aaa 421, 568° 4504 An 
British. Columbia?” — Colombie-Britan- 
nique?’: 
“BULA DY reccstatevesaachactesexezes coontensorcenreesuvese 37, 647 530 608 2.00 3.00 Te00 | LUZON 13595 16.70 60.70 | 88.20 
*Cranbrook . 2,062 476 15 2.00 3.00 He DOr) Ie 207) 13959 | 16270 60.70 | 88.20 
*Kamloops... 7,114 ei! 528 2.00 3.00 Hy OOM elder Om th pr Oe 16.70 60.70 | 88.20 
Kelowna..... 55.900 632 645 1,00 3.20 6.20 8.07 9.95 13:07 52.45 |) 81545 
*Nanaimo., 4,959 593 214 2.00 3.00 Reo” |) te 20m £3. 295 16.70 60.70 | 88.20 
Nels on scicrceacs 2,963 594 117 L325 3.50 6.24 7.99 9.74 12.09 68.09 | 93.09 
*New Westminster .. 14, 523 356 23 2.00 3. 00 He50 |Site208) 13295 16.70 60.70 | 88.20 
*North Vancouver® . 26,611 589 313 2.00 3.00 RHOr | ete20 13.95 16.70 60.70 | 88.20 
Penticton......... 5, 415 693 ae who 3.10 are) 7.60 9.55 12.05 52.05) |) 77105) 
*Prince George, 8, 458 697 761 2.00 3.00 7.50 12004) 13:95 16.70 60.70 | 88.20 
*Prince Rupert. 4,277 845 386 2.00 3.00 50 | i0520" | 13.595 16.70 60.70 | 88.20 
*Richmond......... 16, 220 582 397 2.00 3.00 M50) | IS 2OMh 13 95 16.70 60.70 | 88.20 
TT REL ee 3,590 690 61 L235. 2552 4.77 7.02 9.27 11,52 54. 81 81. 81 
*Vancouver 139, 053 401 1,347 2.00 3.00 POO EVE SLO hes oe 16.70 60.70 | 88.20 
EWACEOULA’. <n sieieies 34, 071 491 1,891 2.00 3.00 %. 50: | o1t 20) if 2t3795 16.70 60.70 | 88.20 
*West Vancouver 11.734 ITS 664 2.00 3.00 TeDdOM  L ie20e| Sse 95 16.70 60.70. |) 188220 
Rotel ite ai ck 655, 3844 568° | 31, 0118 Pe de. | lca 
| i | | ee 


1 Including electrically heated apartment suites. — Comprend les appartements chauffés 4 1’électricité. 

? Includes a metered consumption of 490 kwh. for lighting, cooking and appliances plus a flat rate water heater of 1,000 watts. — Comprend une consom- 
mation mesurée au compteur de 490 kWh. pour l’éclairage, la cuisine et les appareils divers, plus un chauffe-eau de 1,000 watts a tarif fixe. 

’ See ‘‘Introduction’’, provincial sales tax of 7%. — Voir ‘‘Introduction’’, la taxe de vente provinciale de 7%. 

* From Annual Electric Power Statistics, (preliminary estimates), Catalogue 57-202. — Tiré du Catalogue 57-202, Statistique de l’ énergie électrique 


(estimés préliminaires). 


5 See ‘‘Introduction’’, a tax levied under the ‘‘Nova Scotia Health Insurance Act,’’ as follows: domestic, .50¢ per bill; commercial and power 2 kw. and 5 
kw. — $1.00; 10 kw. — $2.00; 50 kw. — $10.00; 100 kw. — $20.00. — Voir ‘‘Introduction’’, le montant de taxe percue sous le ‘‘Nova Scotia Health Insurance Act" 
comme suit: domestique .50¢ la facture; commercial et énergie 4 la petite industrie 2 kW et 5 kW—$1.00; 10 kW— $2.00; 50 kW—$10.00; 100 kw — $20.00. 

® Includes surrounding area. — Comprend la région environnante. 

7 See ‘‘Introduction’’, provincial sales tax of 8 %. — Voir ‘‘Introduction’’, la taxe de vente provinciale de 8 %. 

® Minimum bill. — Facture minimum. 

° Formerly Kirkland Lake, including Swastika. — Précédemment Kirkland Lake, comprend Swastika. 

© Formerly Fort William and Port Arthur. — Précédemment Fort William et Port Arthur. 

11 Includes Schumacher. — Comprend Schumacher. 


12 See ‘‘Introduction’’, 


ciale de 5% dont l’électricité utilisée pour le chauffage des maisons est taxée a 1%. 


provincial sales tax of 5%. Electricity used for house heating only is taxed at 1%. — Voir ‘‘Introduction’’, la taxe de vente provin- 


13 See ‘‘Introduction’’, municipal tax of 2.5%. — Voir ‘‘Introduction’’, la taxe municipale de 2.5%. 

* See “‘Introduction’’, provincial education and hospital tax of 5%. — Voir ‘‘Introduction’’, la taxe provinciale de l’éducation et hépitaux de 5%. 
1S See ‘‘Introduction’’, surcharge of 7.5%. — Voir ‘‘Introduction’’, une surtaxe de 7.5%. 

16 See ‘‘Introduction’’, surcharge of 10%. — Voir ‘‘Introduction’’, une surtaxe de 10%. 

17 See ‘‘Introduction’’, provincial sales tax of 5%. — Voir ‘‘Introduction’’, la taxe de vente provinciale de 5%. 


* Municipalities in which changes occurred in 1970. — Municipalités dont les factures ont changé en 1970. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1970 


TABLEAU 2. Factures mensuelles (nettes) du service commercial d’électricité sans restriction (24 heures) au Canada 
au 31 décembre 1970 


Billed load — Puissance facturée 
Number || 
eR 2 kilowatts 10 kilowatts 50 kilowatts 
customers Total 
; as at consumption 
Province and DEG SL, during Hours use — Heures d’usage 
municipality 1970 1970 
= = = Tr 
Province et Nombre Consom- 
municipalité de mation 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
clients totale en 
commerciaux 1970 
au 31, 
E ye Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
200 400 600 1,000 200 | 3,000 | 5,000 10,000 | 15,000 
000s kwh. iad dolla 
000’s kWh. 
Newfoundland’ — Terre-Neuve’: 
Osco Le BUS Sie Race geen ey Rese Beene eee 159 4,355 ee L2513 E7513 47.50 63.50 79.50 237.50 | 317.50 | 397.50 
Cornerbrook .... 794 PH art eh 7.32 12.13 EB) 47.50 63.50 79. 50 ZolsO0 | oLieoU | oo .00 
Grand Falls .... 241 10, 751 er’ oS cg ys BS] 47.50 63.50 79.50 207.50 | 327. 50") 397.50 
Mount Pearl .... 84 1, 830 7.32 beets iets 47.50 63.50 79. 50 297,00 | 317.50 | 397. 50 
Die wonn’ Ss ...... ar 2,657 144, 074 Tose 12.13 T{t3 47.50 63.50 79.50 287.50 | 317 .a0 |) 397.50 
8 Sh ce 186 2, 983 Toe 12.438 i213 47.50 63.50 19, 50 25 7.50 | 317280 | BOT5O 
“IDI. connade sieht ae cecpe apap e eRe 11, 683? 448, 4377 
Prince Edward Island — fle-du-Prince- 
Edouard: 
Charlottetown Tope 28, 984 8.20 i ea 153.20 46. 00 66. 00 81. 00 230.00 | 330.00 | 405. 00 
Summerside 457 9, 260 9.60 13. 20 16. 80 53.00 71,00 89.00 265.00 | 355.00 | 445. 00 
UO 45 eee Ate. 4, 473? 64, 837? myete aus 
Nova Scotia? — Nouvelle-Ecosse?: 
AOL HOT Ss 655d gE ee 8.00 11.00 14. 00 40. 00 55. 00 70. 00 200. 00 | 275. 00 | 350. 00 
Bridgewater ... Petrone ot ae one 6.50 8.30 10.10 eivirgtan) 46.50 SG.00 187. 50 | 2382250 |. 27700 
Dartmouth’ ...... Petree asaete Soe 142,103 8.80 12.80 16.80 44. 00 64. 00 84. 00 220.00 | 320.00 | 420. 00 
Glace Bay ... ee AE 588 11, 086 8.00 11.00 14. 00 42.50 57. 50 72.50 212.50 | 287.50 | 362. 50 
RUURIC ee 5 tan ee es 5, 650 265, 142 8.80 12. 80 16.80 44. 00 64. 00 84. 00 220.00 | 320.00 | 420. 00 
PICWAGIAS LOWS bocesve-ccnescseetccsssedevess fa ae ate 6.40 9. 80 12. 80 32. 00 49.00 64.00 160.00 | 245.00 | 320. 00 
New Waterford ... 195 5, 098 Uf PRXo}5} 13.92 19.52 40. 94 62.32 83.69 204. 72 | 311.60 | 418.47 
BSECLOU! ory cccc1e---- Spe pce ian a A 8.00 12. 00 16. 00 40. 00 60. 00 80. 00 200. 00 | 300.00 | 400. 00 
Shanti 0 Ulko 2:8 apes cana eee Seana AS a8 840 22,539 8. 80 12.80 16.80 44. 00 64. 00 84. 00 220. 00 | 320.00 | 420.00 
Sydney ... 1,366 32, 071 Ge) 13:92 LOnDZ 40. 94 62.32 83.69 204.72 | 311.60 | 418.47 
erurO* ..... righ ides 8 1,094 yap rene f 6. 00 8.20 10. 40 35. 00 46. 00 57. 00 175. 00 | 230.00 | 285. 00 
Windsor... » eon 860 22, 966 8. 80 12.80 16. 80 44.00 64. 00 84. 00 220.00 | 320.00 | 420.00 
OS CURUOUIVIL ga pet Renee ae tai Ra 1, 452 22,840 8. 80 12.80 16. 80 44.00 64. 00 84. 00 220. 00 |} 320.00 | 420.00 
IDLE) s:costhechcateat ted openers sae eee Eee 28, 733? 786, 8057 aes els tele ae tee sae tee see 
New Brunswick — Nouveau-Brunswick: 
SUSE GI © pe a keke A am A 721 20, 064 7.80 13. 80 19. 80 EW iAbot 51.07 64. 57 UST. 8T | 255.37 jes a2.. 87 
Campbellton .. 537 13,729 12.00 21.00 29. 00 45. 00 85. 00 125.00 205.00 | 405. 00 | 605. 00 
Chatham .......... 231 5, 620 7,80| 13.80] 19.80| 37.57] 51.07] 64.57] 187.87] 255.37 | 322.87 
Edmundston .... ; 489 13,941 10. 00 17. 00 23. 00 33. 00 53.00 73.00 161.00 | 261.00) 361.00 
Fredericton .... il (Oh?) 70, 802 7.80 13.80 19. 80 3 eae 51. 07 64.57 187.8% | 255.3% | 3225.87 
Moncton. ........-. mH UP Ts) 82, 582 7.80 13. 80 19.80 Biieo SL: OF 64. 57 LST8T |. 265.37 \-S22. 87 
Saint John* .... 2,995 13, 302 8.82 fa ea 14, 22 44.10 57.60 hin alto) 220.50] 288.00] 355.50 
St. Stephen 194 5, 606 7.80 13. 80 19. 80 Sou SLOT 64.57 UST. 87 1-255. 87 [322.87 
Sackville 183 9,307 7.80 13.80 19. 80 3T00 51. 07 64.57 187.87 | 255.37 |} 322. 87 
Sussex ......... 173 2,496 7.801 19/80) 19,80] 37.57] 51.07) 64.57)| 187.87) 255237) 822: 87 
Woodstock ... 239 8, 864 7,80) 13.80] 19,80] 37.57] 51.07] 64.57) 187.87] 255,37 || 322. 87 
SO bee Me hi ary ne panes weep roman dies: 16, 3867 653, 4347 yeie mete cae iets make ere HGS: anu Biers 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1970 — Continued 


TABLEAU 2. Factures mensuelles (nettes) du service commercial d’électricité sans restriction (24 heures) au Canada 
au 31 décembre 1970 — suite 


Billed load — Puissance facturée 
Number 
of 2 kilowatts 10 kilowatts 50 kilowatts 
commercial 
customers Total 
Province and as at consumption 
municipality Dec. 31, during Hours use — Heures d’usage 
= 1970 1970 
Province et = = 
municipalité Nombre Consom- 
de clients mation 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
commerciaux totale en iy 
au 31, 1970 
décembre 
1970 Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
= 
200 400 600 1,000 2,000 3,000 5,000 | 10,000 | 15,000 i 
| | 
000°s kwh. dollars | 
000’s kWh. | 
Québec:* 
Actonvale ....... Bees hap tas bs totnnee tea bane 178 4,483 7.20 10. 20 Lisz20 36.00 51. 00 56. 00 180.00 | 255. 00 |} 280. 00 
TOU tie nal ne 252 13,912 7.04 9.68 10. 78 35. 20 48.40 53. 90 176.00 | 242.00 | 269. 50 
Baie Comeau .. 304 16,855 6. 00 8. 00 10. 00 30. 00 40. 00 50. 00 150. 00 | 200.00 | 250. 00 
* Cap-de-la-Madeleine 913 21,970 6. 70 9. 84 10. 88 325 50 49.20 54. 40 167.50 | 246.00 | 272. 00 
SCHICOMEIMIE Sec tte 1,344 62, 228 7. 04 9.68 10. 78 35.20 48.40 53.90 176. 00 | 242.00 | 269.50 
* Coaticook ..... 244 6, 040 5. 40 8.40 10.65 | 27. 00 42.00 do. eD fete bie ware 
ookshinew te ee eee 82 693 7.20 10. 20 11.20) § 36.00%\e 5100 56.00 | 180.00 | 255.00 | 280. 00 
* Drummondville 11993 33,917 6.70 9. 84 10. 88 33.50 | 49.20 54.40 | 167.50 | 246.00 | 272.00 
*Famham .......... 255 5,340 6. 70 9. 84 10. 88 33.50 49. 20 54.40 | 167.50 | 246.00 | 272. 00 
* Granby ........... 1,252 31, 406 6. 70 9. 84 10.88 33.50 | 49.20 54.40 | 167.50 | 246.00 | 272. 00 
Grand’Mére ... 683 13, 035 5. 20 7.20 9.20 26.00 36. 00 46. 00 130.00 | 180.00 | 230.00 
si SAGES I Bees 1,725 79,215 6. 16 8. 36 9.46 30.80 | 41.80] 47.30 | 154.00 | 209.00 | 236.50 
JOMCt OMe en oe eee ARS 831 18, 792 7.00 11.50 16.00 25.00 47.50 70. 00 115.00 | 227.50 | 340. 00 
Jonquiére.... 426 ao, oo 8. 25 16, 25 24.25 40. 25 80. 25 E20. 25 200. 25 | 400. 25 | 600. 25 
ALTE y aste ACLU amene pene eRe ce Senet eee ree ree 570 11, 829 6.70 9,84 10. 88 32, 00) 49, 20 54. 40 167.50 | 246.00 | 272. 00 
TLAGVils:. Ae aes s TOY we | ee te 528 29, 232 6.16 9.46 10.56 30. 80 47.30 52. 80 154. 00 | 236.50 | 264. 00 
Magog ...... 508 8, 008 6.70 9.30 10. 70 33.50 46.50 53.50 167.50 | 232.50 | 267. 50 
* Mégantic .... 336 8,473 6.70 9. 84 10. 88 33. 50 49.20 54. 40 167.50 | 246.00 | 272.00 
* Montréal‘ .... 58, 963 2,903, 463 6.16 9.46 10. 56 30. 80 47.30 52. 80 154. 00 | 236.50 | 264. 00 
* Noranda...... 364 11, 454 6. 38 9.02 10.12 31.90 45.10 50. 60 159.60 | 225.50 | 253.00 
* Québec .. 7,130 336, 220 6.16 9. 46 10. 56 30. 80 47.30 52. 80 154. 00 | 236.50 | 264.00 
* Rimouski......2.... 839 49,618 6.70 9. 84 10. 88 33.50 49.20 54. 40 167.50 | 246.00 | 272.00 
Riviére-du-Loup. 954 16, 961 9.50 14. 50 16.50 47.50 72.50 82.50 237, 50) |362,50) | 412550 
OULD ste eee ete 833 21,979 6.38 9, 02 10.12 31.90 45.10 50. 60 159.50 |225..50. ) 253500 
* Ste-Agathe des Monts .......0.......... a 316 7,627 6.70 9. 84 10788 33.50 49.20 54. 40 167.50 | 246.00 | 272.00 
ns # Hyacinthe 2, OO ee rte’ opteee 1, 049 29,704 6. 70 9. 84 10. 88 33. 50 49.20 54. 40 167.50 | 246.00 | 272. 00 
*St. Jérome........... eh 4 1, 206 26, 026 6.70 9. 84 10.88 go. 00) 49, 20 54.40 167.50 | 246.00 | 272.00 
2 Sb. dean <eee ou) 851 52, 849 6.70 9. 84 10. 88 33.00 49.20 54. 40 167.50 | 246.00 | 272.00 
*Sept-Iles ............ 659 26,641 6. 70 9.84 10.88 33.50 49.20 54. 40 167.50 | 246.00 | 272.00 
* Shawinigan ......... 1,219 26,169 6.70 9.84 10. 88 33.90 49.20 54. 40 167.50 | 246.00 | 272.00 
Sherbrooke ......... 1,925 138, 319 6.19 12.39 18.58 30.97 61.94 92.91 154. 85 | 309.69 | 464. 54 
PHOTO . ietactee ae. sacueey 904 26, 430 6.70 9. 84 10. 88 aoe) 49. 20 54.40 167.50 | 246.00 | 272. 00 
* Thetford Mines... 811 15, 442 6.70 9. 84 10. 88 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00 | 272.00 
* Trois-Rivieres ... 2,650 76, 202 6. 7G 9. 84 10. 88 33.50 49. 20 54. 40 167.50 | 246.00 | 272. 00 
Pe VIEGU ORS eal 5 733 23,134 6.38 9.02 10.12 31.90 45.10 50. 60 159.50 | 225.50 | 253,00 
* Valleyfield ......... 1, 084 24, 560 6.70 9, 84 10. 88 33.50 49.20 54. 40 167.50 | 246.00 | 272.00 © 
* Victoriaville ..... ee 921 21,524 6.70 9. 84 10. 88 33.00 49, 20 54. 40 167.50 | 246.00 | 272.00 
mr W CUTOUT ned. Ole ac dees, wk apse emer 4 1, 062 a 6.16 9.46 10. 56 30. 80 47.30 52. 80 154.00 | 236.50 | 264.00 
OU ANN 65 5 So tends de ace ay bteeeseteucs oe 187, 006? 7, 012, 198? ‘ 3 wart 
Ontario: 
, Alexandria bind uacaiene a Bas or erat ust : 185 137365 6. 00 9.43 12.33 18.13 32.63 47.13 76.13 | 148.63 | 176.13 
Barrie Wn. Loe 112,593 4.95 7.96 10. 66 16. 06 29.56 43. 06 70, 06 | 137.56 | 162530 
, Belleville MA 1, 700 113, 208 4.30 6.95 9.35 16. 03 30.53 45. 03 74.03 | 146.53 | 171.53 
EST APNGORE. pat ce Go Palas tees va oh Searencieoarsnvess 972 76, 106 5. 80 9, 25. eg 32.00 41.00 46.00 160. 00 | 205. 00 | 230. 00 
, Brantford ae 2,219 250, 800 4.55 1. 85. 10.65 16.65 31.65 AOS 100.15 | 147.65 | 175.95 
; Brockville peste eanesereceresterssensesesereeseesa ones 861 88, 521 5. 35 8.55 1155 Loe 32. 55: 47.55 77.55 | 152.55 |) 180,05 
*: Burlington.. 1, 099 109, 093 rag 8.05 9.45 30.00 38. 00 43.00 150.00 | 190.00 | 215. 00 
Chatham . Lid 50, 804 6.40 8.20 9,20 32.00 41.00 46.00 160.00 | 205.00 | 230.00 
COLD WALL Se Bec tars aiscsenreseesntanaationaal faszass 1,454 58, 209 6.60 8.60 10. 00 33.00 43.00 50. 00 165. 00 | 215.00 | 250. 00 
PDundas Sapa Pie cathe pecs vex Seon het = eis oe 267 16,530 6. 20 7.80 8.80 31.00 39.00 44.00 155. 00 | 195.00 | 220.00 
: SSIS ROO ONC 2 I conanct Ni ome pee etlen oreo 1, 746 171,805 4.35 6.85 9.05 28.00 36. 00 40.50 | 140-00 | 180-00 |} 200. 00 
Etobicoke .. 4, 062 367, 806 5. 81 7.43 8.33 29.07 jee W 41.67 145.35 | 185. 85¢} 208.35¢ 
post Ufa caraiic. Cadiyes abe, Bin tern ponsccaea 660 34, 818 4.70 7.40 9. 80 27. 00 35. 00 40. 00 135. 00 | 175. 00 | 200. 00 
Gloucester Twp. — Canton de.......... 448 69,790 Gao 9.50 12.10 32.00 40. 00 45.00 | 160.00 | 200. 00 | 225. 00 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4 la fin du tableau. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada 
as at December 31, 1970 — Continued 


TABLEAU 2. Factures mensuelles (nettes) du service commercial d’électricité sans restriction (24 heures) au Canada 
au 31 décembre 1970 — suite 


Billed load — Puissance facturée 
Number ; 
of 2 kilowatts 10 kilowatts 50 kilowatts 
commercial 
customers Total 
as at consumption 
Province and Dec, 31, during Hours use — Heures d’usage 
municipality 1970 1970 
Province et Nombre de Consom- 
municipalité clients mation 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
commerciaux totale en 
au 31 1970 a 
décembre 
1970 Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
200 400 600 1,000 2,000 3,000 5,000 | 10,000 |} 15,000 
000’s kwh. dollars 
000’s kWh. 
Ontario — Concluded — fin: 
aS ORDNG airs, sskvrasursavcainaiosarenavenstapsise ech 155 5,411 4.05 6.50 8.70 28,00 35.00 39.50 | 140.00 | 175.00 | 197.50 
Guelph .... ; 1, 233 68,412 - 6.00 7.60 8.60 30. 00 38. 00 43.00 | 150.00 | 190.00 | 215.00 
*Hamilton 9,190 455,517 5.60 7. 20 8.20 28.00 36.00 41.00 | 140.00 | 180.00 | 205. 00 
*Kenora .... Siz 20,471 3.35 6. 20 8.40 39.00 47.00 52.00 | 195.00 | 235.00 | 260.00 
Kingston 2,825 138,572 5. 00 6.40 7.30 25.00 32. 00 36.50 | 125.00 | 160.00 | 182.50 
*Kitchener 2, 152 Le ps peal 6. 00 ED) 8.60 30. 00 38.00 43.00 | 150.00 | 190.00 | 215.00 
*Lindsay .. 669 63, 128 4.25 mM. 20 10.00 15.60 29.60 43.60 | 71.60 | 141.69 | 166.60 
*London.... 5,890 739,971 Ga20 9.68 12.58 18.38 32.88 47.38 | 76.38 | 148.88 | 176. 38 
*Midland ..... 469 50, 082 4.00 6.90 9.70 15230 29.30 43,30 | 11.30 | 141.30 | 166.30 
Mississauga ... 1,800 228,584 6.20 7.80 8.70 31. 00 39.00 43.50 | 155.00 | 195.00 | 217.50 
*Nepean Twp. — Canton de . & 1, 000 179, 886 6.50 9.70 12.30 32.00 40. 00 45.00 | 160.00 | 200. 00 | 225.00 
Parana All's... cccecasecssore L231 125,154 5.20 7.95 10.15 32.00 40. 00 45.00 | 160.00 | 200.00 | 225.00 
*North Bay .... 1,982 141,719 6.10 Suioe 1255 18.55 33.55 48.55 | 109.80 | 154.80 | 182.30 
*North York. 11,587 | 1,605,269 5.00 8.25 dis 25: 17.25 32, 25 BT 25) O25 4|| boa. 20: | nO eao 
*Oakville..... 2,128 530,310 7.00 10.90 14.10 20,50 36.50 52.50 | 84.50 | 164.50 | 194.50 
Orillia .... 788 25, 433 4.80 6. 40 7.60 24.00 32. 00 38.00 | 120.00 | 160.00 | 190.00 
*Oshawa .., 2,492 401,509 b.25 8.50 11.50 17.50 32.50 47.50 | 77.50 | 152.50: | 182.50 
* Ottawa ....... 11,910 1, 258, 446 5.80 7.40 8.40 29.00 37. 00 42,00 | 145.00 | 185.00 | 210.00 
*Owen Sound.. Ayres 20,721 5.00 6.60 7.60 25.00 33.00 38.00 | 125.00 | 165.00 | 190.00 
*Pembroke... 710 39,120 7.70 12. 20 16.00 23.60 42.60 61.60 | 124.60 | 194.60 | 224.60 
*Peterborough é. 1,923 108,861 YS) 8.93 11.83 17.63 32.13 46.63 | 75.63 | 148.13 | 175.63 
*Port Colborne . it 611 58, 013 7.00 10.75 13.75 19.75 34.75 49.75 | 79.75 | 154.75 | 182. 25 
Richmond Hill. 675 58,590 4,25 6.80 9.20 15.23 28.63 42.13 || 69.13 | 136563), 161.63 
*St. Catharines. 3,059 593, 846 7.00 10.75 UG 19.75 34.75 49.75 | 114.75 | 164.75 | 194.75 
*St. Thomas a4 954 96,610 6.25 9.68 12.58 18.38 32.88 47.38 | 76.38 | 148.88 | 176.38 
*Sandwich W. Twp. — Canton de ea 148 4,433 6.00 9.50 12.50 18.50 33.00 48.50 | 78.50 | 153.50 | 181.00 
*Samia 966 64,789 DL 7.80 10.00 34. 00 42. 00 47.50 | 170.00 | 210.00 | 237.50 
Sault Ste. Marie . 2,388 98,999 5.58 Rie 02 8.46 27.90 35.10 42.30 | 139.50 | 175.50 | 211.50 
*Scarborough..... 4,564 433,645 5.83 7.56 Sol 29.16 37.80 42.57 | 145.80 | 189.00 | 212.85 
Smiths Falls ... st 540 37, 128 5.00 8.03 10.73 16.13 29.63 43.13 | 70,13 | 137.63 + 1625638 
Stratford........ te 935 111, 855 6.40 9.95 12095 13395 33.95 48.95 | 78.95 | 153.95 | 183.95 
BPROMGDUEYS oo ccseveucsenssehsoteen fs 2,411 129, 163 6.40 7.80 8.70 32.00 39. 00 43.50 | 160.00 | 195.00 | 217.50 
Teck Twp ye 859 22072 4.05 6.34 Suse 31.50 38.70 43.20 | 157.50 | 193.50 | 216.00 
Eeppunder Bay? <i... A 3, 488 384, 013 4.40 7.15 9.710 14.95 21.95 40.95 | 66.95 | 131.95 | 156.95 
Timmins? ... 1, 282 35, 414 3.82 6.07 8.05 34,20 41.40 45.90 | 171.00 | 207.00 | 229.50 
Toronto .. 23,789 933, 002 (uy 7.56 8.64 30.60 37.80 43.20 | 153.00 | 189.00 | 216.00 
*Trenton .. 565 60, 782 3.79 6.60 9.40 15.00 29.00 43,00 | 71.00 | 141.00 | 166.00 
*Waterloo.. 991 189,342 ORD 8.58 11.68 17.88 33.08 48.88 | 79.88 | 157.38 | 184.88 
*Welland .. 1, 243 66, 681 7.00 10.90 14,10 20.50 36.50 52.50 | 84.50 | 164.50 | 194.50 
*Whitby .... 730 81,703 6.25 9.75 L215 18.75 33.09 AS. 7O |) (S610 tosetpn momento 
*Windsor .. 6,775 852,747 ait) 8.68 1.58 17.38 31.88 46.38 | 75.38 | 147.88 | 175.38 
*Woodstock . a 987 124,113 5.50 8.68 11.58 17.38 31.88 46.38 | 75.38 | 147.88 | 175.38 
Tae ee RD, asta casas sguseashasbivavs 4,124 381, 360 4.50 7.75 10.75 16.75 31.75 46.75 | 104.25 | 154.25 | 181.75 
PAN ra wes ceesecosencs Sntanazavacsruesereeonerse 216, 003%° | 10,564, 292° 
Manitoba:’ 
Pare RLM ate see hetere ap eaetsverzes scavevseaisyes cv ards 1, 362 38, 533 9.45 14. 40 18. 00 25. 20 43.20 61.20 | 97.20 | 187.20 | 277. 20 
Dauphin .. 547 13, 039 9.45 14. 40 18.00 25.20 43, 20 61.20 | 97.20 | 187.20 | 277. 20 
East Kildonan, 456 12,604 8.10 13,05 16.65 23.85 41.85 59.85 | 95.85 | 185.85 | 275.85 
Fort Garry .... 621 27,672 8.10 13.05 16.65 23.85 41.85 59.85 | 95.85 | 185.85 | 275.85 
Neepawa ...... 297 4, 079 9.45 14.40 18.00 25. 20 43. 20 61.20 | 97.20 | 187.20 | 277.20 
Portage la Prairie .. oe 646 12,381 9.45 14. 40 18. 00 25.20 43.20 61.20 | 97.20 | 187.20 | 277.20 
Rta BONILAce .. scvscs.cie ne 1,490 47, 960 8.10 13,05 16.65 23.85 41.85 59,85 | 955850185585, 275.85 
St. James.. 2, 056 77,814 8.10 13.05 16.65 23.85 41.85 59.85 | 95.85 | 185.85 | 275.85 
St. Vital. 603 21, 836 8.10 13,05 16.65 23.85 41.85 59.85 | 95.85 | 185.85 | 275.85 
Selkirk ... 413 7,601 9.45 14.40 18.00 25,20 43, 20 61.20 | 97.20 | 187, 20 | 277.20 
The Pas.... 451 10, 946 9.45 14, 40 18.00 2520 43, 20 61220 | 97.20") 187-20.) 277.20 
Transcona ... 457 10, 871 8.10 13,05 16.65 23.85 41.85 59.85 | 95.85 | 185.85 | 275.85 
West Kildonan,. i 504 15,163 8.10 13.05 16.65 23.80 41.85 59.85 | 95.85 | 185.85 | 275.85 
Winnipeg®...... = 10, 403 574,717 6.00 12.00 18.00 28.49 DLO 74,25 |115.51 | 199.50 | 274.50 
BUG AME 2.0, 3¢.0- ce. bocranasnasvesivena ss eastaekoe 35, 0877 1, 232, 826? 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service In Canada 
as at December 31, 1970 — Concluded 


TABLEAU 2. Factures mensuelles (nettes) du service commercial d‘électricité sans restriction (24 heures) au Canada, 
au 31 décembre 1970 — fin 


aa aS TGR] aN (= ISS NST TS ST 
Billed load:— Puissance facturée 
- 
tas 2 killowatts 10 kilowatts 50 kilowatts 
commercial 
customers Total 
as at consumption = , 
Province and Dec. 31, during Hours use — Heures d’usage 
municipality 1970 1970 = 1 
Province et Nombre de Consom- 
unicipalite elvente paso 100 200 300 100 200 300 100 200 
commerciaux totale en 
au 31 1970 
eee Consumption in kwh. — Consommation en kWh, 
200 400 li 600 1,000 2,000 3,000 5,000 10,000 | 15,000 
ail | 000°S kwh. dollars 
000’s kWh. 
Sask atchewan:’ 
Moose naw et eat. ay. croRtwateert store 7.25 DL. 35) 15.46 36. 24 aS pear bl TT 181.21 | 283. 87 | 386.54 
North Battleford*}»*? ... 8. 30 14. 30 18. 80 38.50 55.00 68. 00 192.50 | 277.50 | 340.00 
Prince Albert!}»¥? .... 8. 30 14. 30 18.80 38. 50 55. 50 68. 00 192.50 | 277.50 | 340. 00 
Regina2*s? ....:,..- mete On Seta 10.62 15. ke 27. 00 44, 22 60,62 135.00 | 221.10 | 303. 10 
Saskatoon ..... 4,376 272, 194 7.60 14, 20 20. 80 34.90 59.90 83.90 154.50 | 269.50 | 364.50 
Swift Current .. T6270 | see alblat 14,45 26,95 31.95 59.95 106. 96 151.95 | 234.95 | 434.95. | 634095 
Weyburn?s1? .... oats Bice 9. 00 15, 40 20, 00 38. 50 55. 50 68. 00 192.50 | 277.50 | 340, 00 
A OOls One amon dovavoctnes dca Peels ayes ar 8.30 14, 30 18. 80 38. 50 55250 68. 00 192.50 | 277.50 | 340. 60 
POCA ee eee x cactisanners Rema mye esisss Byqeag Ui ke 444, 707? 
Alberta: 
Cat Ay x enti eivices a veneers ete eects raee 16, 000 191, 241 10. 00 15. 00 20. 00 30. 00 50. 00 70. 00 110. 00 | 205. 00 | 259.00 
*Drumheller ... 315 8, 082 7.92 132,92 16. 92 39.60 69.60 84.60 198.00 | 348.00 | 423.00 
Edmonton‘ ......... 14,451 1, 198, 438 ahs ey) ish Ws) 26.75 46.75 60. 00 100. 0015 134. 86 | 180, 73 
Fort Macleod .... 175 2,400 12. 30 20. 90 28. 50 43.70 81. TO Pe 11970 195.70 | 385.70 | 575, 70 
Lethbridge ......... 1, 508 100, 035 1.18 15.25 20. 25 30. 25 50. 25 (GS) 110. 25 | 210. 25 | 270. 00 
Medicine Hat 1, 298 36, 143 8. 00 14. 00 18. 00 26. 00 46. 00 66. 00 113. 60 | 163.80 | 213. 80 
|S EK HDCT) ee wah Settee ae Maric ine trey Sap eh 1,329 64, 426 10. 93 20, 83 27.38 38. 18 65, 18 U8. 13 129.28 | 162.90 | 221.40 
MOG aly meray tk cont eee ere acctes 63, 725? 1729, 3017 Weta oft dea | cate eae state ann iiatal mete 
British Columbia’ — Colombie-Britan- 
nique’: 
f BULA Dy mereteteae rca eee tin cee eaeet ccs oreo 4,320 203, 418 7.00 13. 00 19. 00 31. 00 57. 00 83. 00 137.50 | 250.00 | 312.50 
CLAN blOOW . accesso 396 13, 767 7. 00 13. 00 19. 00 31. 00 57. 00 83. 00 137.50 | 250,00 | 312.50 
“KamMlOOWS) sve esees 1, 367 55, 359 7.00 13.00 19. 00 31. 00 57.00 83. 00 137.50: |,250..00 ) 312250 
Kelowna. ............ 1,314 46,732 11. 00 17. 00 23. 00 35. 00 60. 00 85. 00 135. 00 | 260.00 | 385. 00 
AN Fel ayant Soe on aes 1, 038 35, 905 7.00 13. 00 19, 00 31. 00 57. 00 83. 00 137.50 | 250.00 | 312.50 
Nelson eee 513 T2536 10. 00 19. 00 27. 60 41.50 66. 25 86. 25 126.25. |'226. 25 132025 
*New Westminster .. 2,26 67, 508 8.60 14, 60 20.60 41.50 70, 23 98.73 173.13. |:B15.'63" | S88emto 
*North Vancouver’ ...... 3, 065 89, 836 7.00 13. 00 19. 00 31.00 57. 00 83. 00 137.50 | 250.00 | 312.50 
PENtlicton: eekh.e.ccere sss 950 29,131 7.80 13. 80 18.30 24. 30 39.30 54, 30 109.30 | 184.30 | 259. 30 
MPrpice GOOTEe: .:c.eaternrctetvrite 1, 503 W3s092 7.00 13. 00 19. 00 31.00 57. 00 83. 00 137.50 | 250.00 | 312. 50 
*Prince Rupert 792 110, 255 7.00 13. 00 19. 00 31.00 57. 00 83. 00 137.50 | 250.00 |312. 50 
RUC MMON Cheats gern are tere 1,970 90,950 7. 60 13. 00 19. 00 31. 00 57. 00 83. 00 137.50 | 250.00 |312.50 
MIB CNR ete bene ere 555 16, 230 8. 10 12.60 17. 10 26. 10 48.60 71. 10 129,25 | 189.25 | 249.25 
*Vancouver 26, 904 919,714 7.00 13. 00 19. 00 31. 00 57. GO 83. 00 137.50 | 250.00 |312.50 
PVACtOnAY ax 6,361 215, 781 7.00 13. 00 19. 00 31. 00 57. 60 83. 00 137.50 | 250.60 |312.50 
1, 278 46, 236 7.00 13.00 19. 60 31. 00 57. 00 83. 00 137.50 | 250.00 | 312.50 
102, 6057 3, 8s ake" Arie eae ete | 
tS i 


1 See ‘‘Introduction’’ provincial sales tax of 7%. — Voir ‘‘Introduction”’, la taxe de vente provinciale de 7%. 

* From Annual Electric Power Statistics, (preliminary estimates), Catalogue 57-202. — Tiré Statistique de l’énergie électrique (estimés préliminaires), 
Catalogue 57-202, 

2 See footnote for domestic service in this province/municipality. — Voir renvoi pour service domestique pour cette province/municipalité. 

* Includes surrounding area. — Comprend la région environnante. 

5 See ‘‘Introduction’’, provincial sales tax of 8%. — Voir ‘‘Introduction’’, la taxe de vente provinciale de 8%. 

®* Those municipalities having a general service rate only have been allocated to commercial and power in Catalogue No. 57-202 but not in Catalogue No. 
57-203, — Ces municipalités qui ont un tarif de service général seulement ont été assignées au service commercial et au service d’énergie 4 la petite industrie 
dans le numéro de catalogue 57-202, non dans le numéro de catalogue 57-203. 

7 See ‘‘Introduction’’, provincial sales tax of 5%. — Voir ‘‘Introduction’’, la taxe de vente provinciale de 5%. 

§ See ‘‘Introduction’’ municipal tax of 5%. — Voir “‘Introduction’’, la taxe municipale de 5%. 

° See “‘Introduction’’, provincial education and hospital tax of 5%. — Voir ‘‘Introduction’’, la taxe provinciale de ]’éducation et hépitaux de 5%. 

© See ‘‘Introduction’’, surcharge of 7.5%. — Voir ‘‘Introduction’’, une surtaxe de 7.5%. 
Rt a Customers and consumption included with small power service. — Le nombre de clients et la consommation inclus dans le service d’énergie, a la petite 
industrie. 

2 See ‘‘Introduction’’, surcharge of 10%. — Voir ‘‘Introduction’’, une surtaxe de 10%. 

13 Minimum bill. — Facture minimum. 


* Municipalities in which changes occurred in 1970. — Municipalités dont les factures ont changé en 1970. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1970 


TABLEAU 3, Factures mensuelles (nettes) du service d’énergie a la petite industrie sans restriction (24 heures) au Canada, 
au 31 décembre 1970 


Province and 
municipality 
Province et 

municipalité 


Newfoundland! — Terre-Neuve!?: 


Carbonear’...... 
Cormerbrook? .. 
Grand Falls? 
Mount Pearl? .. 


Prince Edward Island — Tle-du-Prince- 
douard: 


Charlottetown ... 
Summerside .... 


Nova Scotia’ — Nouvelle-Ecosse’: 


PASNPARO TIS UIT aCe cwct sate nassite ka spnisaGbsvianevivd 
Bridgewater? 
Dartmouth®’ . 
Glace Bay’... 
Seabhe> ir 
New Glasgow’... 
New Waterford... 
Co ee 

Springhill®’ . 
Sydney ...... 
mrisro* ©: 
Winds or®” .. 
RAO MUD tc asciscksnscansensvnvnevisinnssAvensenie 


Chatham.......... 
Edmundston.... 
Fredericton .... 
Moncton ....... 
Saint John’ .... 
St. Stephen .... 
Sackville ..... 
Sussex 


Québec:® 


PAO INV QUOT ee sodt ver ques-pepscsecerechensloasnres 
PPAR ccssecs ance 

Baie Comeau........... 
*Cap-de-la-Madeleine . 
PCHICOULIME | ....coccs.62. 
*Coaticook ... 
*Cookshire ......... 
*Drummondville . 
*Famham 
* Granby 


Number 
of 
power 
customers 


clients 
d’ énergie 
au 31 
décembre 
1970 


Total 
consumption 
during 


1970 Ih 


Consom- 
mation 
totale en 
1970 


000’s kwh. 
000’s kWh. 


eee 
sae 


3, 169, 245° 


21,913 
2,370 


50, 336%* 


91, 048 
55, 440 
761 

8, 286 
11, 753 
11, 290 
7,581 
800, 728° 


2, 189, 515° 


10, 765 
1, 686 


431,407 
3,029 
8,501 
6, 480 
99, 293 
13, 939 

82, 906 


Billed load — Puissance facturée 


5 kilowatts 


50 kilowatts 


100 kilowatts 


Hours use — Heures d’usage 


100 200 300 100 200 300 100 200 300 
Consumption in kwh. — Consommation en kWh, 
500 1,000 1,500 5,000 10,000 15,000 10,000 20,000 30,000 
dollars 

Ze0td, | S015 39.75 | 237.50 | 317.59 | 397.50 | 405.80 | 544.00 | 669.00 
23.00 || Ob. 7D 39.75 | 237.50 | 317.50 | 397.50 | 405.80 | 544.00 | 669.00 
23a Os Wola tS 39.75 | 237.50 | 317.50 | 397.50 | 405.80 | 544.00 | 669.00 
Zooper |) elect Son) | 287.00 4) 8li7.50) 1397.50" 1405.80) | 544.00" 1669.00 
PRY Sitar, Mien Bieri s% 39.75 237.50 | 317.50 | 397.50 | 405.80 | 544.00 | 669.00 
2810) | oie tp 39.75 | 237.50 | 317.50 | 397.50 | 405.80 | 544.00 | 669.00 
23.00 | 33.00 | 440.50 | 276.40 | 376.40 | 444.00 | 552.80 | 752.80 | 888.00 
26550 135.150 44.50 182.50 | 252.50 | 322.50 | 365.00 | 505.00 | 645.00 
17.50 | 25.00 B20 175,00 | 250.00’ | 325.00 | 350,00 | 500,00 650500 
1Ss7o ||| 2eueo 27.15 187,505 | 232.00 2h ted0) \eoiioe.0G™ | 465,00 uisob5.00: 
17.50 | 24.25 31.00 | 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
Zlsiao! | 20s 00) 36.25 | 212.50 | 287.50 | 362.50 | 425,00 | 575.00 | 725.00 
17.50 | 24.25 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
132.00) | 20.25 PHISH) 130.00 | 202.50 275.00 | 260.00 | 405.00 | 550.00 
13299" |) 24:02: 34. 04 1675955 | 2538.11 |) 3i8snd | 885.90) | 506.22 a GanaOu 
14, 21 PAI gil 29, 21 142.00 | 217.00 | 292.00 | 284.00 | 434.00 | 584.00 
17.50 | 24.25 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
13.99 | 24.02 34, 04 167595253. 11 S854 | 3352.90) (506.22 sos aan 
17.50 | 23.00 28.50 175.00 | 230.00 | 285.00 | 350.00 | 460.00 | 570.00 
L750" | 24525 31. 00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
17.50 | 24.25 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
16262) 203% 26.12) (166.25) 218075 | 261. 25. 193832..50! 1), 427,50" ||) 522800 
lypy OKO NEAROE Bs 22.50 165. 00 1953S 218225 | 881.20) | 3891.50) 4) 4386.50 
16562 Siie2dsy 26512 166525 9 2138.75" | 26ie2o W33200) 427650 522550 
18.44 | 24.21 29er1 184. 44 242.06 | 291.06 | 368.67 | 484.12 | 582.12 
(63020 |eedeot 26.12 166.25 6) 2135.75. (260225) 232550 | 4275508) 522550 
16562 | 21.37 26002) 1665255 (e2ls. 75) (S261 250 "3325504 427.508 eoz2no0 
LOO lane 29. 20 157.05 | 224.55 | 292.05 | 314.10 | 449.10 | 584.10 
16,625 | 21037 26. 12 166.252) 213.75 | 261525 || 332.50 9) 42750 522550 
16062 | 2387 26. 12 166. 25 P 213.75 |) 260.25 | 332550} 427.507 522250 
LOnGw || ZirT 26.12 L6G ccom lee teent 261,25" |) SoaeD0) b27.507 7) 622550 
1662 |) alee 265) 12 166.725.9203. 7 ot 26d oS DOM an Tome piano” 
16. 78 19.94 22,39 167.75 199.25, 223005 | BeowOO 398, 00) In e4,.00 
16. 78 19.38 21, 28 167.75 19375 DLA a Sepa 0. | oot O ah taon. 00 
15.00 | 20.00 25. 00 140. 26 166.71 180. 21 280.51 | 333.41 | 360.41 
16. 78 19.94 22.39 167. 75 199520 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
16.78 19.38 21. 28 167.75 19B S75 | P2I2375. | 8Sor SOM es8io0 1425.50 
14. 78 18. 24 20. 74 Seer. Pudi siete ate howe ae 
16.78 19. 94 22,39 167. 75 199, 25 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
16. 78 19.94 22,39 167. 75 199525, 223.75 || 885.50 | 398.50) 1447.50 
16. 78 19. 94 22039: 167.75 199.25 203575 1385.50) | 3985.50) 1447.50 
16. 78 19.94 22. 39 167.75 199.25 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4 la fin du tableau. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 


a 


as at December 31, 1970 — Continued 5 
TABLEAU 3. Factures mensuelles (nettes) du service d’énergie 4 la petite industrie sans restriction (24 heures) au Canada, 
au 31 décembre 1970 — suite 
Billed load — Puissance facturée 
Number 
of 5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 
power 
customers Total r 
as at consumption 
Province and Dec. 31, during Hours use — Heures d’usage 
municipality 1970 1970 
Province et Nombre Consum- 
municipalité de mation 300 106 200 300 
clients totale en 
d’énergie 1970 
au 31 
décembre Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
1970 
500 1,000 1,500 5,000 10,090 15,000 10,000 | 20,000 30,000 
000’s kwh. dollars 
000’s kWh. 
Québec* — Concluded — fin: | 
Grand’Mére ... 6 4,306 | 20510 | 20.00 20.10 | 201.00} 201.00] 201.00 | 402.00 | 402.00] 402.00 
DELUDED erece space 197 273, 093 15.40] 18.00 19.90 154.00 } 180.00} 199.00] 308.00) 360.00] 398.00 
Joliette ... 113 13, 641 13. 54 15.96 18. 21 129.42 153.56 176.04 | 258.84 | 307.08 | 352.08 
Jonquiere .. 79 2,319 | 14.50] 17.00 19. 50 118. 00 143.00 168.00 | 233.00 | 283.00 | 333.00 
*La Tuque 8 298, 329 16.78 19.94 2239 167.75 199.25 } 223.15: 1-335. 50°) 398.50) “447050 
MIGEVES ‘syetste 60 16,498 15.40 18.00 i9.90 154.00 180. 00 199.00 | 308.00 | 360.00} 398.00 
Magog ..... 94 16,155 Seay) Ps 26.75 167.504)" 232.50 | 267.50 | 335.00 | 465.00 | 535200 
*Megantic.... 13 10, 626 16.78 19.94 22.39 LG. £5 199.25 | 223275) 335.50 ) 398.50 | 44750 
*Montréal’ .. 10,528 5, 057, 264 15.40 | 18.00 19. 90 154.00 180.00 | 199.00 | 308.00 | 360.00] 398.00 
*Noranda .... 12 158,470 16.78 | 19.94 22.39 167.75 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50] 447.50 
*Québec ... 619 189, 052 15.40 | 18.00 19.90 154.00 180.00 | 199.00 | 308.00 | 360.00] 398.00 
*RimowSKi heey 15 2,641 16.78 19.94 22.39 LOW o 199.25 | 223.75 | 335.50' | 398.50) 447050 
Riviére-du-Loup 99 5, 193 14.38: 17:/06 19.56 143. 80 170. 60 195.60 | 287.60 |. 341..20)\| eo ome20 
SEOUY Mlrere se ceases veaeare sys ade 13 1,906 | 16.78} 19.94 22.39 167.75 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
*St-Agathe des Monts 40 too 16. 78 19.94 22.39 167.75 199.25 | 223.75: 3385350 398,50)" 44750 
*St. Hyacinthe ...... 69 67, 858 16.78 19. 94 22. 39 167.75 199.25 } 223.75 | 335.50 | «398.50 | 447750 
*Si, JEAN eats. 96 101, 605 16.78 19.94 22,39 167.75 199.25) 4 223.75 0\< 330050) 4) 898. SOM aAgaow 
*St. Jér6me 144 83, 958 16.78 19.94 22.39 IG T.7 5 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50] 447.50 
*Sept-Lles .... 40 4,924 16.78 | 19,94 22.39 167.75 199.25 | 223.75.) 335.50: | 398.507) "44(io 
*Shawinigan 28 1, 347, 092 16.78 | 19.94 22.39 167.75 | 199.25: | 223.75 | 335.50:| 398.50 | 447050 
Sherbrooke 133 156, 094 14.339} 14.33° 17. 44 143.31 } 143.31 174.38 | 286.63 | 286.63 | 347.75 
SSorTel E cccsets 22 46, 707 16.78 | 19.94 22.39 LETS 199.25 4 223.'75:-1+335+50) 9398.50) | “S4arsiog 
*Thetford Mines 31 263, 607 16. 78 19.94 22.39 167.75 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
*Trois-Riviéres . 47 1,415, 025 16.78 19.94 22.39 16%. to 199.25 | 223.75 335.50!) 398.50" =447e50 
* Vial dtOr .. it 15 TED 16.78 | 19.94 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50) 398.50 | 447550 
*Valleyfield .... 39 618,489 16.78 19.94 22.39 167. 75 | 199.25 | 223.75) 335.50! | -398..50) || s447Go0 
* Victoriaville 47 15,460 16.78 | 19.94 22.39 167.75 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 |) 447250 
*Westmount 128 oe 15.40} 23.65 26. 40 154.00 | 236.50 | 264.00 | 308.00 | 429.00 | 484.00 
‘Hotall ..2ietestegtnascsstesguateeusteicsvutas cise 1SS0t75 31, 445, 673° ae a <A : ts é ao wee 
Ontario: 

PONE OTIE 22,2 dtrenast cere crecsee seein ener ee tere 10. 88 18.13 25.398 76.13 148.63 176. 13 +) 243563) 298563) | “3osees 
*Barmie) acs, ahecal 9.31 16. 06 22. 81 70. 06 137.56 | 162.31) 218.56") 268. 06\)) saAiaao 
Belleville? Acad FA 8.15 14.15 20.15 74.03 146.53 L7i553' | 241.53) 291.530 seauaoe 
*Brampton .. 145 79, 048 16.00 19.50 Zdealo 160.00 |} 195.00 | 217.50 | 320.00 | 390.00 | 435.00 
Brantford? .. Peers Ae 9.15 16.65 24.15 100. 15 147.65 | 175.15 | 232.65" | (287.65 || o42nen 
*Brockville? AA Svat 10.05 iiGhoD 25. 05 Tipo 15 2c 0 180.05 | 252.55 | 307.55 | 362.05 
*Burlington 205 115,489 15.00 | 17.50 19.50 150. 00 175. 00 195.00 | 300.00 | 350.00} 390.00 
*Chatham .... 293 108, 929 15.00 | 18.00 19. 75 150. 00 180.00 | 197.50 | 300.00 | 360.00} 395.00 
Cornwall... 103 12,134 DOS 22 bet'D PB eT) 197.50 | 217.50 | 237.50 | 395.00 | 435.00 | 475.00 
Dundas ...... 109 20,668 | 13.50 16. 00 ly Cogs) 135. 00 160. 00 177.50 | 270.00 | 320.007) 355000 
*East York.. 339 135, 676 13.00 | 16.00 17.85 130.00 | 160.00 | i78.50 | 260.00 | 320.00 | 357.00 
*Etobicoke ., Poot 866, 127 13.95 16.42 18. 22 139.50 | 164.25 182.25 | 279.00 | 328.503; 364.50° 
Galt 150 122, 888 13)..00") 916200 18.00 | 135.00 160.00 | 180.00 | 270.00 | 320.00} 360.00 
*Gloucester Twp. — Canton de 54 23,433 16.00 | 19.50 21.75 160.00 | 195.00 | 217.50 | 320.00 | 340.00} 435.00 
Goderich 715 25,614 14.50 | 17.00 18.75 145.00 | 170.00} 187.50] 290.00 | 340.00 | 375.00 
Guelph ... 132 242,508 14.00 | 16.50 18.25 140.00 | 165.00 | 182.50 | 280.00 | 330.00 | 365.00 
*Hamilton. 794 2,936, 385 12.00} 15.00 16.90} 120.00 150. 00 169.00 | 240.00 | 300.00 | 338.00 
*Kenora ... 89 3,905 17.00 | 20.00 Qed 170.00 | 200.00 |} 217.50 | 340.00 | 400.00 | 435.00 
Kingston .... 154 86,170 | 11.50} 14.00 Lat’ 115.00 | 140.00 | 157.50 | 230.00 | 280.00 | 315.00 
*Kitchener? aie aac 14.50 | 17.25 19. 25 145.00 | 172.50 | 192.50 | 290.00 | 345.00 | 385.00 
*Lindsay’.... seis 8.60] 15.60 22.60 71.60 | 141.60 | 166.60 | 231.60 | 281.60 | 331.60 
*London? .... eae ata 11213 18.38 25.63 76.38 | 148.88 176.38 | 243.88 | 298.88 | 353.88 
*Midland? .... ate ates 8.30] 15.30 22.30 71.30 141.30 | 166.30 | 231.30°| "282.30! | (338ima0 
Mississauga 480 577619 15.00)! 117.50 19.25 | 150.00] i75.00 | 192.00 | 300.00 | 350.00 | 385.00 
*Nepean Twp. — Canton de OC wate 6.50] 19.50 22.00 | 165.00 | 195.00} 220.00 | 330.00 | 390.00 | 440.00 
Niagara Falls tes 96 58, 894 14.50 | 17.50 i9.50 | 145.00 175.00 | 195.00 | 290.00 | 350.C0 | 390.00 
MEN ODE SOY: ai eccevaven trtsdeevescerecreinacssasieccbeune SoG eee || FL 05, | U8.00 26.05 | 109.80 | 154.80] 182.30 | 254.80 | 309.80 | 364.80 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4 la fin du tableau. 


ssf ee 


TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1970 — Continued 


TABLEAU 3. Factures mensuelles (nettes) du service d’énergie a la petite industrie sans restriction (24 heures) au Canada, 
au 31 décembre 1970 — suite 


Billed load — Puissance facturée 


Number 
of 5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 
power 
customers Total 4 
as at consumption 
Province and Dec, 31, during Hours use — Heures d’usage 
municipality 1970 1970 
Province et Nombre Consom- 
municipalité de mation 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
clients totale en 
d’énergie 1970 ! 
au 31 
a Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
T a 
500 1,000 1,500 5,000 10,000 15,000 10,000 20,000 30,000 
ie 
vai 000’s kwh. dollars 
600’s kWh. 
Ontario — Concluded — fin: 
PONCE L CNS tcp ctevtvckaneecsshasrestuieevkiess vive san 9575. 17s. 25 24.75 97. 25 152525 | V9.5: | 247.25) | 302,25 | 857525 
*Oakville? .... : sans ne 12.50 | 20.50 28.50 84.50 | 164.50 | 194.50 | 264.50 | 324.50 | 384.50 
Orillia ..... 148 60, 667 LOS6O) P13 .5'25 14.90 | 105.00 | 132.50 | 149.00 | 210.00 | 265.00 | 298.00 
*Oshawa?... Bet hicyti 10.00 17. 50 25.00 77.50 | 152.50 | 182.50 | 242.50 | 302.50 | 362.50 
*Ottawa..... 133 52,629 14.00 | 17.00 19.00 | 140.00 | 170.00 | 190.00 | 280.00 | 340.00 | 380.00 
*Owen Sound... 123 50,645 | 22.50 | 15,00 17.00 | 125.00 | 150.00 | 170.00 | 250.00 | 300.00 | 340.00 
*Pembroke?..... one bes | eee | 2B S66 33.10 124.60 | 194.60 | 224.60 | 294.60 | 354.60 | 414.60 
*Peterborough.... 3 71, 549 LOL38 |) 17.63 24. 88 75.63 148.13 175.68 | 2388;18 |) 2938.13 | 848713 
*Port Colborne? ... sae ae 12.25 19.75 27.25 T9575 | V54. 75 | Leer 25" |) 246.75" 1304. 75 859075 
Richmond Hill’... Sere S535 i Loads 21.88 69.13 106,65 |) T6063 221563 | 271. 63 i) sZis6e 
*St. Catharines? ... sa 1O525 fh 9275. ance |) Ll. 75°) 64. To |) 104. 75 264. 7o: W828. 75 We 8s, 15 
*St. Thomas? o- 11.3 18.38 25.63 76. 38 148.88 | 176.38 | 238.88 | 293.88 | 348.88 
*Sandwich W. Twp.?— Canton de? Re 5a, 11.00 | 18.50 26.00 78.50 | 168.,50 | 181.00 | 248,50 | 308.50 | 358.'50 
*Sarnia 154 183, 632 16.00 | 18.50 20.25 | 160.00 | 185.00 | 202.50 | 320.00 | 370.00 | 405.00 
Sault Ste. Marie . 66 16, 676 125, 4 U2. Th 14.23 1) 112250 |) 227.35 9} 142, 20° | 225.70.) 284.70 | 284.40 
*Scarborough...... 892 488, 881 14. 04 16.92 18. 81 140.40 | 169.20 | 188.10 | 280.80 | 338.40 | 376.20 
Smiths Falls? .. es see 9.38 16.13 22. 88 1O0ule 137.63 162. 63 222.638 | 272.68 | 322,63 
Stratford?....... aoe ee 11.45 | 18.95 26.45 78.95 153.95 | 183.95 | 248.95 | 308.95 | 368.95 
BAT Y oy coset os onparceudaads 316 27, 962 14.00 | 16.50 18.25 | 140.00 | 165.00 | 182.50 | 280.00 | 330.00 | 365.00 
Teck Twp.> — 24 3,049 15530: | 17.55 19.03 153.00 | 175.50 | 190.35 | 306.00 | 351.00 | 380; 70 
eununder Bay: .. ici 74 5, 487 8.45 | 14.95 245 66:95 | 131.95 | 166.95 |} 271.95 | 261.95.) 311.95 
Timmins>.... 33 3,621 1.30) | Ls os 19, 03 153.00 | 175.50 | 190.35 | 306.00 | 351.00 | 880.70 
Toronto .. 7,398 3,053, O11 14.40 | 16.88 18.59 | 144.00 | 168.75 | 185.85 | 288.00 | 337.50 | 371.70 
Prentor- 3... PB i baed 8.00 | 15.00 22. 00 71.00 | 141.00 | 166.00 | 231.00 | 281.00 | 331.00 
*Waterloo?. ois Sheps 10. 13 17. 88 25.63 79. 88 157.38 | 184.88 | 257.38 | 312.38 | 367.38 
*Welland... 3) 97, 403 12.50 | 20.50 28.50 84.50 | 164.50 | 194.50 | 264.50 | 324.50 | 384.50 
*Whitby?.. sate ahs 11.26 £8, 75 26.25 78.75 168.75 1 18%. 75 |) 258.675: | 809. Won) Oot 
*Windsor?...... ade 10. 13 17.38 24.63 15.38 147.88 | 175.38 | 242.88 | 297.88 | 352.88 
*Woodstock? oan 10.13 17638 24. 63 75.38 147.88 | 175.38 | 237.88 | 292.88 | 347.88 
BSI Bc Nesey svn ceo ARAN cesar centre eaehs A a Pr 9.25 16.75 24.25 | 104.25 | 154.25 | 181.75 | 254.25 | 309.25 | 364.25 
UICEUPA Oh aortas Eee Oe EO err 27, 655°] 28, 824, 227° ; . a 7 : 
Manitoba:'° 
BSE AMONITNS, co sacccesk hrs cubasdn sy saisa vtsvocsvdastbenses 354 30,476 | 13.24 19.58 23.50) | 132.84 | 194.96 1/229, 51 256.20 | 355.18 | 408. 01 
Dauphin...... 134 5,162 | 13.24 19.58 23.50 | 132.34 194.26 | 229.51 | 256.20 | 355.‘8 | 408.01 
RSM M VOM EN tesa ccrceaies seceurererveeresees 109 17,148 | 13.24 19. 58 23.50 | 182.34 | 194.26 | 229.51 256.20 | 355.18 | 408.01 
Fort Garry .. 154 106,245 | 13.24 19. 58 23.50) +] 132.84 1 94,26 3\.229; 61 256.20 | 355.18 | 408.01 
Neepawa 69 17812) |) 13524 | 19068 23,50) | 182.34 194.26 | 229.51 256.20 | 355.18 | 408.01 
PRCA eu le, PRAMIC 5 cccst hci sscteciciedssesicxe 156 8,877 | 13.24 19.58 23.50 9) 182.84 | 194.26 |} 229. 51 256.20 | 355.18 | 408.01 
St. Boniface .......... 351 165,473 | 13.24 19.58 23.50. |) 182:.34 194.26 | 229.51 256.20 | 355.18 | 408.01 
St. James 548 145, 443 13.24 | 19.58 23550 | 1825384) 194.26 1229. 51 256.20 | 355.18 | 408.01 
St, Vital...... 91 14,465 | 13.24 19. 58 23.50') | T3264 | 194,26 | 229. 61 256.20 | 355.18 | 408.01 
Selkirk 93 107,304 | 13.24 19.58 23.50 | 182.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20 | 355.18 | 408.01 
The Pas 55 5yoe0 | teed 19.58 23.00. | 132.384 | 194.26 | 229.51 256.20 | 355.18 | 408.01 
Transcona..... 86 70,997 | 13.24 | 19.58 93.50) 132.84 | 194.26 | 229.51 256.20 | 355.18 | 408.01 
West Kildonan.. 97 12,956 |) 18.24 29.58 232.50 | 1132.34.) 194.26.) 229.51 256.20 | 355.18 | 408.01 
Winnipeg??..... 4,320 B20) c9emoete MNe20K55 2402 275 V2 191.39 | 225.59 | 287.01 | 336.60 | 383.26 
UNAM re dic tty c95 caf anne heSeversietevsrasca copra 10, 672° 3, 382, 765° bis baie . ‘ Faas a cis 4 
Saskatchewan:’? 
PTS OMPI EDITS Wires zee eee ev apome nev cnr paws see L 96,138 | 13.65 19.52 25.39 1186.50 | 195.16 | 253.83 | 272.99 | 390.33 | 507.66 
North Battleford’. 647 21,778 | 16.80 | 26.80 36.80 192.50 | 277.50 | 340.00 | 509.18 | 509.18 | 624.18 
Prince Albert™ ._. 1,184 86,016 | 16.80 | 26.80 36.80 | 192.50 | 277.50 | 340.00 | 376.68 | 509.18 | 624.18 
(EET Se Ore Ean ee eee 5, 434 347,417 12.30) |.22..56 29.70 |110.60 | 165.70 | 216.70 | 221.20 | 331.40 | 433.40 
‘REI SELIG) 1 A a a a ee Seis ads 16.44 | 29.94 37.44 | 134.40 | 209.40 | 279.40 | 268.80 | 418.80 558. 80 
PMA ORIOL OTIGS von csecersarentvosivves'sveidea cunoxser a ats 23,00 || 36.20 48.75 | 230.00 | 362.50 | 487.50 | .-.. ae Pave 
RESIN NC at eos vash csicvireassanheitacnaiurehvesaars 541 8356555 4) £8500 628.100 38.00 | 192.50 | 277.50 | 340.00 | 376.68 | 509.18 | 624.18 
SOG SOTTO 7c a nn ane 717 25,653 | 16.80 | 26.80 36.80 | 192.50 | 277.50 | 340.00 | 376.68 | 509.18 | 624.18 
Total ..... 11, 953° 2,199, 510° ‘ see . tee 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4 la fin du tableau. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada 
as at December 31, 1970 — Concluded . 


TABLEAU 3. Factures mensuelles (nettes) du service d’énergie a la petite industrie sans restriction (24 heures) au Canada, 
au 31 décembre 1970 — fin 


Billed load — Puissance facturée 
he 
Number 
of 5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 
power = 
customers Total 
as at consumption 
Province and Dee. oly during Hours use — Heures d’usage 
municipality 1970 1970 
Browne et Nombre Consom- 
municipalité de mation 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
clients totale en 
d’énergie 1970 
au 31 
décembre Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
1970 
- 
500 1,000 1,500 5,000 10,000 15,000 10,000 20,000 30,000 
wt Al 
000’s kwh. dollars 
000’s kWh, 
Alberta: 
CALSADY oisnservaghyctovasponseeds ies dvvermlanisseden 1,153 1,011, 540 17.50 | 30.00 40.00 110.00 | 205.00 259.00 | 205.00 | 363.00 | 449.50 
*Drumheller... il 3, 908 19.80 | 34.80 42.30 198.00 | 348.00 | 423.00 | 396.00 | 696.00 | 846.00 
Edmonton?’ .... AEC see 16.75 26.75 36. 75 118. 00 142.54 188. 26 236.00 | 284.04 | 373.55 
Fort Macleod.. 85 2, 400 22,33 | 36.68 50. 83 TLR OS 314.45 | 456.95 | 338.20 | 632.20 | 908. 20 
Lethbridge? .... ee Sala LES ame CXOG AS) 40, 25 110. 25 210. 25 278. 80 282.60 | 392.60 | 502.60 
Medicine Hat.. 30 63, 021 16.00 26. 00 36. 00 113. 80 163.80 213.80 | 222.60 | 322.60 | 422.60 
Red DiGGr a eaeeeacsssuieetetaraeeaisss waer eters sata Agee 24.68 | 38.18 51. 68 129. 28° | 162.90 221.40 | 225.00 | 342.00 | 459.00 
Total Yes volte sostvystoeaieevavsssavevsaeonee« 12,,223° Spo leesa aa Dave nae aece ters ane Ati aes siete 
British Columbia’® — Colombie-Britan- 
nique’°: 
MUON vectetpanrtny osacs seers eslandanctssancearcntenedss 57 220, 399 16.00 | 31.00 44.00 ei frae, 250,00 | 312.50 | 835.00) | 410.00) |) “4857100 
* Cranbrook? are AO 16.00 | 31.00 44,00 137.50 | 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
*Kamloops. D 6, 250 16.00 | 21,00 44.00 137.50 | 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
Kelowna? . ae ANG 16.00 | 26.00 33. 00 82. 00 152.00 222, 00 152.00 | 292.00 | 432.00 
*Nanaimo 3) 5, 637 16.00 | 31.00 44, 00 137.50' | 250.00 | 312.501} 335,00! |) 410,00) 485.00 
Nelson 147 11,587 15.83 23.76 30.01 112.50 206. 46 278. 64 225.00 | 412.92 | 557. 28 
*New Westminister?» a as nite 16.00 | 31.00 44,00 137550 | 250.00 | 3125-50») 335.00) 410.00! 485200 
*North Vancouver’ ...... ial 34 602, 044 16.00 | 31.00 44.00 137450) || 250000 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
PEVELCtOM ireenesce=s 110 9,319 16.35 29, 35 42.25 Loa oO 183. 80 233. 80 242.60 | 342.60 | 417.60 
*Prince George... 4 7, 954 16.00 | 31.00 44.00 137.50 | 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
*Prince Rupert? . a ante hate 16, 00 31,00 44,00 137.50 250,00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
*Richmond..... Pas 57 202, 356 16.00 | 31.00 44.00 TSHe50! 4) 2505/00 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
Trail asc. ie 86 3, 368 Sita, 13, 95 18.45 49,95 94.95 139.95 94,95 184.95 274. 95 
*Vancouver aon 146 325,954 16.00 | 31.00 44,00 137.50 | 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
MVACTOLIG: -eeceees veh 22 Boy on 16. 00 31. 00 44.00 137.50 | 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
MWESt WAMCOUV ER, sicsancucexsntohanzesccucrreene 3 1, 939 16,00 | 31.00 44.00 137. 50 250.00 | 312.50 | 335.00 } 410.004 "485500 
Total 2.....BaaweNesweesseess ees 1,370°*| 8,454,915°% ane sie say oats Act neers A085 arava wate 
| 


1 See ‘‘Introduction’’, provincial sales tax of 7%. Energy used in manufacturing is exempt from tax. — Voir ‘‘Introduction’’, la taxe de vente provinciale de 
7%. L’énergie utilisée pour la fabrication est exemptée de cette taxe. 

2 Customers and consumption included with commercial, — Le nombre de clients et la consommation inclus dans le service commercial. 

>From Annual Electric Power Statistics, (preliminary estimates) Catalogue 57-202. — Tiré de Statistique de l’ énergie électrique (estimés préliminaires), 
Catalogue 57-202, 

4 Some power customers are classified as commercial customers in Catalogue 57-202. — Le numéro de catalogue 57-202 classe certains utilisateurs d’ énergie 
parmi les clients commerciaux. 

5 See footnote for domestic service for this province/municipality. — Voir renvoi pour service domestique pour cette province/municipalité. 

®* The following rebates on power generated wholly or in part by coal produced in Nova Scotia are applicable to power consumers who are engaged in manu 
facturing, converting and processing goods from raw or other materials; Halifax, Dartmouth and Windsor — 2.5 mills per kwh.; New Glasgow — 5 mills per kwh.; 
Springhill —7 mills per kwh. —Les rabais suivants sur l’ énergie produite en tout ou en partie avec le charbon de Nouvelle-Ecosse sont consentis aux utilisateurs 
d’énergie qui fabriquent, transforment et apprétent des marchandises ou des produits de matiéres premiéres ou autres; Halifax, Dartmouth et Windsor — 2.5 mills 
le kWh.; New Glasgow — 5 mills le kWh.; Springhill—7 mills le kWh. 

7 Includes surrounding area. — Comprend la region environnante. 

® See ‘‘Introduction’’, provincial sales tax of 8%. — Voir ‘‘Introduction’’, la taxe de vente provinciale de 8%. 

° Minimum bill. — Facture minimum. 

10 See ‘‘Introduction’’, provincial sales tax of 5%. — Voir ‘‘Introduction’’, la taxe de vente provinciale de 5%. 

11 See ‘‘Introduction’’, municipal tax of 5%. — Voir ‘‘Introduction’’, la taxe municipale de 5%. 

12 See “‘Introduction’’, provincial education and hospital tax of 5%, Power used in manufacturing and heating is exempt. — Voir ‘‘Introduction’’, la taxe pro- 
vinciale de l’éducation et hdpitaux de 5%. L’énergie utilisée dans l’industrie pour la fabrication des produits manufacturés et le chauffage est exemptée de 
cette taxe. 

13 See ‘‘Introduction’’, surcharge of 7.5%. — Voir ‘‘Introduction’’, une surtaxe de 7.5%. 

14 See “‘Introduction’’, surcharge of 10%. — Voir ‘‘Introduction’’, une surtaxe de 10%. 

*S Power customers served by British Columbia Hydro and Power Authority. — Les clients d’énergie servis par British Columbia Hydro and Power Authority. 


* Municipalities in which changes occurred during 1970. — Municipalités dont les factures ont changé en 1970. 
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Publications de la 
Division des industries manufacturieres et primaires 


traitant de 


L’ENERGIE ELECTRIQUE 


Catalogue 


Annuelles 


57-201 Compteurs électriques et compteurs de gaz enregistrés, Bil. 
57-202 Statistique de l’énergie électrique, Vol. II — Statistiques annuelles, Bil. 
57-203 Factures d’électricité des services domestique, commercial et a la petite industrie, Bil. 


57-204 Statistique de l’énergie électrique, Vol. I—Enquéte annuelle sur la puissance maximale et sur la 
charge des réseaux, Bil. 


Mensuelle 


57-001 Statistique de l’énergie électrique, Bil. 


Hors série 


57-504 Statistique de l’énergie électrique, Vol. III—Inventaire des moteurs primaires et des générateurs 
électriques au 31 décembre, 1969, Bil. 


Bil. — Bilingue 


Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique 
Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le 
Canada tant dans le domaine économique que social. On peut se 
procurer gratuitement un catalogue complet des publications 
courantes a Statistique Canada, Ottawa (Canada), KIA 0T6. 


Reports published by the 
Manufacturing and Primary Industries Division 


dealing with 


ELECTRIC POWER 


Catalogue 


Annual 


57-201 Electric and Gas Meter Registrations, Bil. 
57-202 Electric Power Statistics, Vol. II1— Annual Statistics, Bil. 
57-203 Electricity Bills for Domestic, Commercial and Small Power Service, Bil. 


57-204 Electric Power Statistics, Vol. I— Annual Electric Power Survey of Capability and Load, Bil. 


Monthly 


57-001 Electric Power Statistics, Bil. 


Occasional 


57-504 Electric Power Statistics, Vol. II1—Inventory of Prime Mover and Electric Generating Equipment, 
as at December 31, 1969, Bil. 


Bi]. — Bilingual 


In addition to the selected publications listed above, 
Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on 
Canadian economic and social affairs. A comprehensive catalogue 
of all current publications is available free on request from 


Statistics Canada, Ottawa (Canada), KIA OT6. 


—_—\ 


CATALOGUE 57-203 ANNUAL CATALOGUE 57-203 ANNUEL 
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SYMBOLS 


The following standard symbols 
are used in Statistics Canada publi- 
cations: 


.. figures not available. 


... figures not appropriate or not 
applicable. 


— nil or zero. 

-- amount too small to be expressed, 
P preliminary figures. 

revised figures. 

x confidential to meet secrecy 


requirements of the Statistics 
Act. 


SIGNES CONVENTIONNELS 


Les signes conventionnels suivants 
sont employés uniformément dans les 
publications de Statistique Canada, 


.. nombres indisponibles. 


..-. n'ayant pas lieu de figurer. 


— néant ou zéro. 

-- nombres infimes. 

P nombres provisoires. 

nombres rectifiés, 

x confidentiel en vertu des disposi- 


tions de la Loi sur la statistique 
relatives au secret. 


This report is based on rate schedules supplied 
by the power companies and municipalities responsible 
for the distribution of electric energy in the 172 
cities and towns covered in this survey. The monthly 
bills given in the tables have been computed to show 
the revenue according to the distributors from the 
sale of definite quantities of electricity used for 
specific purposes. Discounts for prompt payment have 
been deducted from gross bills whenever granted, but 
the bills themselves now exclude taxes levied on the 
sale of electricity by provincial and/or municipal 
authorities. This concept was used for the first time 
in the 1970 edition of this publication. In all pre- 
vious editions the cost to consumer, inclusive of tax 
was shown. This change in concept, coupled with the 
change in the domestic sector's consumption levels that 
has been made to reflect more closely present day 
conditions, should allow for easier international 
comparisons. 


However, in order to maintain comparability with 
previous years' data, the footnotes used throughout the 
publication indicate the provincial and/or municipal 
taxes which must be added to the bills shown in the 
tables to arrive at the cost to the consumer. 


Uses 


Monthly bills cannot be used to obtain the ave- 
rage cost of electricity consumed in any one munici- 
pality or to compare municipalities as to cost of 
electricity, except in a very general way. The unit 
cost or cost per kilowatt-hour of electric energy nor- 
mally varies according to the nature of the use and the 
magnitude of the consumption; and, because these fac- 
tors vary so greatly as between types of user and bet- 
ween municipalities, an average cost for all electrici- 
ty consumed in any municipality is of little value un- 
less the nature of the uses and amount of consumption 
for each use are known. Further, industrial power costs 
vary as to whether the power used is primary or secon- 
dary (off-peak or interruptible power taken when availa- 
ble). Other important factors in determining costs of 
electricity are the relationship between the capacity 
of a system to produce and distribute electricity and 
the total consumption, and the ratio between the avera- 
ge load and the peak load, on a daily and yearly basis. 
Because of the difficulty of giving proper weight to 
these many factors, Statistics Canada has not attempted 
to show average costs or to compare costs between muni- 
cipalities. For these purposes the report should be used 
with the utmost caution. 


Computations 


Domestic services consist of delivery of electri- 
city to private residences for lighting, refrigeration, 
cooking, water heating, house heating and the operation 
of various electrical appliances. Commercial service 
includes delivery of electricity to stores, offices, 
factories, etc., mainly for lighting purposes. Outdoor 
Sign lighting is generally in a separate category and the 
rates are different from those for commercial services. 
Street lighting is also in a separate class. Power 
service includes the delivery of electricity for the 
operation of electric motors. 


The purpose of this presentation is to provide 
data for comparative purposes on the cost of electric 
services in Canada. Because of the various methods of 
computing costs, it was necessary to select some arbi- 
trary conditions, especially for the fixed charges, and 
use the same basic conditions in each municipality. 

In the large majority of municipalities the use of 
these arbitrary conditions was not necessary, the rates 
containing a fixed charge and a block rate for all 
consumptions irrespective of appliances. 


INTRODUCTION 


Ce bulletin se fonde sur les tarifs communiqués par les 
compagnies d‘électricité et les municipalités chargées de la 
distribution d'énergie électrique dans les 172 villes et vil- 
lages de l'enquéte. Les factures mensuelles des tableaux ont 
fait l'objet de calculs permettant d'indiquer les recettes des 
distributeurs provenant de la vente de quantités déterminées 
d'énergie électrique destinées A des usages précis. Le cas 
échéant, on a déduit des montants bruts 1'escompte accordé pour 
paiement rapide, mais les factures proprement dites excluent 
désormais les taxes prélevées sur la vente d‘énergie électri- 
que par les administrations publiques provinciales ou munici- 
pales. Cette méthode différe de celle des éditions du présent 
bulletin publiées pour les années antérieures & 1970 et od 
figurait le prix payé par le consommateur, taxe comprise. De 
plus, les modifications apportées aux niveaux de consommation 
du secteur domestique et destinées A fournir une image plus 
précise de la réalité devraient faciliter la comparaison sur 
le plan international. 


Cependant, pour pouvoir comparer les données avec celles 
des années précédentes, les renvois que 1'on trouvera dans le 
présent bulletin donnent les taxes municipales ou provinciales 
qu'il faut ajouter aux montants des factures dans les tableaux 
pour obtenir le prix payé par le consommateur. 


Utilité du rapport 


Les factures mensuelles ne sauraient servir a établir le 
cot moyen de 1'électricité utilisée dans une municipalité 
donnée ni a comparer le coft de 1'électricité entre les 
diverses municipalités, sauf d'une maniére trés générale. Le 
coit unitaire ou le co@t au kilowatt-heure de 1'énergie élec- 
trique varie normalement selon la nature de L'utilisation et 
l'importance de la consommation; et, parce que ces facteurs 
varient tellement selon la classe d'utilisateurs et la muni- 
cipalité, le coftt moyen de 1'électricité totale consommée dans 
une municipalité a peu de signification a moins que ne soient 
connues la nature des utilisations et la quantité consommée 
pour chacune. En outre, le prix de 1'énergie utilisée par 
l'industrie varie selon que cette énergie est garantie ou 
non-garantie (consommée aux heures creuses ou de facgon inter- 
mittente, selon les disponibilités). D'autre importants fac- 
teurs du calcul du ¢oftt de 1'électricité sont le rapport entre 
la capacité de production et de distribution d'un réseau et la 
consommation, et le rapport entre l'appel maximal et 1l'appel 
moyen de puissance par jour et par année. A cause de la dif- 
ficulté d'accorder a ces divers facteurs le poids qui leur 
revient, Statistique Canada n'a pas essayé d'établir le coftt 
moyen ou de comparer le cofit entre les municipalités. Pour ces 
buts, il faut se servir du rapport avec une extréme prudence. 


Caliculs 


Le service domestique consiste a fournir 1'électricité 
aux habitations privées pour 1l'éclairage, la réfrigération, la 
cuisine, le chauffage de l'eau et de 1'habitation, enfin le 
fonctionnement de divers appareils électriques. Le service 
commercial consiste a fournir 1'électricité aux magasins, 
bureaux, usines, etc., surtout pour 1'éclairage. L'éclairage 
des enseignes extérieures tombe généralement dans une catégo- 
rie distincte et le tarif différe de celui du tarif commercial. 
L'éclairage des rues est aussi dans une classe de tarif dis- 
tincte. Le service d'énergie a la petite industrie comprend 
1'électricité destinée aux moteurs électriques. 


Le but du présent document est de fournir des chiffres 
qui permettent de comparer le prix des services électriques 
du Canada. A cause de la diversité des méthodes de calcul des 
prix, il a fallu fixer arbitrairement certaines conditions, 
surtout quant aux frais fixes, et appliquer les m@mes condi- 
tions de base & chaque municipalité. Pour la grande majorité 
des municipalités, il n'a pas été nécessaire de recourir a ces 
conditions arbitraires, le tarif comportant un prix fixe et un 
taux forfaitaire pour toutes les consommations, sans égard 
aux appareils. 


Consumptions of 500, 750 and 1,000 kilowatt-hours 
include electricity used for water heating. For flat 
rate water heating a consumption of 1,000 kwh. was 
divided between 490 kwh. metered and 510 kwh. consump- 
tion assumed for a heater of 1,000 watts. To show the 
effect of flat rate water heaters, a bill for 1,000 
kwh. including a water heater of 1,000 watts has been 
shown for all municipalities where such heaters are in 
general use. 


A few municipalities apply a demand charge in 
addition to the energy charge for electricity used in 
house heating. In computing bills for house heating 
in these municipalities it was assumed that the 
maximum demand is 15 kilowatts. 


Changes in bills during 1971 (Comparison between 
1970 and 1971 is based on bills exclusive of taxes). 


There were no changes in domestic, commercial 
or power bills in Manitoba and Alberta. Changes in 
the other provinces were generally upward with the 
exception of Newfoundland where power rates for a 
5 kw load were lower than in the previous year. That 
change was the only one registered in the province of 
Newfoundland. 


The two municipalities in Prince Edward Island 
showed upward changes in all three categories. 


The only change in Nova Scotia was in Truro. 
This municipality which is served by the Nova Scotia 
Light and Power Company Limited had its rate schedule 
revised upward thus standardizing the rates for all 
municipalities served by this one system. 


In New Brunswick, Edmundston was the only 
municipality which recorded changes. These occurred 
in domestic rates where increases and decreases were 
noted and in commercial rates where only increases 
were shown. Power rates in Edmundston were unchanged. 


Changes in Quebec occurred in three municipali- 
ties: Grand'Mére registered upward and downward changes 
in domestic rates and increases in commercial and 
power rates, Jonquiére showed increases in domestic 
and power rates, and Magog reported higher rates in all 
three categories. 


Ontario showed rate changes in domestic service 
in 35 of the municipalities surveyed. With the excep- 
tion of Mississauga, where both increases and decreases 
were noted, all municipalities reported higher domestic 
rates. Changes in commercial (general service) and 
power rates occurred in 37 municipalities. Although 
the trend was toward higher rates, downward changes in 
commercial service rates were reported by eleven 
municipalities of which eight registered decreases in 
power rates as well. 


Changes in Saskatchewan occurred only in Moose 
Jaw where upward and downward variations were noted 
in all three categories. 


Domestic rates in Penticton which showed both 
increases and decreases were the only rate changes 
recorded for British Columbia. 


Les consommations de 500, 750 et 1,000 kilowatt-heures 
comprennent 1'électricité utilisée pour chauffer l'eau. Pour 
chauffe-eau a tarif fixe une consommation de 1,000 kilowatt- 
heures a été partagée entre 490 kilowatt-heures de consomma- 
tion mesurée au compteur et 510 kilowatt-heures de consomma- 
tion attribuée a un chauffe-eau de 1,000 watts. Pour montrer 
l'effet de chauffe-eau A tarif fixe, une facture de 1,000 
kilowatt-heures comportant la consommation d'un chauffe-eau de 
1,000 watts est indiquée pour toutes les municipalités ot ces 
chauffe-eau sont généralement utilisés. 


Quelques municipalités ajoutent au prix de 1'électricité 
utilisée pour le chauffage des habitations un supplément d'ap- 
pel. En calculant les factures de chauffage des habitations 
de ces municipalités, on a supposé que 1l'appel maximum est de 
15 kilowatts. 


Variations des factures en 1971 (Comparaison entre 1970 
et 1971 est établie d'aprés les factures excluant les taxes). 


Les factures d'électricité pour les services domestique, 
commercial et A la petite industrie sont restées inchangées 
au Manitoba et en Alberta, Dans les autres provinces, les 
variations se sont en général traduites par des hausses a 
l'exception de Terre-Neuve ot les tarifs pour le service a la 
petite industrie pour une puissance facturée de 5 kW. étaient 
moins élevés que l'année précédente. Ce changement a Terre- 


Neuve est le seul enregistré pour la province. 


Les deux municipalités dans 1'tle-du-Prince-Kdouard ont 
signalé des augmentations de tarifs dans chacune des trois 
catégories. 


Les seules variations enregistrées pour la Nouvelle- 
Ecosse se sont produites a Truro. Cette municipalité a connu 
une augmentation dans toutes les catégories de tarifs lorsque 
la "Nova Scotia Light and Power Company Limited" qui la dessert 
a uniformisé les tarifs de toutes les municipalités desservies 
par ses réseaux. 


Au Nouveau-Brunswick, seulement Edmundston a enregistré 
des changements. Les tarifs pour le service domestique indi- 
quent des hausses et des baisses, ceux pour le service général 
représentent tous des augmentations tandis que pour le service 
a la petite industrie, les tarifs sont demeurés les mémes. 


Au Québec, trois municipalités ont enregistré des varia- 
tions. A Grand'M@re, ces changements se sont traduits par des 
hausses et des baisses en ce qui concerne le service domesti- 
que et par des hausses seulement pour les tarifs qui s'appli- 
quent aux services général et a la petite industrie. A 
Jonquiére on constate des augmentations dans les tariffs pour 
les services domestique et a la petite industries et a Magog, 
des augmentations dans toutes les catégories. 


Ontario a connu des changements dans les tarifs domesti- 
ques dans 35 des municipalités enquétées. A l'exception de 
Mississauga, ot se sont enregistrées des hausses et des bais- 
ses, toute les municipalités ont indiqué des augmentations pour) 
ce genre de service. Les tarifs pour le service général et le 
service a la petite industrie ont changé dans 37 municipalités. 
Méme que les tendances étaient a la hausse, des diminutions 
dans les tarifs pour le service général ont été soulignées 
par onze municipalités dont huit indiquaient également des 
baisses dans le service a la petite industrie. 


Moose Jaw, Saskatchewan fut la seule municipalité de 
la province a indiquer des variations. Celles-ci se tradui- 
saient par des augmentations et des diminutions dans chacune 
des trois catégories. 


Les tarifs pour le service domestique a Penticton, les- 
quels reflétent des augmentations et des diminutions, sont les 
seuls tarifs de la Colombie-Britannique qui ont varié. 


Lowest Bills 


Any attempt to determine which municipality 
in Canada enjoys the lowest cost of electricity might 
be difficult for reasons mentioned above. From the 
selected list of municipalities, which comprise this 
report, those having the lowest bills for selected 
quantities and uses are shown in the following 
tables. 


While the domestic service bills will probably 
show the average for most municipalities, it is pro- 
bable that with larger loads and consumptions for 
commercial use and for power, other municipalities 
would have smaller bills. The fact that no one 
municipality has the smallest bill for all types of 
consumption in the three classes of service indicates 
that caution should be exercised when making compari- 
sons as between municipalities. 


There is a possibility that some municipalities 
from which bills have not been collected may have as 
low or lower bills than those shown in the tabies below, 
and consequently there is no certainty that these bills 
are the lowest of any municipality in Canada. 


Les plus basses factures 


Tout effort pour déterminer la municipalité du Canada 
qui bénéficie de 1'électricité au plus bas prix peut étre 
difficile, vu les raisons citées plus haut. Des municipalités 
choisies, sur lesquelles porte le présent rapport, celles qui 
bénéficient des plus basses factures pour des quantités d'élec- 
tricité données sont présentées dans les tableaux qui suivent. 


Si les factures d'électricité pour service domestique 
indiquent probablement la moyenne de la plupart des municipa- 
1ités, il est probable qu'avec une augmentation de l‘appel et 
de la consommation dans l'usage commercial et industriel les 
autres municipalités auraient des factures plus basses. Le 
fait qu'aucune municipalité ne jouisse de la plus basse facture 
pour tous les genres de consommation dans les trois classes de 
service indique qu'il y a lieu de se montrer prudent en fai- 
sant des comparaisons entre municipalités. 


Il se peut que certaines municipalités dont les factures 
n'ont pas été recueillies aient des factures aussi basses ou 
plus basses que celles qu'indiquent les tableaux qui suivent; 
il n'est donc pas certain que les factures qui apparaissent 
dans les tableaux soient les plus basses parmi toutes les 
municipalités du Canada. 


Lowest Monthly Bills for Domestic Service, 1971 


Plus basses factures mensuelles du service domestique, 1971 


Monthly consumption — kwh. 


Municipality Consommation mensuelle — kWh. 


Municipalité 
100 250 500 750 1,000 5,000 7,500 


dollars 
OFSA Ta Ont ce victeleets Disha aoie stele ia yalaveltare a raxens (aie (eke telle'sieiehs Faiee 2.10 eee eee cee see sce Bor 
Wilkie pate NAT csraereteie tay itotetstetsVGycusveis isivictsie cuemer<ialtesekistere aici ay Seow 5.76 Dyers a 41.81 62.40 
Diunder< Bay. Oe si atetiareeaisrelera te rolis Soo 00 GOD oOo CNG mere arate ete 7.80 10.05 tah aisks 


Lowest Monthly Bills for Commercial Service, 1971 


Plus basses factures mensuelles du service commercial, 1971 


Billed load — Puissance facturée 


2 kilowatts 10 kilowatts 50 kilowatts 
poe ag dala Hours use — Heures d'usage 
Municipalité 
100 200 300 100 200 300 100 200 300 
Monthly consumption — kwh. —- Consommation mensuelle — kWh. 
200 | 400 | 600 | 1,000 | 2,000 | 3,000 5,000 | 10,000 15,000 
dollars : 
RGWIO Cage ON tat wer oral cys cetelerv siete wale arate isvaie) o: 9 i wie, Bea misters ete eek 
KIDS COs OME LA pcan ose aie mens he oa. « Miele mipibtewe hae tw letee 
OwenmSotandis: (Oxatecatswe raters a) sropavenel.«/asieveletial Sete) a eieh ete aiscate aie ale 
TRUnder Bay. One. is siesinte a « Nada siis' sunita wishin km aha inn Veta & rer 
Lowest Monthly Bills for Small Power Service, 1971 
Plus basses factures mensuelles du service d'énergie a la petite industrie, 1971 
Billed load — Puissance facturée 
eae Hours use — Heures d'usage 
Municipalité 
Monthly consumption — kwh, — Consommation mensuelle — kWh. 
| soo | 1,000 1,500 | 5,000 10,000 |} 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 
dollars 
Wunders bavi Onitin ta elols ersiarsisishelelersis e's: sci SOOO A averetele 8.45 dag eet sate Brea mae oat Gac atete 
HEWN, WaGs Sa OG. on Aoeron ood cievekaleloletelalsistahetetoletelietele eirets 13.95 adic 49.95 94.95] 139.95] 94.95 | 184.95} 274.95 


OpeielTra MONE ames ieucrsbencvessrelereiete cote tatenanavehe: eratatenen cievoieictelets eeeternce aie nie 16.25 axa mee ves eueua AanC one 
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TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1971 


TABLEAU 1. Factures mensuelles (nettes) du service d'électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1971 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
cooking and 
Lighting, water heating Lighting, etc., 
small y —_ refrigeration, 
Average Average appliances, Eclairage, etc., cooking, 
number number of refrigeration réfrigération, water heating 
of Average domestic and cuisine et and house 
domestic monthly house Mini- cooking chauffe-eau heating 
service con- heating mum , - Using = 
Province and customers sumption customers net Eclairage, flat Eclairage, efier, 
municipality 1971 1971 1971(1) bill petits rate réfrigération, 
- = - - = appareils, Metered water cuisine, 
Province et Nombre Consom- Nombre Facture | réfrigération rates heater chauffe-eau 
municipalité moyen de mation moyen de nette et - - et chauffage 
clients du mensuelle |clients de mini- cuisine D'aprés le Chauf fe- de maison 
service moyenne chauffage mum compteur eau 
domesti- 1971 domes ti- a tarif 
que que re | 
1971 1971(1) Monthly consumption in kilowatt-hours 
Consommation mensuelle en kilowatt-heures 
250 750 | 1,000 | 1,000(2) 5, 000 7,500 
kwh. dollars 
kWh. 
Newfoundland(3) — Terre-Neuve(3) 
MUEDOROAT ga ec a(e(e b[sphic’aly vie a7 is wie. sin lee ape i@/ei0 1,049 374 54 1.66 3558) | 6. 54 |i O27 | 2527 TS, 27, 63.27 93,27 
Cornerbrook 5,657 748 343 1.66 So58 Ge 5 |) Oeics [soe sal do. e7, rere 63.27 93,27 
Grand Falls ZL 665 176 1.66 B98) il GeoHs |) O27) | U2 627 iS) 27 OnE 63.27 SAP 
Mount Pearl UAT EE) 649 130 1.66 3.58 |" Go I O27 WL227 ase 27 63.27 93.27 
St. John's 19,928 678 2, 243 1.66 Dero! I Geo | cOean | lieecd lo. eae 63.27 Cisia77/. 
Stephenville 1,457 555 17 1.66 SES! Ooo N Olerey) ae ano oe, 63.27 O32, 
=a st t 
BGCAUM i eivace ps s.cic/svelee» v/s sis eile /cinpigaieie sialon 108, 220(4) 431(4) 4,544(4) n 
Prince Edward Island — ile-du-Prince- 
Edouard: 
RRORe EASE EOE OUNN core iciwiale l=) ='s'a/s,«\ 6 sisie'de'g)isc)=\s/= © Theoiton 383 107 2.00 5.30 49 | 13.98 | 18.46 | 22.95 87.66 128.78 
aaa ST MNESS ANAC inte hy alae’ ps olive (sie ¢ «'a/0) Se) sca\s e's e'sia.o 2,493 292 - 2.00 5.20 | 9.50 | 15..50)) 21.00) 1/2650 94.90 139.90 
WOUEE. 2a0 St SO OUR ACME IOUS OSLO: PSgene 27, 620(4) 358(4) 166(4) * . 
Nova Scotia(5) — Nouvelle-Ecosse(5): 
Sota eae Sateen ee itis alee relates Silesia ajele haya 2.00 4.50 \0 7525) |e 90! | 5. 25,129.00: 71.10 104.85 
Beat PCMALEN® \ee.,01s\e'v.cic.n, $e 014,310.61 sma ce oie 2.50 3200715 5,95. 8.20 | 10.45 | 12.70 48.70 71.20 
Dartmouth (6) 32,592 568 2.00 3.50) |) 6.60 10.10) 13-10 | 16.10 70.00(8} 105.00(8) 
RELA BH Ls a.a/uiois le aise yiaia'nra' sis a8 ae 2.50 4.40 | 6.80} 11.30} 15.05 | 18.80 78.80 116.30 
PANE AG)) cies ce cies « 33, 584 597 2.00 3250) 6260 PLO. 10 3610 6 .no 70.00(8}} 105.00(8) 
New GlaSgOW ...cceecs were se = a 2.50 3.20 | 6.25 | 10.30 | 14.05 | 17.80 TL.1G 104.85 
New Waterford L233) Saris} 7.44 | 11.00 | 14.84 | 18.39 80.04 118.40 
CLO AS stele wisisielcleisfeisisisiastele Ae ae 1.00 2.60 | 5.60} 10.60 | 15.60 | 20.60 71.10 104.85 
Springhill(6) Heats} 346 & 2.00 Se DOM me Os OO te hOe Otel sm LOs 1) LOO. 70.00(8) 105.00(8) 
Sao SR Borne OOO eG me i USES} 3.6/3 7.44 | 11.00 | 14.84 | 18.39 80.04 118.40 
*Truro(6) ... 6,500 497 2.00 390 {/ 6.60) LO. 10)) 13.10) 16.10 70.00(8) 105.00(8) 
Mimdsor (6) s,s csnnce sce ss 7, 220 404 2.00 3.50 | 6.60 | 10.10} 13.10 | 16.10 70.00(8} 105.00(8) 
Hearne Hn (Ne 6S ARAB AR ORDARHOS MAReOr ABAD 9,108 325 2.00 32.00) |. 656041) LOSLO! i153). 00) L620 sve 70.003} 105.00(8) 
r 7 
Wael SSB aagred EOS ORSISA HEM OTR CHIC ALINE 221, 488(4) 420(4) 5 aa 
— + + 
New Brunswick — Nouveau-Brunswick 
BUSINESS 5 vie. np 460/019 0 4,271 519 196 1.00 3.00 | 6.00} 10.60 | 14.85 | 18.10 70.10 102.60 
Campbellton . 3,787 365 6 oyis) 3.80 | 6.80] 11.80] 16.80 | 21.80 101.80 151.80 
Chatham +6. ..+. 1,576 581 Dp) 1.50 4.30 | 7.30 | 11.90) 16.15 | 19.40 71.40 103.90 
*Edmundston .. 3, 294 539 Py 1.00 4.30 | 7.30} 11.30 | 14.85 | 18.10 70.10 102.60 
Fredericton .. 8,126 477 283 1.00 3.00 | 6.00 | 10.60} 14.85 | 18.10 70.10 102.60 
MENIGI) 2 RAO rIpD DOO oe DE 14, 136 438 177 1.00 3.00 | 6.00 | 10.60} 14.85 | 18.10 70.10 102.60 
Saint John(6) 24,933 357 242 1.00 2.97 | 5.67 | 10.17 | 14.42 | 17.66 69.50 101.90 
Bie SECDHER oy 0006 ies ais 1,142 464 24 1.50 4.30 | 7.30] 11.90 | 16.15 | 19.40 71.40 103.90 
ACESS ais wala aicinieia'<'s «1s sie(e 1, 263 378 12 1.50 4.30 | 7.30] 11.90] 16.15 | 19.40 71.40 103.90 
SLUGS) es ARSE 1, 286 516 72 feo) 4.30 | 7.30] 11.90] 16.15 | 19.40 71.40 103.90 
Woodstock A 1,618 643 88 1.50 4.30] 7.30] 11.90} 16.15 | 19.40 ee 71.40 103.90 
Ik a! + + 
HOU OAS CABRIO SOOO BASED Aan OndCAaiEe 177, 623(4) 449 (4) 3, 327(4) As 
[eee ae a eee SE 
Québec(7): 
NRT y Lh alee SACS AVRO AO OF AOS sk 779 1743) 1.50 4.40 | 6.20} 8.80] 11.30 | 13.80 ae 53.80 78.80 
reat areteVtets aver cls,ia/aivtaiare' piste 3,398 | 875 167 ion elo Oma pate \edOcOOM bee ce eee 69.30 102.30 
Bare COMGAW 45 ccse cess 2,795 772 112 nite) 2638 |) 4.03.) (6.58) )" 9.08 it, 58 ARG 59.58 89.58 
Cape-de-1a-Madeleine TOT 717 327 25 4.15 DSH |) gos oou| el. OS Watson D3)25 78.55 
ACCOM EAN te (sini aro) shais sie e ace ieee 888 917 GP) 4.15 5.50 | 7.75. |) 10500) | 12225 56.25 83.75 
CACO siatts, slcva\cieiaje ss nisi=ie SVE 561 af 1.00 2.58 | 4.15 6.33 8.39 | 10.45 46.45 68.95 
NSA GOG be cra ioa eine osha"! 6 425 629 24 1.50 4.40 | 6.20} 8.80] 11.30] 13.80 53.80 78.80 
PMO OMA ALE! Uelah ate eia/etnt ele 's\s! # satel «feta ia seheie/s 8, 835 653 672 erp. Belo: Wy SiGe Chelsie) thilleyl) 5. | eabis! Sys) 53,D5 78.55 


See footnote(s) at end of table. 


— Voir renvoi(s) a la fin du tableau. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1971 — Continued 


TABLEAU 1. Factures mensuelles (nettes) du service d'électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1971 — suite 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
cooking and 
Lighting, water heating Lighting, etc., 
small = refrigeration, 
Average Average appliances, Eclairage, etc., cooking, 
number number of refrigeration réfrigération, water heating 
of Average domestic and cuisine et and house 
domestic monthly house Mini- cooking chauffe-eau heating 
service con- heating mum - cs al 
customers sumption customers net Eclairage, Eclairage, etc., 
Province and 1971 1971 1971(1) bill petits réfrigération, 
municipality - - — appareils, Metered cuisine, 
- Nombre Consom- Nombre rates chauffe-eau, 
Province et moyen de mation moyen de nette = et chauffage 
municipalité clients du |mensuelle |clients de | mini- D'aprés le de maison 
service moyenne chauffage mum compteur 
dome sti- 1971 domesti- 
que que 
1971 1971(1) Monthly consumption in kilowatt-hours 
Consommation mensuelle en kilowatt-heures 
1, 000(2) 7,500 
kwh. dollars 
kWh. 
Québec — Concluded — fin: 
Farnham ....... 1,827 670 58 1.25) )) 4515. 50:95 8.55, } 11205: ) 13555 eee 53e55) 78.55 
Granby ..... 9,699 689 618 £2 |) 4525 5595) 85551} 11.05: 123255 eee 53.55) 78.55 
*Grand'Mére . 05955 833 19 1.50 | 4.40 6.20] 8.80] 11.30 | 13.80 vee 53.80 78.80 
Boll 2.35250 17,659 962 2,242 1.00 | 3.80 5.00] 6.80] 8.55 | 10.30 ery 54. 30 81.80 
Joliette .. 4,772 465 ae 1.00 | 3.38 6.53 | 10.58 | 14.63 | 18.68 Sor) 83.48 123,98 
*Jonquiére (6) 75995 787 tie 1.25 | 4.15 5.50] 7.75] 10.00 ; 12.25 eee 56.25) 83.75 
La Tuque .......- 3,564 706 181 ny des) a 5.95))) 82.55: ) 21505 | 13655 wcaie 5355 78.55 
Lévis .... . ° 4,256 688 924 1.00 | 3.80 5.60] 8.20] 10.70 |} 13.20 es 53.20 78.20 
Magog ..+-. AAR . 3,835 471 140 E00 1" 3570 6.53 9.15 | 11.78 | 14.40 ann: 69.35 104.35 
Mégantic .. . L772 620 162 Bez 4a kS 5295.) 8.55) ] 12005 .83,.55 SNe 53555) 78.55 
Montréal (6) ° 596,630 559 14,216 1.00 | 3.80 5.60] 8.20} 10.70] 13.20 pits 53.20 78.20 
Noranda ....... ° Re ee 2,815 703 67 1.25 | 4.15 50854 8.954 20.85: ) 13535 Ske 57535 84,85 
Québec 22.2 sie ve 45, 845 591 3,589 1.00 | 3.80 5.60} 8.20] 10.70 | 13.20 ie 53.20 78.20 
Rimouski ......+++ 6,087 843 1,016 1.25 | 4.15 5.95 8.55: bL05) | 13.55 one keys 78.55 
Riviére-du-Loup .. 4,296 670 a 1.00 | 4,30 7.30} 9.80} 12.30 | 14.80 eine 74.80 112.30 
ROUT scccccccccccscvess 4,549 687 269 1.25 | 4.15 52:65:| 8..35.\010585 | 13.35 een 57.35 84.85 
Ste-Agathe des Monts .. 1,903 512 60 1.25 | 4,15 5595:| | 8155) 12105:)} £3.55; Erore 53.55 78.55 
St. Hyacinthe ... 6, 966 681 773 1525 | 4515 5.95 S55) {11.05 |) 13.55 sie 3655) 78.55 
St. Jean(6) ... | 9,050 724 824 1.25 | 4.15 5.95| 8.55} 11.05 | 13.55 ore 53.55) 78.55 
St. Jér6éme .. | 7,390 735 464 1.25 | 4.15 5595: 8.55)} V1.05 113.55") ses 53.55 78.55 
Sept-Iles .. 5,324 862 1,295 1.25 | 4.15 | 5.95 8.55 | 11.05 | 13.55 ane 53.55 78.55 
Shawinigan .. 7,733 683 137 25} 4a k5 Se 95a) 8655) ett 00571) 13555 pare 533/95 78.55 
Sherbrooke .. 29, 267 408 15 ei S008 NE S092 109,175) (eS 465 Welt: abe 79.64 118. 46 
Sorel ..caes 5,276 695 644 1.25 | 4.15 5. 95a, pO. D5: | Lk j05) | Lasoo, A S365) 78.55 
Thetford Mines 5,919 643 365 La2> | 4.15: 5.95: 8.55.) 21105, | 03.55 ayaa 53.55 78.55 
Trois-Riviéres . 15,472 661 471 Lge Sah) Mate 5.95.4 8.55) 22005.) 13255 tore 33,55 78.55 
Wak Gt Or) 5% aise 4,630 879 491 Lata | Maus 5.85 8.35 | 10.85 | 13.35 arate 57.35: 84.85 
Valleyfield .. 8,099 654 532 1625) 4.15 6.95.) 1 8e55 (2105, ] 13055: wane 53.55 78.55 
Victoriaville . an eee a 2 6,067 616 356 1.25 | 4.15 POT t Oy DO sO. |) Loe oe: ao 53555 78.55 
Westmount .......+-- on ever 7,608 ie 461 1.00 | 3.80 5.60| 8.20] 10.70 | 13.20 wisi S120 74.95 
T eee 
TOtal vse ccceccscn occ ccceeesecescorccs 1, 766, 934 (4) 625(4) 95,099(4) oars eee asa aes sine 
sl ie 
Ontario: 
*Alexandria ..... 1,230 723 178 2.50); 3/05 5adD3) 800 10.25; }13..03 12.43 59%.13: 87. 88 
ERGLEIG << 5 slo ule . 7,607 747 677 2.02 2.93 563s) 8.35 LL. 03' | 13573 11.42 56.93 83.93 
*Belleville . 10,620 714 703 3.00 | 3.00(8)} 5.00] 7.25 9550 | 12525 ae ps} 57.25 84.75 
*Brampton ... abe 11,771 599 2,843 3.00} 3.70 7.30;) 9.55] 11.80 | 24.55 Ns) 57.45 84.95 
*Brantford .. oovevcvececccce re 18, 732 582 1,014 2.50 | 2.95 5.65} 7.65) 9.65 ]°12.28 ee 53.83 80. 08 
Brockville . eer eccscccoes eesee 6,257 775 662 22:50) |) (3.35 5.90} 8.03 | 10.15 |] 12.78 see 54.23 80.48 
*Burlington ...... . . F 21,244 840 985 CEPA ies PPS 7.20} 9.20) 11.20 | 13.83 ae Spyies) 82.08 
*Chatham .... a6 00.0.2 eee c.sic'e ve wae vv sie e : 9,620 515 151 3.00"| 3.15 6.15] 8.40] 10.65 | 13.40 12.63 56.35 83.85 
Cornwall ...... . ee 12,468 775 580 2.00 | 2.34 4.37| 6.90] 9.40] 11.90 eee 51.90 76.90 
*Dundas ...eee00. oeacerccceses i 4,697 658 135 2yLG) |) Se Oa 6.30} 8.30] 10.30 | 13.05 vee 56.30 83.80 
*East York 2.2.0 ® «0a dale es 32,816 522 3,160 Za DON hb Be od 4.80] 7.43] 10.05 | 12.68 10.44 53523 79.48 
*Etobicoke ..... ee 81,419 734 637 2.00] 3.28 5.03 7.96 | 10.88 | 13. 81 11.16 60.61 89. 86 
RGALt -nccccscccccccccsccccvacsscccccccece 95952 742 2,411 2/00, [3-05 6.20] 8.83 | 11.45 | 14.08 11.92 53.98 80. 23 
*Gloucester Twp. — Canton de .. 8,530 863 434 3.00] 4.35 8.40] 10.65 | 12.90 | 15.78 at: 59. 93 88.68 
Goderich ..... CIC 2,374 673 232 Le75)) 2.45 4.85| 6.60] 8.35] 10.85 10.61 50.50 75.50 
GUC Ph se .0's a s.cine cle nbie'sccceuciclae-oeaieciscla sve 16,014 866 1,770 2.00} 2.90 5.60] 8.10] 10.60 | 12.10 ast 53.10 78.10 
WHAMILCON seveccccscccccrccscccvcssccccsece 90,302 547 979 -83 2.40 4.65 7.40 | 10.15 | 12.90 LL 29: 56.90 84.40 
< 3,484 660 27 1.75 | 2.40 4.35] 6.35 8.35 | 10.85 9.95 50.85 75.85 
16,608 733 738 3.00 | 3.00(8)) 4.40] 7.03 9.65 | 12.28 NOG 54. 28 80.53 
Kitchener .cccesessce P . 31, 384 677 687 2000} 25.75 5.00] 7.00} 9.00] 11.50 oes 51.50 76.50 
FLindsay ..ccccceccece cecce B fe Yd 757 340 2,50 1 3.00 6.00] 8.25] 10.50 | 13.25 12.80 56.45 83.95 
London ..ccccccccccccccccccecvcsccscevaves 63,518 572 2,716 3.00 | 3.60 6.90} 8.65 | 10.40] 12.90 ene iy Ay bs) 76.75 
AML Gland (oun nccie so a'e'n cece 3,425 700 194 3.00 | 3.00(8)} 4.95] 7.20] 9.45 ]12.20 eiayel 56.20 83.70 
MMississauga ...cccccecee 34,310 982 3,410 3.00 | 3.00(8)} 6.25] 8.25] 10.25] 12.93 RES53: 555.73) 82.48 
a a 1 
See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1971 — Continued 


TABLEAU 1. Factures mensuelles (nettes) du service d'électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1971 — suite 


Province and 
municipality 
Province et 

municipalité 


Ontario — Concluded — fin: 
*Nepean Twp. — Canton de 
Niagara Falls 
North Bay 
*North York 
*Oakville 
*Orillia 
Oshawa 
*Ottawa 
Owen Sound 
Pembroke 
Peterborough 
*Port Colborne 
*Richmond Hill 
St. Catharines 
St. Thomas 
*Sandwich W. Twp. — Canton de 
Sarnia 


Scarborough 
*Smith Falls 
*Stratford 

Sudbury 

Teck Twp.(9) — Canton de(9) 

Thunder Bay 

Timmins(10) 
*Toronto 
*Trenton 
*Waterloo 

Welland ..... 

LED Y oy. aie 
*Windsor 

Woodstock . 
*York 


Manitoba: (11) 
Brandon 
Dauphin 
East Kildonan .. 
Mort Garry .... 
Neepawa 
Portage la Prairie 
St. Boniface 
St. James 
St. Vital 
Selkirk 
The Pas 
Transcona 
West Kildonan 
Winnipeg(12) 


Saskatchewan: (13) 
*Moose Jaw(14) 
North Battleford(15) 
Prince Albert(15) 
Regina(15) 


Lighting etc., 
refrigeration, 
cooking and 
Lighting, water heating Lighting, etc., 
small z - refrigeration, 
Average Average appliances , Eclairage, etc., cooking, 
number number of refrigeration réfrigération, water heating 
of Average domestic and cuisine et and house 
domestic monthly house Mini- cooking chauffe-eau heating 
service con- heating mum = Using = 
customers sumption customers net Eclairage, flat Eclairage, etc. 
1971 1971 1971(1) bill petits rate réfrigération, 
- - - = appareils, Metered water cuisine, 
Nombre Consom- Nombre facture |réfrigération rates heater chauffe-eau 
moyen de mation moyen de nette et _ = et chauffage 
clients de |mensuelle |clients de | mini- cuisine D'aprés le Chauffe- de maison 
service moyenne |chauffage mum compteur eau 
domesti- 1971 domes ti- a tarif 
que que fixe 
1971 1) L972) Monthly consumption in kilowatt-hours 
Consommation mensuelle en kilowatt-heures 
- ——— ——_—— 
100 250 500 750 | 1,000 | 1,000( 2) 5,000 7,500 
SS ee = 
kwh. dollars 
kWh. 
17,500 881 1,500 2015 4.00 Te Pou LOS OO! | hzazoe tbo be 15.07 59.68 88.43 
17,404 555 226 200) |) easioo 5.70 7.45 | 9.20] 11.45 Wess 50.70 75.70 
13,477 741 836 3.00) | 32100/(8)) 5.20) 7.45. 1) 19). 70) 12045 11.68 BSyeL)5) 83.45 
118,966 746 4,590 3.00) 3.15 SY syoh | Ro JPLS OLN yt Me Jor tl a spe 0) WRAY 59.95 83.45 
15,128 915 800 2.40 | 3.65 7,40) | 10.15 | 12290) 15.65 ars 57.40 84.90 
6,852 692 372 1.60 | 2.10 4.20 | 6.95 9.70 | 12.45 10.28 55.00 82.50 
24,082 890 3,033 3,00)! 3-10. 51.65) Fa20u ORES L278 11.45 54.23 80.48 
89,755 762 we 1.85 2.60 4.85 | 6.60] 8.35] 10.10 54.10 81.60 
6,056 745 303 Z00))) 20145) 5.00} 7.00] 9.00} 11.50 Rats 51.10 76.10 
4,501 731: 60 2.50) ) 3.25 G25) Coic2a> 1 LOR25: (13/00 12.65 56.45 83.95 
7,153 844 1,155 3.00 | 3.70 6.55 9.18 | 11.80 | 14.43 ipa eh 54.73 80.98 
Se 480 85 2.50) 3a05 6.30 | 8.55 | 10.80 | 13.68 12.98 59.03 87.78 
4,838 753 101 S008) sSar25 5695 UeO>) |e ORO Sapa TESS: See) 83.45 
29,627 571 482 2.25 3.20 262008520) LOSZ ON 128s) 12.56 54.83 81.08 
8,018 642 216 Zot | Deed 6260 See 7D} Pies) Vai75 se 51.50 76.50 
3,278 844 374 4.00 | 4.00(8)} 7.50] 9.75 | 12.00 | 14.88 14.26 59.43 88.18 
15,990 625 | 836 2.00 | 2.90 5.60 TSE ema ey TERN) 11.44 51.60 76.60 
20,831 847 534 2,00) |) 237, 4.59 7.06} 9.54} 12.01 ays 51.61 76.36 
78,608 782 Sree! 2.16 | 2.64 4.99 7.63 | 10.26 | 12.96 10.64 53.67 79.99 
3,014 751 158 2.50'})- 3415 5.05 7585 9.85 | 12.60 L257 56.60 84.10 
7,060 | 744 400 2.50) 3.65 TAO) 9.65511 290: | 14565 14.28 58.65 86.15 
PA A 852 2,182 L.75 2.45 4.55 6.55 8.55 | 11.18 SRer 52.50 78.75 
5,070 552 182 2.25 2.90 5.60 Cherian) | teintessy | Wir dhcrs} 12.20 58.43 87.18 
30,478 750 795 2.00 | 2.70 4.80] 6.30 7.80 | 10.05 agen 46.05 68.55 
8,251 610 263 eas} 2.80 5.20 1533 OVS | E2eS3 11.80 Sek) 86.68 
186,623 516 12,492 26:30) -2,'60 4.49 7.64) 10.79 | 13.94 ets 64.34 95.84 
4,482 696 254 2.50 | 2.60 Bry) 7.40] 9.65} 12.40 11.47 56.40 83.90 
8,313 888 mie 102 PR AEOUM) as 'erLe{0) G90 9 TS) 140 14) tS 13.06 56.95 84.45 
11,118 481 534 2.00 | 3.00 6.00} 8.00} 10.00} 12.63 12.20 53.98 80.23 
6,478 922 713 4.00 | 4.00(8)| 6.05} 8.05] 10.05 | 12.80 12.05 56.45 83.95 
55,758 523 4,856 3.00 | 3.45 6.30} 8.55] 10.80} 13.68 EN TAS) 59.43 88.18 
7,862 682 345 ove 3015 SIE) (ETE ASO) | (eae) Pa 53.98 80.23 
36,514 Bee 209 PhS) 2.75(8)| 4.75 7.38 | 10.00 | 12.63 10.91 54.63 80.88 
= 4 dee 
2,223, 674(4) 696(4)| 123,033(4) b 
| I 
9, 321 656 314 1.50'| 4250 Gro2 Oe 7ii || tt. 0251) D3 3277 49.27 Th ei 
2,860 856 204 Pe SON Samy Fo2ON S45 NE TON LS. 95 49.95 72.45 
8,842 676 42 Te DOn 6 sel Sels 7.42 9567 iM) Lo? 47.92 70.42 
7,001 790 123 Lea) Sabb 5.17 Tee |) DGy) Idd 192 47.92 70.42 
1,144 599 80 La 5On) S185: Le OUalO cal Lene Sizn | herO2 50.62 PS i2. 
3,655 596 ID, 1.50} 4.50 Gee) | 8.07 i Lh.02 | US 27 49.27 They 
12,796 639 100 TSO sia cater gi RECA Oye Sie? 47.92 70.42 
19,045 740 149 Le50)) SB. 05 Seki Tete IaOy, lao? 47.92 70.42 
85 73k 798 142 L010) SoS Sially/ Tuten Saori dele 47.92 70.42 
2,508 697 120 1.50] 4.50 622) Sa) LLeO2 | Vas 27 49.27 eaTD 
1,850 1,134 B25 L507 | ese 85 UST a ALO MECHEL ee Si La Ow 50.62 GistelZ, 
6,038 622 34 1.50} 3.15 5.17 Feta IG7 i Teo? 47.92 70.42 
7,833 784 57 EDOM ae: Laaiy Tinhe\ 967 LL 92 Ae 47.92 70.42 
77,378 ae) 1,850 220!) 286 Sep! 5.1/6) 8.0L, |) 10526 8.07 41.81 62.40 
—— + —+— 
275,041 (4) 768 (4) 19,743 (4) 
+ iF —— + 
10,019 395 93 | 3.44 5.58 | 8.68 | 11.78 | 14.88 64.48 95.48 
3,676 407 . L535"|) 3.34 5.74] 8.54] 11.04] 13.54 53.54 78.54 
7,748 451 NURS) 3.34 5.74] 8.54] 11.04] 13.54 53.54 78.54 
40,686 466 a 64 |) 3027 5.11 8.19 | 11.27] 14.34 63.54 94,29 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) Aa la fin du tableau. 
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TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1971 — Concluded 


TABLEAU 1. Factures mensuelles (nettes) du service d'électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1971 — fin 


Lightning, etc., 
refrigeration, 
cooking and 
Lighting, water heating Lighting, etc., 
era Nites small A - refrigeration, 
WEEaee vi Eclai . cooki 
Number number of plier ye seed Sakae aetna h 
ae refrigeration réfrigération, ating 
4 of , foe h Mini- and cuisine et and house 
oneeete mop, See, = cooking chauffe-eau heating 
service con- heating mum fe Using ms 
: customers sumption | customers net F 6 t 
Province and 1971 1971 1971(1) bill ficlairage, flat Eclairage, etc., 
municipality petits Metered rate réfrigération, 
= Be = * = a appareils, ea water cuisine, 
Province et ee CORSE 2 er acture | -éfrigération aoe heater chauffe-eau 
unica palee moyen de mation athens : nette aE "7 4 Mi et chauffage 
clients du mensuelle |c ients e mini- mune apres le Chauffe- de maicon 
service moyenne | chauffage mum compteur aa 
domesti- 1971 domesti- Seen 
Bue soe fixe 
— ws tle J 
ee TEL, Monthly consumption in kilowatt-hours 
Consommation mensuelle en kilowatt-heures 
i 100 250 1,000 (2) 7,500 
= 
kwh. 
kWh. 
Saskatchewan(13) — Concluded — fin: 
Saskatoon ..... > 36,989 434 1.00 3.75 4 6.60) 10510)113-560 ) 17.10 108.10 
Swift Current . 5,000 361 1.50 4275 | 8.504 12.75 } 16.50 | 20.25 aT IY ART AS) 
Weyburn (15) ° 2,453 433 whe 1.50 BL 75.) 262300) O2154) PEGS.) 14.15 #9545 
MOIKEON (U5) Malet io1eie.0)ai0ls (are einisiova ate 4,181 437 ate ipso + 5.74] 8.54 | 11.04 | 13.54 78.54 
SS a 4 —— ———— 
Jin a WIN SAO AMEE OGL OOCTOOC USO TaD O Ook 275,714(4) 522(4) 100 (4) sits tere Fou afte Reis 
Ee — +— ——- 
Alberta: 
Calgary. \sromieis a0 \s:h aisle aieeinia.elehelnefeteis:o de > 110,194 451 2 Lard 2.56 | 4.70 7.45 | 10.20 | 12.95 56.95 84.45 
Drumheller ... 1,641 395 a 2.40 4.30 | 7.70} 10.90 | 14.25 | 18.00 fe 78.00 115.50 
Edmonton (6) .. 113,145 444 1 1.50 3.00 | 4.50 7.00} 9.50] 12.00 52.00 77.00 
Fort Macleod . 754 309 ° 2.50 4.51 | 8.55 | 14.49 | 20.42 | 26.36 5 121.36 180.74 
Lethbridge .. 12,479 417 2.00 3.60 | 5.48} 8.60 }11.72 | 14.85 4 64,85 96.10 
Medicine Hat ” 8,738 400 1.00 2285 | SeLO0' 8.85 | 12-60 | 16.35 8 76.35 LL3 385 
Red yDEGr i abe staie.s.n wle)c:slatejolete leis. sielis «fel ive 7,451 431 ne 2.00 BeSi/ai) sO 8.91 | 11.61 | 14.31 ats Siow 84.51 
Otay ii etais,aluite ole /a(ecatalels alararee:vinela/o\ninla o.«isteen 429,040 (4) 488(4) os eae ise pee Brags SAL St seh aie Ao 
—— —+ a va = eee ———— 
| 
British Columbia(16) — Colombie-Britan- 
nique (16): | 
Burnaby .... 39,057 545 746 2.00 3.00 7.50)) 11520 | 13.95} 16,70 Pie 60.70 838.20 
Cranbrook = Janay} 490 71 2.00 3.00 750i), LU.20' | 13.95 | 16.70 6 60.70 88.20 
Kamloops . 7,418 584 841 2.00 | 3.00 7.50)| 11.20 | 13.95 | 16.70 Ase 60.70 88.20 
Kelowna .. 6, 306 618 805 1.00 3.20 | 6.20] 8.07 9.95 1 3507 mia 52.45 77.45 
Nanaimo .. : 4,981 618 261 2.00 3.00 | 7.50 | 11.20 | 13.95 | 16.70 plete 60.70 88.20 
Nes on Gi ates selects . 2,980 599 137 S725) 3.50 | 6.24 7299 9.74 | 12.09 Bea 68.09 93.09 
New Westminster .. 14,688 374 23 2.00 3.00 7.50 | 11.20 | 13.95 | 16.70 pia 60.70 88.20 
North Vancouver (6) , 27,601 615 352 2.00 3.00 | 7.50] 11.20 | 13.95 | 16.70 se 60.70 88.20 
FPEnELCCON) « aisiae a - 5,550 737 ae IS 3.10 | 5.40 7.90 | 10.40 | 12.90 FERC 52.90 77.90 
Prince George ... 8,929 738 872 2.00 3.00 7.50 | 11.20 | 13.95 | 16.70 let 60.70 88.20 
Prince Rupert ... 4,305 890 619 2.00 3.00 Fe5Osh Lis20e) 13:95, | 16,70 sana 60.70 88.20 
Richmond ...... , 17,585 605 631 2.00 3.00 7.50 | 11.20 | 13.95 | 16.70 Stee 60.70 88.20 
ELD AN Ae spoke al aie (ola\ erase n/arave ol atales (ola oa lace be sities ola 3,563 707 62 1.25 PRS Sal a OY fe TaO2n EDead idk De sats 54.81 81.81 
VAC OUVERS sla iisieisis/ole'al vie siuivrelslarnele s vis's tie o)niate 142,090 415 1,481 2.00 3.00 7.50 | 11.20 | 13.95 | 16.70 Sieve 60.70 88.20 
Victoria(6) 5 35,214 507 2,259 2.00 3.00 7.50 | 11.20 | 13.95.) 16.70 mace 60.70 88.20 
WBE | VADCOUVER) o:r ole urneie,sveysie(eaisialdlscolfls: 3 tele e ih 12,104 798 662 2.00 3.00 7.50 eas 13.95 | 16.70 oie 60.70 88.20 
- } jm = 
LOU Gi Pe tatatelniets\ajavaia'an’alals (sve vais (oteieeel ataleue aialee 697,741(4) 610(4) 36,061 (4) 
(1) Including electrically heated apartment suites. — Comprend les appartements chauffés Aa I'électricité. 
(2) Includes a metered consumption of 490 kwh. for lighting, cooking and appliances plus a flat rate water heater of 1,000 watts. — Comprend une consommation 
mesurée au compteur de 490 kWh. pour l'éclairage, la cuisine et les appareils divers, plus un chauffe-eau de 1,000 watts 4 tarif fixe. 


(3) See "Introduction", provincial sales tax of 7 % — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 7 %. 

(4) From Annual Electric Power Statistics, (preliminary estimates), Catalogue 57-202. — Tiré du Catalogue 57-202, Statistique de l'énergie électrique (estimés 
préliminaires). 

(5) See "Introduction", a tax levied under the "Nova Scotia Health Insurance Act" as follows: domestic, .50¢ per bill; commercial and power 2 kw. and 5 kw. — 
$1.00; 10 kw. — $2.00; 50 kw. — $10.00; 100 kw. — $20.00. — Voir "Introduction", le montant de taxe pergue sous le "Nova Scotia Health Insurance Act" comme 
suit: domestique .50¢ la facture; commercial et énergie A la petite industrie 2 kW et 5 kW — $1.00; 10 kW — $2.00; 50 kW — $10.00; 100 kW — $20.00. 

(6) Includes surrounding area. — Comprend la région environnante 

(7) See "Introduction", provincial sales tax of 8 % — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 8 %. 

(8) Minimum bill. — Facture minimum. 

(9) Includes Swastika. — Comprend Swastika. 

(10) Includes Schumacher. — Comprend Schumacher. i 
(11) See "Introduction", provincial sales tax of 5 % Electricity used for house heating only is taxed at 1 % — Voir "Introduction", la taxe de vente provin- ‘ 

ciale de 5 % dont 1'électricité utilisée pour le chauffage des maisons est taxée a l %. 
(12) See "Introduction", municipal tax of 2.5 % — Voir "Introduction", la taxe municipale de 2.5 % } 


(13) See "Introduction", provincial education and hospital tax of 5 % — Voir "Introduction", la taxe provinciale de l'éducation et hépitaux de 5 % 
(14) See "Introduction", surcharge of 8 % — Voir "Introduction", une surtaxe de 8 % 

(15) See "Introduction", surcharge of 10 %. — Voir "Introduction", une surtaxe de 10 %. 

(16) See "Introduction", provincial sales tax of 5 % — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 5 %. 


* Municipalities in which changes occurred in 1971. — Municipalités dont les factures ont changé en 1971. 


ey ies 


TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1971 


TABLEAU 2, Factures mensuelles (mettes) du service commercial d'électricité 


—y 


sans restriction (24 heures) au Canada au 31 décembre 1971 


Billed load — Puissance facturée 
Average 
number 
of, 2 kilowatts 10 kilowatts 50 kilowatts 
commercial Total 
Province and ae consumption: 
municipality during Hours use — Heures d'usage 
= a 1971 
i Nombre 2. 
Province et Aa 
minicipalace ee Consom- 00 200 300 100 200 300 
e mation ei 
clients totale en 
ie a 1971. Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
1,000 | 2,000 | 3,000 5,000 10,000 | 15,000 
000's kwh, dollars 
000's kWh. 
Newfoundland(1) — Terre-Neuve(1): 
Carbonear .... 157 5,034 7a32} £2513) L793" |'47550)))" 63550!) 79550 237.50} 317.50 | 397.50 
Cornerbrook .. 820 42,746 FaSQ) A203" LAS a7 SO!) 63.501 79.50 237.50) 317.50 | 397.50 
Grand Falls ..... 270 15,737 7.32 | 12543") 17-.43"| 47.50) 63.50} 79.50 237.50] 317.50 | 397.50 
Mount Pearl .. VA. 2,401 Pose U2 213 | 2750S) || 1475 50) 963550)1') 79250 237.50} 317.50 | 397.50 
Sie POMS” Sree 2,706 213,594 Fee) L2013)) 17443) 475.50) 6385504 79,50 237 50) 317.50: ) 397.50 
Stephenville ...... 237.50] 317.50 | 397.50 
RICE Rem rercleie.a ole taistelela'e/9 les ctarete(alele’ sin eielaistile as a (arafate ver sarelehe 12, 208(2) 516,949(2) <a slats ado BGO 2 3 
=at sae SS Se ee Bla 
Prince Edward Island — tle-du-Prince-fdouard: 
puCobretra (Oats toca wel: is/e/s ress ctor a1 aie Vole .ave F.0/s,0/sitio se eibu0 areha'leiale oi 1,238 30,746 9.09)|13.568') 27.27) 1 50.45) 73,401) 91535 2525.25) 30171500 | 4505)75 
*Summerside ...... Sie SIO MODUS CI Toso GOO ICAL ON best 9,685 10.40 | 14.80 | 19.20 | 57.00} 79.00) 101.00 285.00; 395.00 | 505,00 
ae a ++ 
BOURAM faite dete sid eases sien eee ioaeescseasiviecses sees 4,914(2) 70,626(2) wae 350 ae fan [ 
jorc tia 5a - - — 
Nova Scotia(3) — Nouvelle-Ecosse(3) : 
Amherst ss 605 =o sa 8.00 | 11.00 | 14.00 | 40.00] 55.00} 70.00 200.00} 275.00 | 350.00 
Bridgewater .. ae -- | 6.50 | 8.30] 10.10 | 37.50! 46.50; 55.50 187.50} 232.50 | 277.50 
Dartmouth(4) . BBDL2 139,442 8.80 | 12.80 | 16.80 | 44.00 | 64.00) 84.00 220.00 | 320.00 | 420.00 
CUR BE a oto) SHOU GAO DOOD Ue IAC Or Ick OO oes wa ate 8.00 | 11.00 | 14.00 | 42.50} 57.50} 72.50 212.50; 287.50 | 362.50 
Metta KtUs Mises vie basinisly «sre 5,461 392,594 8.80 | 12.80 | 16.80 | 44.00 | 64.00| 84.00 220.00! 320.00 | 420.00 
New Glasgow .. a c/o 6.40 | 9.80 | 12.80 | 32.00 | 49.00; 64.00 160.00; 245.00 | 320.00 
New Waterford 7.65 | 13592) 19.52.) 40.94 | 62.32) 83269 204.72 | 311.60 | 418.47 
BAHEIRONL Ys haha! Sats bialais winins sro la elo, Wa(a/a oe ee 8.00 | 12.00 | 16.00 | 40.00} 60.00) 80.00 200.00} 300.00 | 400.00 
Springhill(4) .. 831 27,767 | 8.80 | 12.80 | 16.80 | 44.00 | 64.00] 84.00 220.00} 320.00 | 420.00 
SVEN isis 5 a oldre.e Ao Wie 7.65 | 13.92 | 19.52 | 40.94 62.32| 83.69 204.72} 311.60 | 418.47 
BraaO (A): scare oe are. 1,057 38,750 8.80 | 12.80 | 16.80 | 44.00; 64.00! 84.00 220.00} 320.00 | 420.00 
Windsor (4) 831 23, 802 8.80 | 12.80 | 16.80 | 44.00] 64.00| 84.00 220.00} 320.00 | 420.00 
Ce Te hie CA ASO AL ONO ES ICH IAC ORO OORT eae 1,457 27,507 8.80 | 12.80 | 16.80 | 44.00 | 64.00| 84.00 220.00 | 320.00 | 420.00 
HGH se ele cma Shion Gor onsod SOAR hi. CIO OIIO DUE 295799:(2) 1,011,690(2) AGO ee Sa 
ae | ee a —— tf en | 
New Brunswick — Nouveau-Brunswick: 
BAGDUSE E etstsle eiols's\s!eivsals aia \b siete ullalejejeipieo-av's-oie a 604 23,876 7.80 | 13.80 | 19.80 | 37.57 | 51.07) 64.57 187.87} 255.37 | 322.87 
Campbellton .......... 3 530 14,508 12,00 | 21.00 | 29.00 | 45.00} 85.00} 125.00 205.00} 405.00 | 605.00 
Oates aise |e overs e's «oo 3 204 6,020 7 jG08 | Loe CON 180 Sfson Seen 64.57 187.87 | 255.37) po22.07 
Edmundston ......... 510 14,974 11.00 | 18.50 | 24.50 | 35.50] 55.50} 75.50 171.50} 271.50 | 371.50 
Fredericton .. A 1,065 81,782 TROO ds. G0) | LOGON Sie 57 lin uO. 64.57 187.87 | 255.37 | 322.87 
IMECHER TOM ales aoe tayo telplnta\e e's 1,714 94,786 7.60: | 13:80) |, 19-80) | 37.57 | 52507 64.57 187.87 | 255.37 | 322.87 
Saint John(4) 25997 78,527 8.82 | 11.52 | 14.22 | 44.10] 57.60} 71.10 220.50] 288.00 | 355.50 
Dee SEPM! salelasyerais.o0 0 baat 191 6,385 7.80 | 13.80 | 19.80 | 37.57 | 51.07} 64.57 187.87 | 255.37 | 322.87 
Sackville ... 194 10,299 7<080),| 1:3'..80) 19.580) 3757 |) SL.07 |) 64.57 187.87 | 255.37 | 322.87 
Sussex ...... 171 4,774 7.80 | 13.80 | 19.80 | 37.57 | 51.07} 64.57 187.87 | 255.37 | 322.87 
WODGSE OCIS (oie <joiele/n s\n b\0\ej0 + s)S/aleia sle/e sielalale\sie’a)e a SYevaintn ‘eves 231 6,340 7.80 | 13.80 | 19.80 | 37.57 | 51.07} 64,57 187.87 | 255.37 | 322.87 
we = |= ee atl 
COs A mete lo lole(eralote fie iotatshetalelaistaTe\nis/vieleletrin rrvie eieis\s/ele/oiel sis che 15,926(2) 588, 814(2) foo boo 5 Or Hae anne 
— 4 + 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1971 — Continued 


TABLEAU 2. Factures mensuelles (nettes) du service commercial d'électricité sans restriction (24 heures) au Canada au 31 décembre 1971 — suite 


Billed load — Puissance facturée 


Average 
number 
OF 2 kilowatts 10 kilowatts | 50 kilowatts 
commercial Total 
Province and customers COE ENO 
Fogel ise 1971 during Hours use — Heures d'usage 
= _ 1971 rd 
tes ey oe Consom- 200 4k 300 | 100 | 200 300 100 200 300 
de mation {Mee 
clients totale en 
commer ciaux 1971 Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
1971 —_— ——— — 
200 400 600 1,000 , 000 3,000 5,000 10,000 | 15,000 
| be a lle = 
000's kwh, dollars 
000's kWh 
Québec: (5) 
ACEODVALES oicjstc sien niccwieccbie sweseveeresvieserstieese se wie 190 8,284 7.20 | 10.20 | 11.20 | 36,00 51.00 56.00 180.00 | 255.00} 280.00 
AULIIe ip aisieisleleinvereiatel eyeivvere 252 19,465 7.04 9.68 | 10.78 | 35.20 48.40 S320 176.00 | 242.00] 269.50 
Baie Comeau .........-- 331 19,161 6.00 8.00 | 10.00 | 30,00 40.00 50.00 150.00 | 200.00} 250.00 
Cap-de-la-Madeleine . 878 33,569 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 |} 246.00 | 272.00 
CLANI@e ries boki? SSA AAR MOE ROU OTL DOOL OCA Octet inp aa Neos 1,376 73,485 7.04 9.68 | 10.78 | 35.20] 48.40] 53.90 176.00 | 242.00} 269.50 
248 7,901 5.40 8.40 | 10.65 | 27.00 42.00 53/25 avis eee eo 
81 1,090 7.20 | 10.20 | 11.20 | 36.00 51.00 56.00 180.00 | 255.00} 280.00 
1,270 50,411 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00] 272.00 
Hamam sy6;aie'ers:0.0 70 ino ie 06914 bidieiw al aieie sia elaieine)aieecas e.e@isiniele « 272 10,249 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00} 272.00 
GAD pleislenkaldieiercia cress 1,309 43,088 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00} 272.00 
*Grand'Mére 680 18,140 7.20 | 10.20 | 11.20 | 36.00 51.00 56.00 180.00} 255.00] 280.00 
EAU DE alas states eae sia miele 15765 176,401 6.16 8.36 9.46 | 30.80 41.80 47.30 154.00 | 209,00) 236.50 
SOUECEERC: Gisraletsdatete eiele-ele 790 26,037 7.00 | 11.50 | 16.00 | 25.00 47.50 70.00 115.00 | 227.50! 340.00 
Jonquiére (4) 411 24,787 8.25 | 16.25 | 24.25) | 40.25 80.25) 120.25 200.25 | 400.25) 600.25 
ANDI tea nerslstsieletsetsis 586 16,875 6.70 | 9.84 | 10.88 | 33.50 | 49.20} 54.40 167.50 | 246.00} 272,00 
LEN GS Vals shatisia «laine pialuie's 702 40,534 6.16 9.46 | 10.56 | 30.80 47.30 52.80 154.00 | 236.50) 264.00 
AMA OR Gis a-pisivelsiaseve win eie 470 12,830 7 500] LO). 100) 11/50} 377. 50 50.50 57.50 187.50 | 252.50] 287.50 
MOPAMEDC vayuein'a tee mislsre eve 337 10,765 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00 | 272.00 
Montréal(4) 78,299 4,894,117 6,16 9.46 | 10.56 | 30.80 47.30 52.80 154.00 | 236.50} 264.00 
Noranda ...2« 365 18,169 6.38 9702 |, 10,12) 31,90 45.10 50.60 159.60 | 225.50 | 253.00 
OGED ECE G rateiehdpoioiare casts 31 ¢ivieie s/eiv/als ole a, d20: ce. ie'y iW tele Wivi Wr aetorb Geis 8,374 475,879 6.16 9.46 | 10.56 | 30.80 47.30 52.80 154.00 | 236.50] 264.00 
PRESTO CLS ECLN ta tomstetev ovat whale abesaiaisheyatais) otei pose state(s) 972 59,459 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49,20 54.40 167.50 | 246.00} 272.00 
Riviére-du-Loup ... 972 18,148 9.50 | 14.50 | 16.50 | 47.50 72250 82.50 237.50 | 362.50 | 412.50 
ROWYM) 5 cars wie wjo0,0. 615 9 4 e065. 6\0\ 016 0 68 4 lne ale iwien eis, 0 0:9 os wieiele:s 812 31,198 6,38 9,02 | 10512} 31590 45.10 50.60 159.50} 225.50 | 253.00 
StesAgathe (dea Monts) 25 « <\visc\ewisieismie oislnlu a sip =n siwiele wise sis 379 11,743 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00] 272.00 
St. Hyacinthe 1,100 50,497 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00] 272.00 
Sis ELOMED slerris oi 5» 1,044 47,040 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00 | 272.00 
St. Jean(4)) fen. .s. sy 56,642 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00 | 272.00 
Sept=ilentwut sie ats 958 44,986 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00 | 272.00 
Shawinigan. 2... 1,246 37,586 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00 | 272.00 
Sherbrooke ..s..0.. 1,956 146,525 6.19 } 12,39 | 18.58 | 30.97 61.94 o2e ou 154.85 | 309.69 | 464,54 
Sel She Sern S ore 929 39,389 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49,20 54.40 167.50 | 246.00 | 272.00 
Thetford Mines .. 835 21,589 6.70 9.84 | 10,88 | 33.50 49.20 54.40 167.50} 246.00 | 272.00 
Trois-Riviéres .. 2,684 LEO O72 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50} 246.00 | 272.00 
Werte awe atee 791 36,399 6.38 902 | 10512), 31.90 45.10 50.60 159.50} 225.50 | 253.00 
Valleyfield .... 1,101 26,516 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50} 246.00} 272.00 
Victoriaville 946 28,869 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00 | 272.00 
WeSCMOUMIE! asecaie atelefoatnstesos his id'e Teron ae 6.16 9.46 | 10.56 | 30.80 47.30 52.80 154.00 | 236.50} 264.00 
DU GiE Air ate\inl x/s' let sin a (wince mn] aiav tela ieee (el eave tetclalaintvie Graver baetey sealahe) 215,786(2) 9,559), 241(2) . oe . oe ° 
— + — — 
Ontario: 
186 14,096 65/7:0) |) 10243) |) E353) 19.73, 35.23 50.73 ShI73) | U59 230 89623 
1,306 121,778 5.54 8.88 | 11.84 | 17.80 32.56 47.36 77.19 | 151.44 | 176.19 
1,646 126,200 5.00 8.25 | 11.25 | 18.00 34.00 50.00 82.00} 162.00} 190.50 
*Brampton 657 77,984 6.70 8.60 9.74 | 33.50) 43.00 48.70 167.50 | 215.00} 243.50 
*Brantford ... eels 263,961 4.90 8.25 | 11.45 | 17.85 33.85 44.35 109.35) 161.85] 191.85 
Brockville Civics. 865 935225 Sus 8.55: Ue SSul 755 S200: 47.55 77.55 | 152.55] 180.05 
*Burlington ..... SUS OPEr 128,116 7.70 | 12.90} 16.40. || 32.00 40.00 45.00 155.00 | 200.00 | 225.00 
*Chatham ..... 1,574 168, 206 6.05 9,88 | 13.18 | 19.78 36.28 52.78 85.78 | 168.28 | 198.28 
Cornwall .... 1,438 61,543 6.60 8.60 | 10.00 | 33.00 43.00 50.00 165.00} 215.00} 250.00 
*Dundas. sles «0 452 LT hee 5.50 8.40 | 10.80 | 33.00 41,00 46.50 165.00 | 205.00 | 232.50 
*East York 2,438 213,765 5.80 7.40 8.40 | 29.00 37.00 42.00 145.00 | 185.00} 210.00 
*Etobicoke 4,327 451,930 (ally, 7.74 8.68 | 30.60 38.70 43.38 153.00 | 193.50] 216.90 
Agee! roma td 1,244 172,968 5.45 9,00 | 12.20 | 18.60 34.60 50.60 82.60 | 162,60] 192.60 
*Gloucester Twp. 848 102,875 7.50 | 11.48 | 14.78 | 21.38 37.88 54.38 87.38 | 169.88 | 202.38 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4 la fin du tableau. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1971 — Continued 


TABLEAU 2, Factures mensuelles (nettes) du service commercial d'électricité sans restriction (24 heures) au Canada, au 31 décembre 1971 — suite 


St er 
Billed load — Puissance facturée 
Average 
number 
of 2 kilowatts 10 kilowatts 50 kilowatts 
commercial Total 
Province and customers consumption ' 
municipality 1971 during Hours use — Heures d'usage 
= = 1971 
Province et = 
municipalité Lara eee” 100 | 200 | 300 | 100 | 200 300 | 100 200 | 300 
de mation L 
ee Pgs Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
1971 
200 400 600 1,000 om 3,000 5,000 | 10,000 | 15,000 
eee 
000's kwh. dollars 
000's kWh. 
Ontario — Concluded — fin: 
Goderich 324 6,825 4.05 8.70 {28.00 | 35.00 | 39.50 140.00 |175.00 | 197.50 
Guelph .... 1,246 76,642 6.00 8.60 |30.00 | 38.00 | 43.00 150.00 | 190.00 | 215.00 
*Hamilton 9,383 495,198 5.80 8.56 |29.00 | 37.80 | 42.80 145.00 | 189.00 | 214.00 
IRENOKA a6 ss ese ee sscede 521 22,262 3.85 8.40 |39.00 | 47.00 | 52.00 195.00 | 235.00 | 260.00 
PRIMES EOM: © cscs ene ae's 2,875 150,365 5.00 7.60 |25.00 | 33.00 | 38.00 125.00 | 165.00 | 190.00 
RGISCMGHER arate sin latn tals) Matn 16 ¢ a/ateiAlsloleio\e ie: voiaib'sle, «| nie'slp ie sie/einie;e 1,959 190,128 6.00 8.60 |30.00 | 38.00 | 43.00 150.00 | 190.00 | 215,00 
pRte TOTO ee lates oe iu fe vie e's /a\a s\n 666 66,270 5.00 11.43) 17.63: | 33.33) | 48-63 79.63 |} 157.13 | 184.63 
TiOHGOW ais \c'e's-s c's o's 9.0 a ole 6,106 812,062 6.25 12.58 |18.38 | 32.88 | 47.38 76.38 | 148.88 | 176.38 
*Midland ..... SOGAD Ce Ee 527 57,056 4.60 10.75 (16.75 | 31.75 || 46.75 L679 ESI TO: LTO 25: 
BMUSHIGSAUGA 0 cls ced ce css 3,261 291,307 6.20 8.76 |31.00 | 39.00 | 43.80 155.00 | 195.00 | 219.00 
*Nepean Twp. — Canton de . 1,000 210,194 7.50 14.78 |21.38 | 37.88 | 54.38 87.30 | 169.88 | 202.38 
*Niagara Falls ........... 1,376 160,514 6.00 11.63 {18.88 | 34.38 | 49.88 108.38 | 158.38 | 188.38 
INGE tb Ay po iaske ato ees cab ee <% 2,040 156,285 6.10 2.35 |13555° |, 3355; || 48755 109.80 | 154.80 | 182.30 
BNorth York 6.02. ssieoe-s <a 11,960 1,856,353 5325, 12703 Vee 630 | 35.1314) 50263 104.63 | 167.13 | 198.63 
MOQGKVELLE ssiacisanecdiances oe 2,116 541,488 Lol d 15/45; 122525" | 39/25) |" 56-25 90.25 |} 175.25 | 207.75 
POT ULERel Varegs elas a a aie alsa atate'als idle oidle slp ae Fielaie’elale aie aiainissa'e 835 30,349 5.00 7.80 |25.00 | 33.00 | 39.00 125.00 | 165.00 | 195.00 
OSDRWE. iu nOvive sive ee Sie 00 sed eeevecversvees wc (eis 3 <\0jeh bled 2,668 537,826 Sy 11.50 {17.50 | 32.50 | 47.50 77.50 | 152.50 | 182.50 
POCTEWA si ccwccaness : x 12,196 1,426,636 6.40 9.60 |32.00 | 42.00 | 48.00 160.00 | 210.00 | 240.00 
QWER = SORRG e\0\~ 5 vie "alate olele'a'alele's sin se ala ele'e'¥ie'elv ie ee /sleieia sic es 334 22,741 5.00 7.60 |25.00 | 33.00 | 38.00 125.00 | 165.00 | 190.00 
BWEMPLOKE: sc0\5 oje'siesie td eis cleiee.s pm olats 010 \6in\n' ala a/sie,s\a\alajacate 721 43,027 7.70 16.00 |23.60 | 42.60 | 61.60 124.60 | 194.60 | 224.60 
Peterborough ....cessece Pe 2,145 172,570 etd 11.83: }17..'63) || 32.13; | 46.63 75.63 | 148.13 | 175.63 
*Port Colborne F; 604 23,838 7.00 14.28 |20.88 | 37.38 | 53.88 86.88 | 169.38 | 199.38 
*Richmond Hill 703 66,262 5.05 11520 47220) | 32.20) |} 47-20) F7Zs20) | I52C20 nL 79%70 
*St. Catharines ae o- s 3,085 673,677 7.00 137593) |. 20.13) |}. 35.63 | SL13 117.13 | 172.13. | 202.13 
St. Thomas ....... oe 972 101,153 6.25 12.58 {18.38 | 32.88 | 47.38 76.38 | 148.88 | 176.38 
*Sandwich W. Twp. — Canton de . 5 162 7,355 6.25 T3104} L950! 1-35-50! \\ 5150) 83.50 | 163.50 | 193.50 
Sere OA A a OO Oe OOO 988 72,748 ie Hs) 10.00 |34.00 | 42.00 | 47.50 170.00 | 210.00 | 237.50 
*Sault Ste. Marie sccceeecccees oe Pai fi Bo) 125,992 4.63 LEe29: 127-73) \) 33593) 1) S013: 82.53 | 163.53 | 197.28 
SCAEDOLOURH) i's ib /c/Sleis1alo'0's 0 «)0/e\s\s/0,0)0 aja 6,369 520,146 5.83 8.51 |29.16 | 37.80 | 42.57 145.80 | 189.00 | 212.85 
Momiths Kalle wo. essescicaesicee 531 40,184 6.00 12533) | 1861332263 "4743 76.13 | 148.63 | 176.13 
ASELAtCLOrd \.. c0eie's v.01 an . 945 121,645 7.00 14.28 |20.88 | 37.38 | 53.88 86.88 | 169.38 | 201.88 
SALAD IT Veo staal ote ian p)Se a ea 'd wiaiele a\c\m.».0,\b/oin'y 4\s'e uls\e\e'» «\o'4 2,518 148,637 6.40 8.70 |32.00 | 39.00 | 43.50 160.00 | 195.00 | 217.50 
*Teck Twp.(3) — Canton de(3) ..... 838 21,417 Diaew 10/163) } 222631)" 39223) | "55.638, 84.88 | 154.88 | 184.88 
WRundes Bayi(S))! maisiew's isi vsic's e's ese = 3,605 424,894 4.40 SID (E4595) 27950 40595 66.95 | 131.95 | 156.95 
Pea TRUM TESS Mite gi alipletst pty melee a\otateiyisia\aleis! oisletwialale’ aw o!e/s\ele'o/h'<\8} 5.0/6 1,168 36,669 Bye) LO.63° }:22)563) 139.13)" 55.63) 84.88 | 154.88 | 184.88 
PEROLOWUO: \s/ojela cielo /alsie\h'e\n's\e ule/v\slejsle'e.eielele joe's protein abniots alain « fe 23,569 897,194 6.44 9.02 |32.22 | 39.69 | 45.09 161.10 | 198.45 | 225.45 
*Trenton .. 590 56,765 4.60 10.92 117.12} 32.62 |) “48).12 79.12 | 156.62 | 184.12 
*Waterloo . 1,012 204,705 5.80 12.85 }19.65 || 36.65 | 53.65 87.65 | 172.65 | 207.65 
Welland .. Lg 22s 66,836 7.00 14.10 |20.50 | 36.50 | 52.50 84.50 | 164.50 | 194.50 
Whitby ... 753 85,612 6.25 ID 7S NW UBRTS: | B3'75) ||) ABTS, 78575. | 15375: L8ba75 
*Windsor .... 6,819 1,006,664 6.25 12.93) |/19.13: | 34.63 | 50.13 81.13 | 158.63 | 188.63 
Woodstock .. 982 128,939 Siu 11.58 |17.38 | 31.88 | 46.38 75.38 | 147.88 | 175.38 
BNUSENCE c dicl ai einiele\e igi’ efalsla\avels, o/a\e\eeieieiev -b\e/e.dlaiclé a0 4,036 384,699 57D 248 1112.78 19.38 | 35.838! | 52.38 124.13 | 179.13 | 210.63 
ise: oe MES (Bes 2 StS | ex 
CELE rotptshardvatataie ara Siejui<i ois e/sia]a (eis a/e's\e aietave\ Goccoucmocndh 226,335 (2,6) a ae 3 5 
4 
Manitoba: (7) 
BLANGOD Weieieiciae wiele isiaeisicisviesiceveclscjsiesscesecs Yeap 44,510 9.45 18.00 | 25.20 | 43.20 | 61.20 97.20 | 187.20 | 277.20 
Dauphin ....... 589 14,505 9.45 18.00 | 25.20 | 43.20 | 61.20 97.20 | 187.20 | 277.20 
East Kildonan .. 545 17,064 8.10 16.65 |23.85 | 41.85 | 59.85 95.85 | 185.85 | 275.85 
Fort Garry .... 721 38,726 8.10 16.65 |23.85 | 41.85 | 59.85 95.85 | 185.85 | 275.85 
Neepawa ccc ccssscess 285 SYST. 9.45 18.00 |25.20 | 43.20 | 61.20 97.20 | 187.20 | 277.20 
Portage la Prairie .. 663 13,691 9.45 18.00 |25.20 | 43.20 | 61.20 97.20 | 187.20 | 277.20 
St. Boniface ......--. 1,689 52,109 8.10 16.65 |23.85 | 41.85 | 59.85 95.85 | 185.85 | 275.85 
St. James ..... 2,138 86,082 8.10 16.65 |23.85 | 41.85 | 59.85 95.85 | 185.85 | 275.85 
St. Vital .. 659 325957, 8.10 16.65 |23.85 | 41.85 | 59.85 95.85 | 185.85 | 275.85 
Selkirk .... 404 8,943 9.45 18.00 |25.20 | 43.20 | 61.20 97.20 | 187.20 | 277.20 
The Pas ... 568 18,732 9.45 18.00 |25.20 | 43.20 | 61.20 97.20 | 187.20 | 277.20 
Transcona ..... Bu? E957 8.10 16.65 |23.85 | 41.85 | 59.85 95.85 | 185.85 | 275.85 
West Kildonan .. 638 21,814 8.10 16.65 |23.85 | 41.85 | 59.85 95.85 | 185.85 | 275.85 
Winnipeg(8) ... 10,377 615,033 6.00 18.00 | 28.49 | 51.75 | 74.25 115.51 | 199.50 | 274.50 
$+} —} —} ac 
Total .cccccccscscccccsccvvecavessccssccrssas biete reise 38,828 (2)! 1,367,132 (2) coe ° . 
a a 


See footnote(s) at end of table. — Voir Renvoi(s) a la fin du tableau. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1971 — Concluded 


TABLEAU 2. Factures mensuelles (nettes) du service commercial d'électricité sans restriction (24 heures) au Canada, au 31 décembre 1971 — fin 


ea a a 


Billed load — Puissance facturée 
Average 
number , 
of 2 kilowatts 10 kilowatts 50 kilowatts 
commercial Total 
customers consumption 
Province and 1971 during Hours use — Heures d'usage 
municipality as 1971 
. Nombre © 
Province et moyen Consom- 
municipalité de mation 
ee 
clients totale en 
commer ciaux 1971 Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
1971 
200 400 600 1,000 |} 2,000 | 3,000 5,000 10,000 |15,000 
Re 2 Se ee ee. |. RE Ee Ae es Be il ee 1S 
000's kwh, dollars 
000's kwh. 

Saskatchewan(9): 

‘Moose gaw(lO) cies emecs «es ate Wears 1,236 55,841 FeLOWswls | UBS Soh 2S. 780 SORTS Vi 2aino 170.00} 232.50] 295.00 
North Battleford(11) eye 646 19,910 8.30 | 14.30 | 18.80 | 38.50} 55.50] 68,00 192.50] 277.50 | 340.00 
Prince Albert(11) ........ 1,189 41,241 8,30 | 14.30 | 18.80 | 38.50] 55.50} 68.00 192.50] 277.50 | 340.00 
Regia) ss eiavele evelevtin © v/sie wo teiarehnaoelaipl=i¥. 610! ei vie al¥ eel wiaig acetal vie 55025 160,878 Dia 2H 10262 || T5002) 27,00) 44,22)) 6062 T3500 2210 OR es0saL0 
Saskatoon .... meee 4,447 288,348 7.60 | 14.20 | 20.80 | 34.90) 59.90} 83.90 154.50} 269.50 | 364.50 
Siw dich Cutek Coma ae totale crate ’s veg diets lefeleinl¥, atgin wiWine a Stel ornta/no lee srr 1,200 17,383 14.45 | 26.95 | 37.95 | 59.95 | 106.96 | 151.95 234.95| 434.95 | 634.95 
We ybrsa (HLL) Wire a ave ada ry aipiaiaia bCdle lelalssa in Maeve mio « whatcha aletd ln win 5iS 14,434 9.00 | 15.40 | 20.00 | 38.50} 55.50] 68.00 192.50] 277,50 | 340.00 
oT EOTH A L)) mils eto « tie) el \ole/> eke leh niet eis wore elnior wie darole 6 We,ei tate 699 24,323 8.30 | 14.30 | 18.80 | 38.50) 55.50} 68.00 192.50] 277.50} 340.00 

a a i 7 —— 
POEAL) w aterste RYE Ole el stavsie/s) piace rn isietel« miofevecstefeiniai eee eninie] of Grete 32,546(2) 476,125(2) aig? 5 
oe | 
Alberta: 
ZANE e ial eteiala ane aly pisvalces oe oi sVole Binia) w\attie lela tela ev oteolelectie Rise ere 15.992. 202,954 10.00 | 15,00 |} 20.00} 30.00} 50.00 70,00 110.00] 205.00] 259.00 
USAT NSS ILE ote AA rape PRA EOI CR ROC aL ar ST ie KOREN 315 8,952 7.92) 43,92 | 16:92) 39:60) 69..60))) (84.60 198,00] 348.00 | 423.00 
Edmonton (4) (12) 15,073 829,414 LoL SN LSD} LED) | 2O a7 > ti 4 6ui75i|) 6 OnO0 100,00} 134.86 | 180.73 
Fort Macleod 179 2,110 12,30} 20.90] 28.50} 43.70] 81.70) 119.70 195.70) 385.70) 575.70 
HO cy Wilek APRs eer GREY eC ONO EI (ee ee ee Wee RT Pe a 1,773 115,909 7.75 | 15.25 | 20.25) 30.25} 50.25) 70.25 110,25} 210.25 | 270.00 
Medicine Hat . ‘7 1322 34,068 8.00] 14,00} 18.00] 26.00} 46.00} 66.00 113.80] 163.80] 213.80 
ROGUE C Cater eiateretsiaiatslsle! s\ele/eoralaterato(ele <a ais/a: siete) s-avale(erals'etstele Pook 80,876 10!.93\|\ 20.83 | 27.38) 38.18) 65.18) 78.13 129.28} 162.90 | 221.40 
ar =i 
UO aU Maavetchetsiateloretela she's siacaitiete ln info) elm detelle os. 9 eveterTete tein aitheles 64, 276(2) 1,897 ,356(2) 

British Columbia(7) — Colombie-Britannique(7): 

Burnaby ..... r 4,406 225.474 7,00 | 13.00 | 19.00] 31.00} 57.00] 83.00 37.50) 250.00 | 312.50 
Cranbrook ... 586 19,921 7.00 |} 13,00 | 19.00} 31.00 57.00} 83.00 137.50} 250.00 | 312.50 
Kamloops 1,418 65:5.277 7,00 3.00} 19.00} 31.00} 57.00} 83.00 37,50} 250.00 | 312.50 
Keiiowrialatesetets'aistgie rele te va/e/a; aouta etatelet st siate srdlwrainislnieisiatsiatole lesa eiet s:¥ 1, 282 48,229 11,00} 17.00 | 23.00] 35,00} 60.00] 85.00 35.00} 260.00 | 385.00 
1,062 40,340 7,00 | 13.00 9.00 | 31.00 57.00} 83.00 37.50} 250.00 | 312.50 

521 7,726 10.00} 19.00 | 27.00} 41.50} 66.25 86.25 26.25] 226.25 | 326.25 

New Westminster 2,146 25297 8.60} 14.60} 20.60) 41.504 70.23) 98.73 73.13) 305.63) 383075 
North Vancouver(4) 3,216 99,234 7.00 | 13.00 9.00 | 31.00 57,00 83.00 137.50] 250.00 | 312.50 
Revehe tori ters sisa/aele 1,050 31,437 7.80 3.80 | 18.30] 24.30} 39.30} 54.30 109.30} 184.30 | 259.30 
Prince George 1,617 83,627 7.00 | 13.00 | 19,00] 31.00 57.00 83.00 137.50} 250.00 | 312.50 
Prince Rupert ... 796 50,472 7,00 | 13.00 | 19,00] 31,00} 57.00] 83.00 37.50| 250.00 | 312.50 
Richmond 2,141 101, 936 7.00 | 13.00 | 19.00} 31.00} 57.00] 83.00 37.50] 250.00 | 312.50 
Meal were o atareantareinta 541 16,699 8.10 2.60 7.10] 26.10| 48.60} 71.10 29.25] 189.25 | 249.25 
VAIN ONIVC Te Muga ale rah nPet tiene reie.<! etpietsore risielol etecerd auc aid elects mabe oaralate 26,970 1,014,529 FOO 2S O00 LOL O0)) "31 500i) “57.00" 83.00 137.50] 250.00 | 312.50 
WielbO RACE N TS Saterofntels\ oie 0\siy-atelea'ais aia/ateialete > ave. cterstatetsle mpretery 6,518 253,365 7.00} 13.00 | 19.00} 31.00] 57.00] 83.00 137.50} 250.00 | 312.50 
WESC V ame Over ier stern imc (div etalanatere nin prdorend ai ale /elrieberateunle terete 207 50,295 7.00 3.00 9.00] 31.00 57.00 83.00 37..50)|| 250,00))|| S12), 50: 

1 = 
NUE AILIE avers talk ietair 'v.'e aise lolahoay cvotviass’sei nisl al tral erots e*elelorayelormietetete 105,926(2) 3,627 ,099(2) : vee see 
i HL | 

(1) See "Introduction" provincial sales tax of 7 %. — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 7 %. 

(2) From Annual Electric Power Statistics, (Preliminary estimates), Catalogue 57-202. — Tiré du catalogue 57-202, Statistique de 1l'énergie électrique 
(estimés préliminaires). 

(3) See footnote for domestic service in this province/municipality. — Voir renvoi pour service domestique pour cette province/municipalité. 

(4) Includes surrounding area. — Comprend la région environnante. 

(5) See "Introduction", provincial sales tax of 8 %. — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 8 %. 

(6) Those municipalities having a general service rate only have been allocated to commercial and power in Catalogue No. 57-202 but not in Catalogue No. 
57-203. — Ces municipalités qui ont un tarif de service général seulement ont été assignées au service commercial et au service d'énergie a la petite 
industrie dans le numéro de catalogue 57-202, non dans le numéro de catalogue 57-203. 

(7) See "Introduction", provincial sales tax of 5 %. — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 5 %, 

(8) See "Introduction" municipal tax of 5 %. — Voir "Introduction", la taxe municipale de 5 %, 

(9) See "Introduction", provincial education and hospital tax of 5 %. — Voir "Introduction", la taxe provinciale de l'éducation et h6pitaux de 5 %. 

(10) See "Introduction", surcharge of 8 %. ~— Voir "Introduction", une surtaxe de 8 %. 

(11) See "Introduction", surcharge of 10 %. — Voir "Introduction", une surtaxe de 10 %. 

(12) The cost shown for a 5,000 KWH. consumption represents the minimum bill. — Le coat indiqué pour une consommation de 5,000 KWH. représente la facture minimum. 


* Municipalities in which changes occurred in 1971. — Municipalités dont les factures ont changé en 1971, 


= Tse 


TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada as at December 315.1971 


TABLEAU 3. Factures mensuelles (nettes) du service d'énergie A la petite industrie sans restriction (24 heures) au Canada, au 31 décembre 1971 


Province and 
municipality 
Province et 

municipalité 


Newfoundland(1) — Terre-Neuve(1) 
*Carbonear(2) ecrccsccece 22 ee wind ce ccceecieccaswsee 
*Cornerbrook(2) .-+-++ess--- 
*Grand Falls(2) 
*Mount Pearl(2) . 
*§t. John's(2) De 
*Stephenville(2) ...+++-+e-- oees 


Total eececeeee ecececscecoes eecceee eeccee 


Prince Edward Island — [le-du-Prince-Edouard: 
*Charlottetown(15) 
*Summerside ....+- 


Total ....+--- 


Nova Scotia(5) — Nouvelle-cosse(5) 

Amherst (2) acccccescccvecceresece secoeee eecccee ° 
Bridgewater(2) . 
Dartmouth(6) .. 
Glace Bay(2) 
Halifax(6) 
New Glasgow(2) .. 
New Waterford(2) . 
Pictou(2) aes 
Springhill(6) ..--ssse-ees Deaszeccorisesee eeeveca 
Sydney(2) -seccecessccvcs 

ATrUTO(6) coeseccece 

Windsor(6) «e.-+e 
Yarmouth(6). cecceccevsece Pde veeccaverierereavsnes 


New Brunswick — Nouveau-Brunswick: 


Bathurst csessecsscescccavees eee 
Campbellton ss wily e voce 
Chatham .----esccccsesceces 

Edmundston cececesccerscecsecces 

Fredericton «-cccecersccsese 

MOMCEON «cccecescssscscescves 

Saint John(6) «ccccccseses Ceervecsecccsccvereeve 
St. Stephen .-ceerccccccccccsccese Seccecsecorcce 
Sackville .e.cccvere 

SUSSEX eeeeseesevees 

Woodstock ..... evece 


Québec(7): 
Actonvale . 
Alma 
Baie Comeau(2) «....++- 
Cap-de-la-Madeleine 
Chicoutimi 
Coaticook .. 
Cookshire .... 
Drummondville ........+. 
Farnham «...++-- ever 
Granby 


Billed load — Puissance facturée 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4 la fin du tableau. 


Average 
number 
ae Total 5 kilowatts 50 kilowatts | 100 kilowatts 
power consumption i Gee See 
customers during 
1971 1971 Hours use — Heures d'usage 
Nombre Consom- 
moyen aabion 100 200 300 100 200 300 100 fe. 300 
de totale en 
clients 1971 4 
d' énergie Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
1971 +——— 
500 1,000 1,500 5,000 10,000 {15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 
——EEEE 
000's kwh. dollars ae 
000's kWh. 
oe see 14.63 27.13 |39.63 237.50 | 317.50 |397.50 | 405.80 | 544.00 | 669.00 
sete 14. 63 27.13 | 39.63 237.50 | 317.50 | 397.50 | 405.80 | 544.00 | 669.00 
° eee 14. 63 27.13 |39.63 237.50 | 317.50 | 397.50 | 405.80 | 544.00 | 669.00 
oe eee 14. 63 27.13 139.63 237.50 | 317.50 | 397.50 | 405.80 | 544.00 | 669.00 
< eee 14.63 27-13 | 39.63 237.50 | 317.50 | 397.50 | 405.80 | 544.00 | 669.00 
« tee 14. 63 27.13 | 39.63 237.50 | 317.50 | 397.50 | 405.80 | 544.00 | 669.00 
3,023, 220(3) 
19 22,524 25.23 36.70 |45.68 311.35 | 405.90 |488.25 | 622.70 | 811.80 | 976.50 
12 2,566 28.50 39.50 |50.50 240.00 | 330.00 | 420.00 | 480.00 | 660.00 | 840.00 
51,402(3,4) 
5 eee 17.50 25.00 {32.50 175.00 | 250.00 | 325.00 | 350.00 | 500.00 | 650.00 
ove ses 18.75 23025 | 27075 187.50 | 232.50 | 277.50 | 375.00 | 465.00 | 555.00 
24 159,526 17.50 24.25 | 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
Sele diss 21.25 28.75 | 36.25 212.50 | 287.50 | 362.50 | 425.00 | 575.00 | 725.00 
12 36,562 17.50 24.25 | 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
seve eee 13.00 | 20.25 | 27-50 130.00 | 202.50 | 275.00 | 260.00 | 405.00 | 550.00 
eee eee 13.99 24.02 | 34.04 167.95 | 253.11 | 318.54 | 335.90 | 506.22 | 637.07 
ane eee 14.21 21.71 | 29.21 142.00 | 217.00 | 292.00 | 284.00 | 434.00 | 584.00 
8 7,090 17.50 24.25 | 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
eee eee 13.99 24.02 | 34.04 167.95 | 253.11 | 318.54 | 335.90 | 506.22 | 637.07 
8 1,056 17.50 | 24.25 | 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.60 | 620.00 
10 17, 866 17.50 24.25 | 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
7 9,130 17.50 24.25 | 31.00 175-00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
ent | SaaS ee — amt zi oes 
1,004(3) wae Lali) I Ao ata : i BAG ae - se 
oe + + + — | ee —|}——_—_— 
18 998 16. 62 21.37 | 26.12 166.25 | 213.75 | 261.25 | 332.50 | 427.50 | 522.50 
116 5,568 17.10 20.25 | 22.50 165.00 | 195.75 | 218.25 | 331.20 | 391.50 | 436.50 
14 1,480 16.62 21.37 | 26.12 166.25 | 213.75 | 261.25 | 332.50 | 427.50 | 522.50 
27 3,152 18.44 24.21 | 29.11 184.44 | 242.06 | 291.06 | 368.87 | 484.12 | 582.12 
50 11,085 16.62 21.37 | 26.12 166.25 | 213.75 | 261.25 | 332.50 | 427.50 | 522.50 
50 17,180 16.62 21.37 | 26.12 166.25 | 213.75 | 261.25 | 332.50 | 427.50 | 522.50 
seu 93,138 15.70 22.45 | 29.20 157.05 | 224.55 | 292.05 | 314.10 | 449.10 | 584.10 
8 1,960 16.62 21.37 | 26.12 166.25 | 213.75 | 261.25 | 332.50 | 427.50 | 522.50 
9 4,434 16.62 21.37 | 26.12 166.25 | 213.75 | 261.25 | 332.50 | 427.50 | 522.50 
20 5,920 16. 62 21.37 | 26.12 166.25 | 213.75 | 261.25 | 332.50 | 427.50 | 522.50 
16 2,425 16.62 21.37 | 26.12 166.25 | 213.75 | 261.25 | 332.50 | 427.50 | 522.50 
2,342,514(3) eee aa) alels sie cee a . 
EE 
It 10,072 16.78 19.94 | 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
54 977 16.78 19.38 | 21.28 167.75 | 193.75 | 212.75 | 335.50 | 387.50 | 425.50 
eee tee 15.00 20.00 | 25.00 140.26 | 166.71 | 180.21 | 280.51 | 333.41 | 360.41 
30 368,203 16.78 19.94 | 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
20 Benes, 16.78 19.38 | 21.28 167.75 | 193.75 | 212.75 | 335.50 | 387.50 | 425.50 
37 8,826 14.78 18.24 | 20.74 cee vee eee ae Seas te 
6 6,250 16. 78 19.94 | 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 } 398.50 | 447.50 
59 99,087 16.78 19.94 | 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
23 usbiayfal 16. 78 19.94 | 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
113 87,207 16.78 19.94 | 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 


eritabes 


TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada as at December 31, 1971 — Continued 


TABLEAU 3. Factures mensuelles (nettes) du service d'énergie a la petite industrie sans restriction (24 heures) au Canada, au 31 décembre 1971 — suite 


ee 


Average 
number 
or 
power 
Province and customers 
municipality 1971 
Province et Nombre 
municipalité moyen 
de 
clients 
d'énergie 
1971 
Québec(7) — Concluded — fin: 

*Grand'Mére 6 
Hull - 11 
JOMLEECS cine cicivisicini0icid.vls c.aleeisisic.elh €\4\010.01¢\e 9.aia.o\s, a\p iin 147 

ATPONAULETEG): Guaieareivia(alasela(oinveie isin Najeta so sie eivialsteisssielee 42 
La Tuque ..... 8 
LEVELS: (e'ele.c sjn\eieie6:4'p\8 clere e\ele 18 
WMAZO® sieve sieracisae vices vicie 23 
Mégantic 16 
Montréal(6) 2,246 
Noranda ..... 9 
Québec ...... 151 
Rimouski |. 2c... ie 29 
Rivi@re-du-Loup ....cccccccccccscscsccrccerccrecs 100 
ROUYN sescccccscsccersccscesecessscncnyssosesase 13 
St-Agathe des Monts er 2 
St. Hyacinthe 2. ..cccscccsecsocvecsvcceccsevence 75 
St. Jean(6) 92 
St. Jéréme .. a 37 
Sept-Iles FS ORS CR ODIO IOI CICRTC IOI. TOS ITT Ti a 41 
Shawinteanicccvaivicislewe sisievs so se a els Weleda ws pleisié via\w\e 30 
Sherbrooke .. 136 
Sorel) lwcletei,ciels 24 
Thetford Mines .. a2 
Trois-Riviéres 42 
Vale Qt Or cn aien'ste 11 
Valleyfield .. 38 
Victoriaville AO 
WEBCMOUNE Toes cic de cnctwescnrssnrercvvscvusce 

Potala widhere cers utolelortotsioleroXelaalneccrsieiialtets ielotolssia-<is, 7,207(3) 
Ontario: 

*Alexandria(2) 

XBALTLeGZ)) basulee 
Belleville(2) 556 
*Brampton ...... 145 
*Brantford(2) 

Brockville(2) lek 
*Burlington ..... oe 212 
MEDAE RAC) ete retpieletare e\eletuleloiera’s) elet= inte /aterelstatslstohelsreval xia aes 

Cornwall 101 
RIUM ARG. aletate, oreletely 102 
*East York 120 
*Etobicoke 1,578 
AGBLE(Z)): vonaia/atnve’a\e\eis/e:o\pie eleisie/s pia\s/n/atwiatetoteis e's stale wets 
*Gloucester Twp.(2) — Canton de(2) picts 

Goderich 58 

GHOL DI isan. e¥sleib tase. 135 
*Hamilton 765 

KONO o:sjoissavelerese Wiwiace ae 90 
*Kingston 144 

Kitchener a 229 
FL IMaH ay C2) cts avetetepataiwtelalelsieyalsta weavelosierek/eveyete’a mts 

Lord ornie2))) erayareteret ae ta awa teauaatale esterarers pres) seteves 
*Midland(2) ........ eke 
MUS TERA Ay severe vata lovabe\aleratetele¥e) odes 555 
*Nepean Twp.(2) — Canton de(2) one 
*Niagara Falls ..... sipteiateNelniels ip ate 91 

Noreh Bay (2) iio iste'aictely eletels ure Sand 5 


Total 
consumption 
during 
1971 
Consom- 
mation 
totale en 
1971 


000's kwh. 


000's kWh. 


5,142 
323,414 
9,031 
2,840 
305,870 
3,641 
12,410 
11,891 
3,672,367 
55,162 
733,517 
4,129 
5,229 
2,063 
3,862 
69,834 
119,335 
132,700 
639,287 
1,303,007 
165,361 
105,599 
281,984 
1,353,054 
6,119 
592,391 
16,427 


29 ,366,202(3) 


83 ,399 
133,813 
13,756 
24,242 


139,964 
906,877 


28,353 
256,445 
3,045,681 
5,007 
93,054 
360,183 


630,856 


29,215 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau. 


Billed load — Puissance facturée 


5 kilowatts 50 kilowatts 


100 kilowatts 


Hours use — Heures d'‘usage 


erg Poa ae 
100 200 300 100 200 300 100 | 200 | 0 
ja 
Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
500 1,000 |1,500 5,000 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 
ee I a ak, 
dollars 
15.40 23.65 31.90 154.00 | 236.50 |275.00 | 308.00 | 429.00 | 484.00 
15.40 18.00 19.90 154.00 | 180.00 | 199.00 | 308.00 | 360.00 | 398.00 
13.54 15.96 18.21 129.42 | 153.56 |176.04 | 258.84 | 307.08 | 352.08 
16.75 24.60 32.45 167.50 | 246.00 | 282.50 | 335.00 | 450.00 | 502.00 
16.78 19.94 Z2aoe 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
15.40 18.00 19.90 154.00 | 180.00 |199.00 | 308.00 | 360.00 | 398.00 
18.75 25129 28.75 187.50 | 252.50 | 287.50 | 375.00 | 505.00 | 575.00 
16.78 19.94 22639 L67.75 | 199.25 1.223 ..75 | 335 50°) 398550) 447.50 
15.40 18.00 19.90 154.00 | 180.00 |199.00 | 308.00 | 360.00 | 398.00 
16.78 19.94 22.39 167.75 |199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
15.40 18.00 19.90 154.00 | 180.00 |199.00 | 308.00 | 360.00 | 398.00 
16.78 19.94 22.39 167.75 |'199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 |'447:50 
14.38 17.06 19.56 143.80 | 170.60 |195.60 | 287.60 | 341.20 | 391.20 
16.78 19.94 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
16.78 19.94 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
16.78 19.94 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
16.78 19.94 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
16.78 19.94 22259 167.75 | 199.25 | 223.75 | 355.50 | 398.50 | 447.50 
16.78 19.94 22259 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
16.78 19.94 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
14.33(8)] 14.33(8)|17.44 143.31 | 143.31 |174.38 | 286.63 | 286.63 | 347.75 
16.78 19.94 22539 167.75: |.199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 } 447.50 
16.78 19.94 Zaps) 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
16.78 19.94 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
16.78 19.94 22-39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
16.78 19.94 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
16.78 19.94 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
15.40 23.65 26.40 154.00 | 236.50 | 264.00 | 308.00 | 429.00 | 484.00 
{+ 13 
11.98 19573 27.48 81.73 | 159.23 | 189.23 | 264.23 | 324.23 | 384.23 
10.38 17.80 24.32 77.19 | 151.44 | 176.19 | 245.94 | 295.44 | 344.94 
10.00 18.00 26.00 82.00 | 162.00 | 190.50 | 272.00} 329.00 | 386.00 
16.50 20.50 23.00 165.00 | 205.00 | 230.00 | 330.00 | 410.00 | 460.00 
9.85 17.85 25.85 109.35 | 161.85 | 191.85 | 261.85 | 321.85 | 381.85 
10.05 17.55 25.05 77.55 | 152.55 | 180.05 | 252.55.| 307.55 | 362.55 
15.50 18.50 20.50 155.00 | 185.00 | 205.00 | 310.00 | 370.00 | 410.00 
11.53 19.78 28.03 85.78 | 168.28 | 198.28 | 275.78 | 335.78 | 395.78 
19.795 21575 23.75 197.50 | 217.50 | 237.50 | 395.00 | 435.00 | 475.00 
15.00 18.00 20.00 150.00 | 180.00 | 200.00 | 300.00 |) 360.00 | 400.00 
13250 16.75 18.85 135.00 | 167.50 | 188.50 | 270.00} 335.00 | 377.00 
14.85 17.55 19).57 148.50 | 175.50 | 195.75 | 297.00 | 351.00 | 391.50 
10.60 18.60 26.60 82.60 | 162.60 | 192.60 | 262.60 | 322.60 | 382.60 
13.13 21.38 29.63 87.38 | 169.88 | 202.38 | 294.88 | 359.88 | 424.88 
14.50 17.00 18.75 145.00 | 170.00 | 187.50 | 290.00 | 340.00 | 375.00 
14.00 16.50 18.25 140.00 | 165.00 | 182.50 | 280.00} 330.00 | 365.00 
12.50 15.65 17.60 125.00 | 156.50 | 176.00 | 250.00 | 313.00 | 352.00 
17.00 20.00 20.75 170.00 | 200.00 | 217.50 | 340.00 | 400.00 | 435.00 
12.50 15.50 17.75 125.00 | 155.00 | 177.50 | 250.00} 310.00 | 355.00 
14.50 Lie 25 19/25 145.00 | 172.50 | 192.50 | 290.00} 345.00 | 385.00 
9.88 17.63 25.38 79:63. | 57,135) £84563))|-262 513) (| 30.713) Br2e03: 
12.13) 18.38 25.63 76.38 | 148.88 | 176.38 | 243.88] 298.88 | 353.88 
9.625 16.75 24.25 76.75 | 151.75 | 179.25 | 246.75} 301.75 | 356.75 
15.50 18.50 20.40 155.00 | 185.00 | 204.00 | 310.00] 370.00 | 408.00 
13.13 21.38 29.63 87.38 | 169.88 | 202.38 | 294.88] 359.88 | 424.88 
11.13 18.88 26.63 108.38 | 158.38 | 188.38 | 258.38] 318.38 | 378.38 
11.05 18.55 26.05 109.80 | 154.80 | 182.30] 254.80} 309.80 | 364.80 


1 


akt7r< 


TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada as at December 31, 1971 — Continued 


TABLEAU 3. Factures mensuelles (nettes) du service d'énergie 4 la petite industrie sans restriction (24 heures) au Canada, au 31 décembre 1971 — suite 


Billed load — Puissance facturée 
Average 
number 5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 
of Total 
Peovinceland power consumption if 
Ee customers during Hours use — Heures d'usage 
babe dae sini 1971 167i § 
= By Se 
See ei petine Nombre Consom- 100 200 300 100 200 300 100 | 200 300 
moyen mation 
de totale en 
clients 1971 Consumption in kwh, — Consommation en kWh. 
d'énergie 
1971 
500 1,000 1,500 5,000 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 
Va 
000's kwh. dollars 
000's kWh. 
Ontario — Concluded — fin: 

*North York (2) aete 10,38 18.63 | 26.88 104.63 | 167.13 | 198.63 | 267.13 | 330.13 | 393.13 

jOakville(2) oaae ats see 6 eee As nS Jae) 22325 301.75 90.25 | 175.25 | 207.75 | 279.00 | 344.00 | 409.00 
OPDIITa. 2 oasnee . atereis if 148 62,999 ilsl tel?) 14,50 | 16.25 115.00 | 145.00 | 162.50 | 230.00 | 290.00 | 325.00 

y Oshawa (2) we ale 10.00 17.50 | 25.00 77.50 | 152.50 | 182.50 | 242.50 | 302.50 | 362.50 
Ottawa ..... ae 135 49,274 15.00 19300) 21.75 150.00 | 190.00 | 217.50 | 300.00 | 380.00 | 435.00 
Owen Sound ...... 5 118 51,796 12.50 15.00 | 17.00 125.00 | 150.00 | 170.00 | 250.00 | 300.00 | 340,00 
Pembroke (2) lela aes ave 14.10 23.60 | 33.10 124.60 | 194.60 | 224.60 | 294.60 | 354.60 | 414.60 
Peterborough .... an 3 83,320 10.38 17.63 | 24.88 75.63 | 148.13 | 175.63 | 238.13 | 293.13 | 348.13 

yrort REEDORTCH cule slatowig s\srwrbic's's'e's sisieisiors.e s\0 4 35,148 12.63 20.88 | 29,13 86.88 | 169.38 | 199.38 | 274.38 | 334.38 | 394.38 

gRichmond Hill(2) fs ahets. atete 9.70 17.20 | 24.70 77.20 | 152.20 | 179.70 | 247.20 | 302.20 | 357.20 
St. Catharines (2) SCODE 5 see afats 12.38 20.13 | 27.88 117.13 | 172.13 | 202.13 | 274.63 | 334.63 | 394.63 
ere MRAOMA SIC) I eic ia wia ein ara'e.cisi<'s siete aes aieis 12.23 18.38 | 25.63 76.38 | 148.88 | 176.38 | 238.88 | 293.88 | 346.88 

*Sandwich W. Twp. (2) — Canton oie we Gon 11,50 19.50 | 27.50 83.50 | 163.50 | 193.50 | 263.50 | 323.50 | 383.50 
SLA A eae nie wa aig nix ie wale cele ich oleae 8(6 mainio ele aie 150 182,146 16,00 18.50 | 20,25 160.00 | 185.00 | 202.50 | 320.00 | 370.00 | 405.00 
Patter OEG. (MACLEC 2)! ‘sisiere's vice <inisie's eisieisisicls\v s «ee aces 9.63 Li s/ S25) 03) 82.53 | 163.53 | 197.28 |} 253.53 |} 321.03 | 388.53 
PCAEDOLOUCD) icra cnc ciofasia aia sienlelsias sce seneees 06 ate 852 524,077 14.04 16.92 | 18.81 140.40 | 169.20 | 188.10 | 280.80 | 338.40 | 376.20 

smiths eas) eetetetetty iso nies eis cle eleiclaleivie ha aves a ave 10,88 18.13 | 25.38 76.13 | 148.63 | 176.13 | 238.63 | 293.63 | 348.63 
Stratford(2) .... see wate 12.63 20.88 | 29.13 86.88 | 169.38 | 201.88 | 274.38 | 339.38 | 404,38 
Sudbury .... 318 30,762 14.00 16.50 | 18.25 140.00 | 165.06 | 182.50 | 280.00 | 330.00 | 365.00 

*Teck Twp.(5) — Canton de(5) 23 | 2,976 14.38 22.63 | 30.88 84.88 | 154.88 | 184.88 | 257.38 | 317.38 | 377.38 
COO DAY (21, 0))) uence ve ele vince vein clnteie nin.sie.e.e 8. a one hare 8.45 14.95 | 21.45 66.95) 131295 |) 50095 1 2AU 595 | 26R 95a Sa oS 

Timmins (5) Sroleieinie nieletots! si breipreteleve Biers 28 2,594 14.38 22.63 | 30.88 84,88 | 154.88 | 184.88 | 257.38]| 317.38 | 377,38 
MOLOGE OS e\a\s's (5 biales tran se wa A FOIE OOS OO ES SOD Enon 7,469 3,265,333 15,25 17.77 | 19.48 152.55 | 177.75 | 194.85 | 305.10 | 355.50 | 389.70 
MRERCOD! |. s.s\0s\0 tigeneeis wiasiele'e, 1 40,784 9,38 17.12 | 24.88 79,12 | 156.62 | 184.12 | 256.62 | 311.62 | 366.62 

*yater1oo(2) iia bi pis #0, ate ajcve reyes hehe rect 11,15 1965 | 28.15. 87.65 | 172.65 | 207.65 | 272.65 | 342.65 | 412.65 
Wes ARC sheiaie eas ialeiaithe le Wiis vis .ae aS vesecasconcecaces 9 99,625 12.00 20.50 | 28.50 84.50 | 164.50 | 194,50 | 264.50 | 324.50 | 384,50 
Whitby(2) a see «en 1225 US G750 | 26025) TBED | ASSIS USL 7562537 DOF a7 hOODe7 > 

*Windsor (2) dieie AAG se Asc T38: 19.13 | 26.88 81.13 | 158.63 | 188.63 | 258.63 | 318.63 | 378.63 
Woodstock(2) .. pain wes sare 10.13 17.38 | 24.63 75.38 | 147.88 | 175.38 | 237.88 | 292.88 | 347.88 
AEN) Mts alas ie isi sie’s viele vie. wir vie eie'w : eters aKa abe uss 19.38 | 27.63 114.13 | 169.13 | 200.63 | 271.63 | 334.63 | 397.63 

= I 

BOAT Wy eietaeieisiclelels clei.c s sie's eicle avie.eele'siec'ee)salslelcie.s 31,768(3) 34,507,172(3) - . | sions 
ee ee i + = ——S 
Manitoba(9): 

TSE AERCHONA Meatelfa aiisNG wl pina! ele ine es wie [ote © Wiviole\s/aie vie\alaieie 6 is(eral 353 278,807 13.24 19/.53))| 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20] 355.18 | 408.01 
Dauphin 123 7358 13.24 19,58 | 23,50 132.34 | 194.26 } 229.51 | 256.20) 355.18 | 408.01 
BASEIRISGOMAL Sy etre wtew sea ne dente oo tant ooo 101 59,742 13.24 £9)/58: 4023.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20 | 355.18 | 408.01 
BOVE GALTy 250cccve sie ciiec-s nai at Bal Siars bie alan hie 149 183,958 13.24 19.58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20] 355.18 | 408.01 
WEGp awa inis wietais’> © o\n/5 mile ewe 0 tlaes 67 PAC) 13.24 195582500 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20] 355.18 | 408.01 
Portage La Prairie secs casducaesieacscccviececes 155 22,108 13.24 19.58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20| 355.18 | 408.01 
SSE MeMBIS OTRAS ELEC Mate aiccaiuteiare ata 1x < ann ie/ininl (aa @-ejeis «aleve fates 350 186, 822 13.24 19,58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20) 355.18 | 408.01 
St. James .. a oibia'a'eveia/s/a0's 534 154,715 13.24 19.58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20] 355.18 | 408.01 
Cibo MEMERIE Gk Gino c OUR OC CR ICI CMI OMICS E CO 91 17,227 13,24 19.58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20! 355.18 | 408.01 
Selkirk .. saiele(alsa)atetas 99 159.537 13,24 19,58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229,51 | 256.20} 355.18 | 408.01 
ORD AC oigs at alntatecefalarala noi Fisietn ie fojaisa/p's a a’ee sid) bo) eo ska. os 54 53,396 13.24 19.58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20) 355.18 | 408.01 
HI ASIGKOMG Wie) o\eioiclelclaieleiaiesie/aiel ele oiclbnsvia aia ala eiaie elola sexs 86 79,431 13,24 19959) 23050: 132.34 | 194.26 | 229.51] 256.20) 355.18 | 408.01 

WIESE RALUGOMAN a aie:cieisin::a\s\s'vie odin eintaiarnYe\elain’sl wie maida ois 94 43,983 13,24 19,58: || 23/50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20] 355.18 | 408.01 

NERA DOS CLO). pia e.g e nia inielive:y'a\eislele'e dip, sia/a.a(¥ a/e/a o\eralateys 336,571 191.39 | 225.59 | 237.01 | 336.60 | 383.26 
———— et |e 
EG fiery alalelele\niaivelsin/njeisaia\e/s)=¥ete's| =/alls\w\s/ero s\ 0) o/s a\b\s/4) a0 10, 220(3) 3, 836,225(3) 
Saskatchewan (11): 

*Moose SEG ear see secesiee 41,809 170.00 | 232.50 | 295.00 | 230.00] 340.00 | 450.00 
North Battleford(13) ... 5 4 1,303 16.80 26.80 | 36.80 192.50 | 277.50 | 340.00 | 509.18} 509,18 | 624.18 
Prince Albert(13) .... 5 3) 73,337 16,80 26.80 | 36.80 192.50 | 277.50 | 340.00 | 376.68} 509.18 | 624,18 
Regina(13) .. 4 109 446,987 12,30 22.55 | 29.70 110.60 | 165.70 | 216.70 | 221.20] 331.40 | 433.40 
Saskatoon(2) .....0.ce-- atsts 16.44 29.94 | 37.44 134.40 | 209.40 | 279.40 | 268.80); 418.80 | 558.80 
Swift Current (2) c fe « Site 23.00 36.25 | 48.75 230.00 | 362.50 | 487.50 sa A eee 
Weyburn(13) ....... pinielelaldisiainielstelatare 25 41,809 18.00 28.00 | 38.00 192.50 | 277.50 | 340.00 | 376.68; 509.18 | 624.18 
ROFELODI(LS)| <ais:010:9 01810100 slsisiniaiaio.c|e'0,0 410 019 0.0/0 0\e\e.e\e)sis = 3) 2,714 16,80 26.80 | 36,80 192.50 | 277.50 | 340.00 | 376.68) 509.18 | 624,18 

—— 
BEOE Ailaataiate| ctaiara stele siavetstiievsisra/siatsie\s s)slei2 ARVO OOAIIO 2,498,544 (3) . ° * . . 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau, 


= I16h— 


TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada as at December 31, 1971 — Concluded 


TABLEAU 3, Factures mensuelles (nettes) du service d'énergie 4 la petite industrie sams restriction (24 heures) au Canada, au 31 décembre 1971 — fin 


puissance facturée de 50 et de 100 kilowatts représentent la facture minimum, 
* Municipalities in which changes occurred during 1971. — Municipalités dont les factures ont changé en 1971. 


4 
Billed load — Puissance facturée 
Average 
number 
f£ 5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 
oS Total 
OWES consumption 
Province and customers during F 
Hours e — Heures d'usage 
municipality 1971 1971 urs us g 
aa Nombre a = 

EE CVARC ERC ee conser 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
municipalité y mation 

de totale en 

clients 1971 F 4 
d' énergie Consumption in kwh. — Consommation en kWh, 
1971 = 
500 1,000 1,500 5,000 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 
000's kwh. dollars 
000's kWh. 
Alberta: 
CMG AE etatatelejeeiote! ste iaiere terete 1,205 1,150,485 17.50 30.00 | 40.00} 110.00 205.00 | 259.00 | 205.00 | 363.00 | 449.50 
Drumheller fe 5,158 19.80 34.80 | 42.30 | 198.00 348.00 | 423.00 | 396.00 | 696.00 | 846.00 
Edmonton(6) 133 470, 908 16.75 26.75 |36.75 | 1s ..00) 142.54 | 188.26 | 236.00 | 284.04 | 373.55 
Fort Macleod 76 2,600 22.33 36.68 | 50.83 | 171.95 314.45 | 456.95 | 338.20 | 632.20 | 908.20 
Lethbridge(2) Cone ele KS 30225) 40.25 | LLO.25 210.25 | 278.80 | 282.60 | 392.60 | 502.60 
Medicine Hat 27 69,968 16.00 26.00 | 36.00 | 113.80 163.80 | 213.80 | 222.60 | 322.60 | 422.60 
Rie el aeer (C22 hain atareicme. a stelota pletchovelpinaratatie a) oletotel ete sn%ehs 24,68 38.18 | 51.68 | 129.28(8)| 162.90 | 221.40 | 225.00 | 342.00 | 459.00 
ei ae ee ee 
TR Gtecl Me crate a ole) dsielatele aia slsis}srsiste' ial Wiatatvteteiayetursisteleiale ae 11,622(3) 4,206 ,028(3) 8 eats noo 
‘oe i 
British Columbia(9) — Colombie-Britannique (9) : 
foobar NAM GIRONA OOO OORT ROG i Oe: Ae CORIO 57 222,413 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
Cranbrook 2 903 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
ani OOPB ma cram tatess pial elere Sue «le /alinne Viele nielelsleiwinietaler oT elele oie 5 6,000 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
Kelowna(2) no ese 16.00 26.00 | 33.00 82.00 152.00 | 222.00 | 152.00 | 292.00 | 432.00 
Nanaimo ... 5) 6,236 16.00 31.00 | 44.00 |} 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
Nelson 148 15,516 15.83 23076 || SOLOL || 112550 206.46 | 278.64 | 225.00 | 412.92 | 557.28 
New Westminster(2, 14) see sie 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
North Vancouver (6) 32 641,019 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
Penticton an ox wssjmas es 120 10,056 16.35 29.35 |42.25 | 121.30 183.80 | 233.80 | 242.60 | 342.60 | 417.60 
PriinceyGeor 2e7 eres: cyare lp hp kaa sage oes $lotar ab era? 14 34,296 16,00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
PLUNGE MRAP CLIEM wlalap iver sinralr Mieipieselea lea etelaiele aia 1 82,089 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
Richmond 59 249,389 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
Six QED pata evslaraieioan iataieve alle ete mis cralate a alin oieiaiwietaVel tickers aba 84 3,168 8.55 13,95) (US. 45 49595 94695) | SSF OS 9439S SASS ia. 9S 
WAINE OMAVOIS acovstel nin joveis la eletds » alqrese) Neeretel se late oiareraiaie ano cA ece 141 365,721 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
WAlGhorta6))) “ssi «ees 24 33,224 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
West Vancouver 3 2,057 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
Webel haan fe sat seis a Oe va Naa ome the paa sss 1,761(3,4)) 8,136,057(3,4) . aie Sec one ie 6 
4 1 =e | = = 
(1) See "Introduction", provincial sales tax of 7 %. Energy used in manufacturing is exempt from tax. — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 
7%. L'énergie utilisée pour la fabrication est exemptée de cette taxe,. 
(2) Customers and consumption included with commercial. — Le nombre de clients et la consommation inclus dans le service commercial. 
(3) From Annual Electric Power Statistics, (preliminary estimates) Catalogue 57-202. — Tiré du catalogue 57-202, Statistique de 1'énergie électrique (estimés 
préliminaires). 
(4) Some power customers are classified as commercial customers in Catalogue 57-202. — Le numéro de catalogue 57-202 classe certains utilisateurs d'énergie 
parmi les clients commerciaux, 
(5) See footnote for domestic service for this province/municipality. — Voir renvoi pour service domestique pour cette province/municipalité. 
(6) Includes surrounding area. — Comprend la région environnante. 
(7) See "Introduction", provincial sales tax of 8 %. — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 8 %. 
(8) Minimum bill. — Facture minimum. 
(9) See "Introduction", provincial sales tax of 5 %. — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 5 %, 

(10) See "Introduction", municipal tax of 5 %. — Voir "Introduction", la taxe municipale de 5 %. 

(11) See "Introduction", provincial education and hospital tax of 5 %. Power used in manufacturing and heating is exempt. — Voir "Introduction", la taxe pro- 
vinciale de 1'éducation et hdpitaux de 5 %. L'énergie utilisée dans l'industrie pour la fabrication des produits manufacturés et le chauffage est exemptée 
de cette taxe. 

(12) See "Introduction", surcharge of 8 %, — Voir "Introduction", une surtaxe de 8 %. 

(13) See "Introduction", surcharge of 10 %. — Voir "Introduction", une surtaxe de 10 %. 

(14) Power customers served by British Columbia Hydro and Power Authority. — Les clients d'énergie servis par British Columbia Hydro and Power Authority. 

(15) The costs shown for 100 hours use under 50 and 100 Kilowatt loads represent the minimum bill. — Les cofits indiqués pour 100 heures d'usage a une 
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Reports published by the 
Manufacturing and Primary Industries Division 
dealing with 


ELECTRIC POWER 


Catalogue 
Annual 
37-201 Electric and Gas Meter Registrations, Bil. 
57-202 Electric Power Statistics, Vol. II — Annual Statistics, Bil. 
57-203 Electricity Bills for Domestic, Commercial and Small Power Service, Bil. 
57-204 Electric Power Statistics, Vol. I — Annual Electric Power Survey of Capa- 
bility and Load, Bil. 
57-206 Electric Power Statistics, Vol. III — Inventory of Prime Mover and Electric 
Generating Equipment, as at December 31, Bil. 
Monthly 
57-001 Electric Power Statistics, Bil. 


In addition to the selected publications listed above, 
Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports 
on Canadian economic and social affairs. A comprehensive 
catalogue of all current publications is available free on 
request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), KIA OT6. 


Catalogue 


57-201 
57-202 


57-203 


57-204 


57-206 


57-001 


Publications de la 
Division des industries manufacturieéres et primaires 
traitant de 


L'ENERGIE ELECTRIQUE 


Annuelles 


Compteurs électriques et compteurs de gaz enregistrés, Bil. 
Statistique de l'énergie électrique, Vol. II — Statistiques annuelles, Bil. 


Factures d'électricité des services domestique, commercial et a la petite 
industtie, Bil. 


Statistique de l'énergie électrique, Vol. I — Enquéte annuelle sur la 
puissance maximale et sur la charge des réseaux, Bil. ) 


Statistique de 1l'énergie électrique, Vol. III — Inventaire des moteurs 
primaires et des générateurs électriques au 31 décembre, Bil. 


Mensuelle 


Statistique de l'énergie électrique, Bil. 


Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique 
Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le 
Canada tant dans le domaine économique que social. On peut se 
procurer gratuitement un catalogue complet des publications 
courantes a Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A OT6. 
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SYMBOLS 


The following standard symbols 
are used in Statistics Canada publi- 
cations: 


.. figures not available. 


... figures not appropriate or not 
applicable. 


— nil or zero. 

-- amount too small to be expressed. 
P preliminary figures. 

r revised figures. 

x confidential to meet secrecy 


requirements of the Statistics 
Act. 


SIGNES CONVENT IONNELS 


Les signes conventionnels suivants 
sont employés uniformément dans les 
publications de Statistique Canada: 


-. nombre indisponibles. 


... n'ayant pas lieu de figurer. 


— néant ou zéro. 

-- nombres infimes. 

P nombres provisoires. 

Y nombres rectifiés. 

x confidentiel en vertu des disposi- 


tions de la Loi sur la statistique 
relatives au secret. 


This report is based on rate schedules supplied 
by the power companies and municipalities responsible 
for the distribution of electric energy in the 171 
cities and towns covered in this survey. The monthly 
bills given in the tables have been computed to show 
the revenue according to the distributors from the 
sale of definite quantities of electricity used for 
specific purposes. Discounts for prompt payment have 
been deducted from gross bills whenever granted, but 
the bills themselves now exclude taxes levied on the 
sale of electricity by provincial and/or municipal 
authorities. This concept was used for the first time 
in the 1970 edition of this publication. In all pre- 
vious editions the cost to consumer, inclusive of tax 
was shown. This change in concept, coupled with the 
change in the domestic sector's consumption levels that 
has been made to reflect more closely present day 
conditions, should allow for easier international 
comparisons. 


However, in order to maintain comparability with 
previous years' data, the footnotes used throughout the 
publication indicate the provincial and/or municipal 
taxes which must be added to the bills shown in the 
tables to arrive at the cost to the consumer. 


Uses 


Monthly bills cannot be used to obtain the ave- 
rage cost of electricity consumed in any one munici- 
pality or to compare municipalities as to cost of 
electricity, except in a very general way. The unit 
cost or cost per kilowatt-hour of electric energy nor- 
mally varies according to the nature of the use and the 
magnitude of the consumption; and, because these fac- 
tors vary so greatly as between types of user and bet- 
ween municipalities, an average cost for all electrici- 
ty consumed in any municipality is of little value un- 
less the nature of the uses and amount cf consumption 
for each use are known. Further, industrial power costs 
vary as to whether the power used is primary or secon- 
dary (off-peak or interruptible power taken when availa- 
ble). Other important factors in determining costs of 
electricity are the relationship between the capacity 
of a system to produce and distribute electricity and 
the total consumption, and the ratio between the avera- 
ge load and the peak load, on a daily and yearly basis. 
Because of the difficulty of giving proper weight to 
these many factors, Statistics Canada has not attempted 
to show average costs or to compare costs between muni- 
cipalities. For these purposes the report should be used 
with the utmost caution. 


Computations 


Domestic services consist of delivery of electri- 
city to private residences for lighting, refrigeration, 
cooking, water heating, house heating and the operation 
of various electrical appliances. Commercial service 
includes delivery of electricity to stores, offices, 
factories, etc., mainly for lighting purposes. Outdoor 
sign lighting is generally in a separate category and the 
rates are different from those for commercial services. 
Street lighting is also in a separate class. Power 
service includes the delivery of electricity for the 
operation of electric motors. 


The purpose of this presentation is to provide 
data for comparative purposes on the cost of electric 
services in Canada. Because of the various methods of 
computing costs, it was necessary to select some arbi- 
trary conditions, especially for the fixed charges, and 
use the same basic conditions in each municipality. 

In the large majority of municipalities the use of 
these arbitrary conditions was not necessary, the rates 
containing a fixed charge and a block rate for all 
consumptions irrespective of appliances. 


INTRODUCTION 


Ce bulletin se fonde sur les tarifs communiqués par les 
compagnies d'électricité et les municipalités chargées de la 
distribution d'énergie électrique dans les 171 villes et vil- 
lages de l'enquéte. Les factures mensuelles des tableaux ont 
fait l'objet de calculs permettant d'indiquer les recettes des 
distributeurs provenant de la vente de quantités déterminées 
d'énergie électrique destinées & des usages précis. Le cas 
échéant, on a déduit des montants bruts 1'escompte accordé pour 
paiement rapide, mais les factures proprement dites excluent 
désormais les taxes prélevées sur la vente d'énergie électri- 
que par les administrations publiques provinciales ou munici- 
pales. Cette méthode différe de celle des éditions du présent 
bulletin publiées pour les années antérieures 4 1970 et od 
figurait le prix payé par le consommateur, taxe comprise. De 
plus, les modifications apportées aux niveaux de consommation 
du secteur domestique et destinées & fournir une image plus 
précise de la réalité devraient faciliter la comparaison sur 
le plan international. 


Cependant, pour pouvoir comparer les données avec celles 
des années précédentes, les renvois que l'on trouvera dans le 
présent bulletin donnent les taxes municipales ou provinciales 
qu'il faut ajouter aux montants des factures dans les tableaux 
pour obtenir le prix payé par le consommateur, 


Utilité du rapport 


Les factures mensuelles ne sauraient servir a établir le 
cot moyen de 1'électricité utilisée dans une municipalité 
donnée ni 4 comparer le cot de 1'électricité entre les 
diverses municipalités, sauf d'une maniére trés générale. Le 
coGt unitaire ou le cofit au kilowatt-heure de 1'énergie élec- 
trique varie normalement selon la nature de l'utilisation et 
1l'importance de la consommation; et, parce que ces facteurs 
varient tellement selon la classe d'utilisateurs et la muni- 
cipalité, le-coft moyen de 1'électricité totale consommée dans 
une municipalité a peu de signification a moins que ne soient 
connues la nature des utilisations et la quantité consommée 
pour chacune. En outre, le prix de 1'énergie utilisée par 
l'industrie varie selon que cette énergie est garantie ou 
non-garantie (consommée aux heures creuses ou de fagon inter- 
mittente, selon les disponibilités). D'autre importants fac- 
teurs du calcul du coft de 1'électricité sont le rapport entre 
la capacité de production et de distribution d'un réseau et la 
consommation, et le rapport entre 1'appel maximal et l'appel 
moyen de puissance par jour et par année. A cause de la dif- 
ficulté d'accorder a ces divers facteurs le poids qui leur 
revient, Statistique Canada n'a pas essayé d'établir le cot 
moyen ou de comparer le cofit entre les municipalités. Pour ces 
buts, il faut se servir du rapport avec une extréme prudence. 


Calculs 


Le service domestique consiste a fournir 1'électricité 
aux habitations privées pour 1'éclairage, la réfrigération, la 
cuisine, le chauffage de l'eau et de 1'habitation, enfin le 
fonctionnement de divers appareils électriques. Le service 
commercial consiste & fournir 1'électricité aux magasins, 
bureaux, usines, etc., surtout pour l'éclairage. L'éclairage 
des enseignes extérieures tombe généralement dans une catégo- 
rie distincte et le tarif différe de celui du tarif commercial. 
L'éclairage des rues est aussi dans une classe de tarif dis- 
tincte. Le service d'énergie A la petite industrie comprend 
1'électricité destinée aux moteurs électriques. 


Le but du présent document est de fournir des chiffres 
qui permettent de comparer le prix des services électriques 
du Canada. A cause de la diversité des méthodes de calcul des 
prix, il a fallu fixer arbitrairement certaines conditions, 
surtout quant aux frais fixes, et appliquer les mémes condi- 
tions de base a chaque municipalité. Pour la grande majorité 
des municipalités, il n'a pas été nécessaire de recourir & ces 
conditions arbitraires, le tarif comportant un prix fixe et un 
taux forfaitaire pour toutes les consommations, sans égard 
aux appareils. 


Consumptions of 500, 750 and 1,000 kilowatt-hours 
include electricity used for water heating. For flat 
rate water heating a consumption of 1,000 kwh. was 
divided between 490 kwh. metered and 510 kwh. consump- 
tion assumed for a heater of 1,000 watts. To show the 
effect of flat rate water heaters, a bill for 1,000 
kwh. including a water heater of 1,000 watts has been 
shown for all municipalities where such heaters are in 
general use. 


A few municipalities apply a demand charge in 
addition to the energy charge for electricity used in 
house heating. In computing bills for house heating 
in these municipalities it was assumed that the 
maximum demand is 15 kilowatts. 


Changes in bills during 1972 (Comparison between 
1971 and 1972 is based on bills exclusive of taxes). 


Changes in bills during 1972 were reported in the 
provinces of Prince Edward Island, New Brunswick, 
Quebec and Ontario. Rates in all other provinces were 
unchanged from 1971. 


In Prince Edward Island, the two municipalities 
surveyed showed decreases in rates at all levels of 
consumption in each of the three categories of service. 


In New Brunswick, changes were recorded in domes- 
tic and commercial rates. The municipality of Edmund- 
ston reported lower rates in domestic service at the 
5,000 kwh. and 7,000 kwh. consumption levels. A11 
other domestic rates were unchanged. In commercial 
service, the eight municipalities serviced by the New 
Brunswick Electric Power Commission reported higher 
rates at all levels except the 600 kwh. consumption 
level which showed a decrease, 


In Quebec, only two municipalities reported rate 
changes in 1972. Baie Comeau reported increases at all 
levels in the three categories with the exception of 
the 1,000 kwh. and 1,500 kwh. consumption levels in 
power service where decreases were shown. Jonquiére 
reported upward and downward changes in domestic and 
power service and no change in commercial rates. 


Ontario showed rate changes in domestic service 
in 37 of the 57 municipalities surveyed. With the 
exception of Guelph and Oakville, where both increases 
and decreases were noted, all municipalities reported 
higher domestic rates. Changes in commercial (general 
service) and power rates occurred in 36 municipalities. 
Although the trend was toward higher rates, some down- 
ward changes in commercial service rates were reported 
by eleven municipalities of which eight registered de- 
creases in power rates as well. 


Lowest Bills 


Any attempt to determine which municipality 
in Canada enjoys the lowest cost of electricity might 
be difficult for reasons mentioned above. From the 
selected list of municipalities, which comprise this 
report, those having the lowest bills for selected 
quantities and uses are shown in the following 
tables. 


Les comsommations de 500, 750 et 1,000 kilowatt-heures 
comprennent 1'électricité utilisée pour chauffer l'eau. Pour 
chauffe-eau a tarif fixe une consommation de 1,000 kilowatt- 
heures a 6té partagée entre 490 kilowatt-heures de consommation 
mesurée au compteur et 510 kilowatt-heures de consommation 
attribuée a un chauffe-eau de 1,000 watts. Pour montrer 
l'effet de chauffe-eau a tarif fixe, une facture de 1,000 
kilowatt-heures comportant la consommation d'un chauffe-eau de 
1,000 watts est indiquée pour toutes les municipalités ou ces 
chauffe-eau sont généralement utilisés. 


Quelques municipalités ajoutent au prix de 1'électricité 
utilisée pour le chauffage des habitations un supplément d'ap- 
pel. En calculant les factures de chauffage des habitations 
de ces municipalités, on a supposé que l'appel maximum est de 
15 kilowatts. 


Variations des factures en 1972 (Comparaison entre 1971 
et 1972 est établie d'aprés les factures excluant les taxes). 


Des changements dans les factures d'électricité ont été 
enregistrés dans les provinces de 1'Ile-du-Prince-Edouard, du 
Nouveau-Brunswick, de Québec et de l'Ontario. Les tarifs 
d'électricité dans les autres provinces sont demeurés les 
mémes qu'en 1971. 


Dans 1'Tle-du-Prince-Edouard, les deux municipalités 
enquétées ont déclaré des baisses dans le facturage a tous 
les niveaux de consommation dans chacune des trois catégories 
de service. 


Au Nouveau-Brunswick, des changements se sont produits 
dans les factures du service domestique et du service commer- 
cial. La municipalité de Edmundston a déclaré des diminutions 
aux niveaux de consommation domestique de 5,000 kWh. et de 
7,000 kWh. Toutes les autres tranches de consommation domes- 
tique sont restées inchangées. En ce qui concerne le service 
commercial, les huit municipalités desservies par la "New 
Brunswick Electric Power Commission" ont subi des augmentations 
a tous les niveaux sauf celui de 600 kWh., ou on constate une 
diminution. 


Au Québec, seulement deux municipalités ont déclaré des 
modifications dans le cofit du service d'électricité, en 1972. 
Baie Comeau a déclaré des augmentations a tous les niveaux de 
consommation dans chaque catégorie a l'exception du service a 
la petite industrie ou il y a eu des diminutions aux niveaux 
de 1,000 kWh. et de 1,500 kWh. Jonquiére a fait rapport de 
hausses et de baisses dans les services domestique et a la 
petite industrie et d'aucun changement dans les taux du service 
commercial. 


Ontario a connu des changements dans les tarifs domesti- 
ques dans 37 des 57 municipalités enquétées. l'exception de 
Guelph et Oakville, ou se sont enregistrées des hausses et des 
baisses, toute les municipalités ont indiqué des augmentations 
pour ce genre de service. Les tarifs pour le service général 
et le service a la petite industrie ont changé dans 36 munici- 
palités. Méme que les tendances étaient a la hausse, des di- 
minutions dans les tarifs pour le service général ont été 
soulignées par onze municipalités dont huit indiquaient égalie- 
ment des baisses dans le service a la petite industrie. 


Les plus basses factures 


Tout effort pour déterminer la municipalité du Canada 
qui bénéficie de 1'électricité au plus bas prix peut étre 
difficile, vu les raisons citées plus haut. Des municipalités 
choisies, sur lesquelles porte le présent rapport, celles qui 
bénéficient des plus basses factures pour des quantités d'élec- 
tricité données sont présentées dans les tableaux qui suivent. 


While the domestic service bills will probably 
show the average for most municipalities, it is pro- 
bable that with larger loads and consumptions for 
commercial use and for power, other municipalities 
would have smaller bills. The fact that no one 
municipality has the smallest bill for all types of 
consumption in the three classes of service indicates 
that caution should be exercised when making compari- 
sons as between municipalities. 


There is a possibility that some municipalities 
from which bills have not been collected may have as 
low or lower bills than those shown in the tables below, 
and consequently there is no certainty that these bills 
are the lowest of any municipality in Canada. 


Si les factures d'électricité pour service domestique 
indiquent probablement la moyenne de la plupart des municipa- 
lités, il est probable qu'avec une augmentation de 1l'appel et 
de la consommation dans l'usage commercial et industriel les 
autres municipalités auraient des factures plus basses. Le 
fait qu'aucune municipalité ne jouisse de la plus basse facture 
pour tous les genres de consommation dans les trois classes de 
service indique qu'il y a lieu de se montrer prudent en fai- 
sant des comparaisons entre municipalités. 


Il se peut que certaines municipalités dont les factures 
n'ont pas été recueillies aient des factures aussi basses ou 
plus basses que celles qu'indiquent les tableaux qui suivent; 
il n'est donc pas certain que les factures qui apparaissent 
dans les tableaux soient les plus basses parmi toutes les 
municipalités du Canada. 


Lowest Monthly Bills for Domestic Service, 1972 


Plus basses factures mensuelles du service domestique, 1972 


Monthly consumption — kwh. 


Municipality a 


Consommation mensuelle — kWh. 


Municipalité 


Wannipe'ss, MATL a. .Greivsele loner sie status eincis\ ats inlmqeileeile ivle8 is (eis. 916 


QUE B WA, MORE ccs tous Fine eidinteawine s inlavasalbete Me's winte lo. eels bis) 6 ie" n 6 
Lowest Monthly Bills for Commercial Service, 1972 
Plus basses factures mensuelles du service commercial, 1972 
Billed load — Puissance facturée 
aaennerrae ee 
same orcas Hours use — Heures d'usage 
Municipalité 
Monthly consumption — kwh. — Consommation mensuelle — kWh. 
200 400 600 1,000 2,000 | 3,000 5,000 10,000 | 15,000 
dollars 
Mid Lain die Ont oe oc. cere tens ccbatnus tarsys: sieyeysuei’s hniele vei tn vemeianoiperetievele ts 4.60 Aan Aa Glo Sadan lke. ays 
TEEDEORS WOME she rarislaleciereioralb late '& etaxersdepetshew Srenare he torsvete tere biave 4.60 ci 4 hes ae a 
Oscpei Tie MCh Mn AG GIO Gri Dex LONG CPO OO 76 is 7.10 8.40 SA S00 eis 
Smith Fall's, Onte 24 1 SPS DOO Sesten Oet OA OL CRCOn Oo. L . Zoeu3 see | 176.413 
PLGMOMON SH wAL a= seus sctatave. ave o ter evel eve. re Ore re aie ousiaetone wails pr ecere F ‘ =e 134.86 ie 


Lowest Monthly Bills for Small Power Service, 1972 


Plus basses factures mensuelles du service d'énergie a la petite industrie, 1972 


Billed load — Puissance facturée 


ieee 100 kitowaees 


Municipalit 
P y Hours use — Heures d'usage 


Municipalité 


Monthly consumption — kwh. — Consommation mensuelle — kWh. 


| soo | 1,000 1,500 | 5,000 | 10,000} 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 


dollars 


ites. IAG oe Oocia’ 7 Sean duo aan OAC OAT ec OneaSooAC 8.55 1395: 94.95 


Sherbrooke’, QUuee “.stenuecisicce c's ererewse ee adeloistictoreletetsts oN ad renee Son ete 17.44 
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TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1972 


TABLEAU 1. Factures mensuelles (nettes) du service d'électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1972 


Lighting, etc., Nia 
refrigeration, 
cooking and 
Lighting, water heating Lighting, etc., 
small 5 = refrigeration, 
Average Average appliances, Eclairage, etc., cooking, 
number number of refrigeration réfrigération, water heating 
of Average domestic and cuisine et and house 
domestic monthly house Mini- cooking chauffe-eau heating 
service con- heating mum ‘ - Using = 
Province and customers sumption customers net Eclairage, flat Eclairage, etc. 
municipality 1972 1972 1972(1) bill petits rate réfrigération, 
- = = = = appareils, Metered water cuisine, 
Province et Nombre Consom- Nombre Facture | réfrigération rates heater chauffe-eau 
municipalité moyen de mation moyen de nette et = - et chauffage 
clients du mensuelle |clients de mini- cuisine D'aprés le Chauffe- de maison 
service moyenne chauf fage mum compteur eau 
domesti- 1972 domesti- a tarif 
que que fixe 
1972 1972(1) Monthly consumption in kilowatt-hours 
Consommation mensuelle en kilowatt-heures 
100 250 500 750 | 1,000 | 1,000(2) 5,000 7,500 
ee de Jha 
kwh. dollars 
kWh. 
Newfoundland(3) — Terre-Neuve(3) 
ELIE ONC O Kms ovat ines tg tise ie aise ele <Leiete /bieic/eis/ele eels 1,093 482 83 1.66 BeDO| 6004 )) O27 |2eo7 | Loe) 63.27 93.27 
EORTC DE OOK <0/a)sfaisieinia’s/«) t/e/s/s/e)e)0)e si¢is.0)« s1s\sja's 5,748 828 536 1.66 3i58)| (6554 |, 9.27 H U2 20 15.27. 63.27 93.27 
Sra DG SUR es O58 Scie tate iGO OOM ae 1,749 746 197 1.66 3.51) Oswa |) On2e teleaes ploiees 63.27 93027 
Mount Pearl 1,919 719 177 1.66 SOG Owe eee aad Hla 'ee2 7 in| aliedearcayt 63.27 93.27 
St. John's 20,802 761 2,742 1,66 S058) Osoe |) een Ne 27 loa 2y, 63.27 APA 
Serer dellic um etele ameieta vee ein /p staveniela ete a eisiwc.n. L302 653 39 1,66 Si Oromo mom une aeeivol oie ofa 63.27 Qehszil 
MOEA Teisiy sh cals arain(aishereinipia's/etecate\yia.s ws’ e/sin se 117,201(4)} 514(4) 6, 288(4) aire 
fe + 4 
Prince Edward Island — Ile-du-Prince- 
Edouard: 
Bee OF CG OWI Calara\e wala scainnaiaveiayp ace eiste's ale ets. 7,670 416 127 2.00 5.07 | 8.93 | 22.85 | 16.78 | 20.70 76.40 111.90 
*Summers ide 2,445 324 - 2.00 4.80 | 8.50 | 13.50] 18.00 } 22.50 80.10 117.60 
_ ———-L 
cote id serene etisalat bi a/a\ealetovecesl pin-aye’a'eniarere’svel>iainve 28,703(4) 396(4) 199(4) : 
| ae ea Bie PS t | 
Nova Scotia(5) — Nouvelle-Ecosse(5): 
LAST Seo BER SOOO OOO | 2.00 4.50! |) 7225 PLL. 50") 15.25" 19)100 71.10 104.85 
Bridgewater ap An 2.50 S220) 1) 5595, 8.20 | 10.45 | 12.70 48.70 71.20 
De yatepo tee) (55) ene acre wan 5 SA DOO OOO RICO BOLE 34,642 555 2.00 3.50 } 6.60 | 10.10} 13.10 | 16.10 70.00(8} 105.00(8) 
SLEGA TIES? as Go USe GOGO Se GACOOOORTOSOBOOON ae $e 2.50 4.40 | 6.80 | 11.30 | 15.05 | 18.80 78.80 116.30 
iad CEA AAG) eetet Mat alalolsvelnte u/s (olele = sss) . 34,218 | 496 2.00 3.50 | 6.60 |@OUL0 | 13.10 1 16.10 70.00(8) 105.00(8) 
NeW Glia SLOW) | isisiarater +/slafots'sisie\aiai oieials' e106 0207516 ara 2.50 3.20 | 6.25 | 10:30} 14.05 | 17.80 TdghO 104.85 
New Waterford ........ ea veeeansaeen Aree 1.33: SAF /e) 7.44 | 11.00 | 14,84 | 18.39 80.04 118.40 
FARO MNS eet eh tet ls Wellntay stele ahaha) a4 alalia\ sis Goielctiel~ ete ot= re ee 1.00 2.60 | 5.60 | 10.60 | 15.60 | 20.60 TL, LO 104.85 
Shevenbaty auinli SG os Sena Coane ae aera ne ao 75293 373 2.00 3.50 | 6.60 | 10.10 | 13.10 | 16.10 70.00(8} 105.00(8) 
SUD ONAN a Ea tee auislnarw Ao scs/atore cds vier 6) 3% wietminte cee ayes Oo Bie JERS) 3.73 7.44 | 11.00 | 14.84 | 18.39 80.04 118.40 
mxaro(6) 2.) 6,763 537 2.00 3.50 | 6.60 | 10.10 | 13.10 | 16.10 70.00(8} 105.00(8) 
Windsor(6) 7,463 429 2.00 3.50 | 6.60 | 10)10'] 13.10 | 16.10 70.00(8} 105.00(8) 
Bea SOUL CO) ete etre is Is covet teterale che vious triers, (leis) « 95383 379 2.00 3.50 | 6.60] 10.10 | 13.10 | 16.10 70.00(8} 105.00(8) 
4 ae) + + 
OTE al uetaeeats ie lafa'a a 6}a/a al ciel pialetelelisiala/ele'v ¥isleie'016 227,164(4) 468(4) 211(4) * 
| el - | 
New Brunswick — Nouveau-Brunswick: 
BATE Een ra: 6hs «ei s\0-6 4,332 580 210 1.00 3.00 | 6.00 | 10.60] 14.85 | 18.10 70.10 102.60 
Campbellton 3,812 402 16 ae} 3.80 |} 6.80 | 11.80] 16.80 | 21.80 101.80 151.80 
Chatham ..... 1,623 659 75 1.50 SOW ie SO, PLU BON Lolo! 1o 640 71.40 103.90 
*Edmundston .. Se oie 611 AD 1.50 4.30 | 7.30] 11.30 | 14.85 | 18.10 67.60 97.60 
Fredericton . Boa 536 100 1.00 3.00 | 6.00 | 10.60 | 14.85 | 18.10 6 70.10 102.60 
Moncton 14,460 479 205 1.00 3.00 | 6.00 | 10.60 | 14.85 | 18.10 70.10 102.60 
Saint John(6) 25,102 389 262 1.00 2.97 | 5.67 | 10.17 | 14.42 | 17.66 69.50 101,90 
SCC DIOT caratniniure sialaiatarovars) o\<!ela\sie/sie 5) sis 1,178 504 28 1.50 4.30'| 7.30 | 12.90) 16.15 | 19.40 71.40 103.90 
SACKING Matas stels\sigiafolsininssininie’s cls iaalele 615,46 151558 1,066 471 16 1,50 4.30 | 7.30 | 11.90] 16.15 | 19.40 71.40 103.90 
PUBEEX als gis ste ETA RICO DOA ENRICO CDC OIOn 1,338 570 80 1.50 4.30 | 7.30 | 11.90] 16.15 | 19.40 71.40 103.90 
INGOUSTOCK: cess nee» 5.0 Conn od SeQaonpeiicd oo 1,682 707 110 1.50 4.30 | 7.30 | 11.90] 16.15 | 19.40 71.40 103.90 
Al 
ROTI EP tate sR Te OOP TU OCKI TIT OTR eA YG 185,677(4) 468(4) 1,766(4) ‘ . 
—_+— — — = l 
Québec(7): 
ECR eWEEK ee SSO SOO QMO OD OOO DIO Bal eavwielnics 1,218 791 142 50 4.40 | 6.20] 8.80] 11.30] 13.80 . 53.80 78.80 
Alas toys Chon See Tate cvaigia etl fectsiela ere sie Riess 3,705 860 hee 25 4.15 | 5.50} 7.75] 10.00) 12.25 69.30 102.30 
*Baie Comeau ...... SSP AD RGN OTee maqooden 2,810 788 119 5) 4.15 | 5.95] 8.55] 11.05 | 13.55 69.30 102.30 
Gap-de=la-Madeleine cneicjseie sieeve. sleisieog 8,224 756 419 WD G2 15 | 5295) | 825 || 12105.) 13.55 53.55 78.55 
Ge CowtI md re.5.0 ie elelorrpie eciv.0j0\0 eo see \s-0:n\aniainie 7,866 930 1,420 1.25 CAPA VST | My SLON}) Zee A) Mase (8)! | e725) . 56.25 83.75 
Coaticook ... Bde A 23.) BPs A 1,971 620 aie 1.00 2.58 | 4.15 | 6.33] 8.39 | 10.45 46.45 68.95 
Cookshire 432 664 25 1.50 4.40 | 6.20] 8.80] 11.30] 13.80 53.80 78.80 
Drummondville 8,945 is 919 lise2) CASH Usa | Syne) 8255)| 11.05 || 13,55: 5 Cicigoy) 78.55 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1972 — Continued 


TABLEAU 1. Factures mensuelles (nettes) du service d'électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1972 — suite 


Lighting, etc., 
refrigeration, 


cooking and 
Lighting, F water heating Lighting, etc., 
small c= refrigeration, 
Average Average appliances, Eclairage, etc., cooking, 
number number of refrigeration réfrigération, water heating 
of Average domestic and cuisine et and house 
domestic monthly house Mini- cooking chauffe-eau heating 
service con- heating mum - If Using | ‘ = 
customers sumption | customers net Eclairage, flat Eclairage, etc., 
Province and 1972 MYA 1972(1) bill petits rate réfrigération, 
municipality _ - - - appareils, Metered water cuisine, 
- Nombre Consom- Nombre Facture |réfrigération rates heater chauffe-eau, 
Province et moyen de mation moyen de nette et = ad et chauffage 
municipalité clients du |mensuelle |clients de | mini- cuisine D'apres le Chauf fe- de maison 
service moyenne | chauffage mum compteur eau 
domesti- 1972 domes ti- a tarif 
que que b fixe 
1972 1972(1) Monthly consumption in kilowatt-hours 
Consommation mensuelle en kilowatt-heures 
| 00 250 500 750 |1,000 | 1,000(2) 5,000 7,500 
aoe 
kwh. dollars 
kWh. 
Québec — Concluded — fin: 
Farnham ....... seen ceccncscecsce eecccece 1,891 662 15 B25) Ih 405, B95) Ge lOn) EEO! Pose 55. ase Sees) 78.55 
Granby . 10,005 712 1,042 P25) Awl. Ds 95allecono | bl. OD i) 13.55) sieis: Dsa55 78.55 
Grand UMeN ers sale tslsisin(etsisis/etdin o/e/cieve Sreleisyeyald aye . 4,031 866 131 1.50 | 4.40 6.20| 8.80] 11.30 | 13.80 Bod 53.80 78.80 
Ball, 2s cfeeccmeins pone ence ciccs'ss eeievsieeices 17,674 812 2,488 1,00 |} 3.80 5.00} 6.80] 8.55 | 10.30 BOD 54. 30 81.80 
Joliette ..... a0 ° ae 5,090 531 a0 1.00 | 3.38 6.53 | 10.58 | 14.63 | 18.68 aats 83.48 123.98 
*Jonquieére (6) An 8,156 846 ei Di25 \ 405 595) 8.55 UL OS! 13255) sete 53/255 78.55 
La Tuque ...ceee 3,580 777 223 1.25 | 4.15 5295)) 8.55} 21055) 23. 55 see 53.55 78.55 
LEVIS: cese.e . 4,370 959 1,043 1.00 |) 3.30 5.60'| 18. 20)} 105:70)\"13520 miata 53.20 78.20 
Magog ..eee ° 3,956 501 171 1.00} 3.70 6.53} 9.15] 11.78 | 14.40 nee 69.35 104. 35 
Mégantic .....s6c0 cece cece ececccsesecsees 1, 806 587 229 P2551 Fal B95) Be Doi OD) | eo OO SBI 5}5) 78.55 
Montréal'(6))) Wesisicic/en soa ea 601,250 549 13,949 1.00 | 3.80 5.60 | 8.20] 10.70 | 13.20 eee 5320 78. 20 
Noranda ..... . cee 2,894 735 144 152571) 4ak5 5585) Oe20 | 105.85 |) 13.35, cee By) 84.85 
Québec oc cccecee . eccesacee : 45,444 603 3,832 1.00} 3.80 5.60] 8.20] 10.70} 13.20 oles 53.20 78.20 
RAMOUSKA) aren als! stele cc ccreeees eee 6,338 982 1,738 Le25 | 4.05 B95") $B. 55) |) UL.05)} Lae ose 53.55 78.55 
Riviére-du-Loup . 4,814 676 a0 1.00 | 4.30 7.30} 9.80] 12.30 | 14.80 fete 74. 80 112.30 
Rouyn ..scce saseccces 4,673 718 451 Ue 25) ||) AnL5) Be85if, Bes | LORS: | 335 oY) D1. 35: 84.85 
Ste-Agathe des Mont 1,923 553 79 L.25°)) 415 57.95) ) 8205:|/ 115651) 13.55 eee 53.155 78.55 
St. Hyacinthe ... 7,082 692 943 La250| 4.05 Ded i) (Se55 lL. 05 ||) 13855: seis 53055 78.55 
St. Jean(6) ... 9,385 750 987 1.25. | 4.15 Be 95)| (855) tb iO) Peo wee 53,55 78.55 
St. Jér6éme . 7,619 714 671 SPD laa ls, 5.95 Sapo hkl OS 13, o>, por SSO) 718555 
Sept-Iles .. 6,642 833 1,885 1.625\ || 4.105 5295) 8.55") Li05-]| 13.55 eee BE RPS) 78.55 
Shawinigan ... 7,789 596 211 1525: |) 4.25 9D! le Sr OD || tals OD 3.55 pape 53.55; 78.55 
Sherbrooke SIE Ar gy! 407 45 «79 | 3.00 55.92)| 9575'|| 18163) )|) hizo. eae 79.64 118.46 
Sorel .cccccscce 5,374 732 733 U2) teal S95 8255: LL O5: | P3055 apes 53°55 78.55 
Thetford Mines Rae 6,063 688 545 Y.25)) 4005 5.95) 8555 || PLAO5) | 13555 ono 53.55 78.55 
Protea tewleres sen cs ssa pik(av scoleleateyscnsh eis 15,645 703 584 25) 4sl5 Be 95))) 8555.) PU05)| F3555 ava 5325) 78.55 
Wal idtGr os saiere 4,883 969 723 1.25 | 4.15 585i) S235: LO685) | L3.35 OA 57e30) 84.85 
Valleyfield ... | 8,838 722 657 1625) |) 4o15 495i) 8. 55,,) LL.05:)/ 13.55 ots 53550 78.55 
Victoriaville .. 6,207 647 482 Te25h) “415 Be 95)! 8. 55.1 W105: 13555 Jive 53.55 78.55 
WEBEMOUUIt  weslusiesle «sibel a 'sisiclerelsiels eoceneer 7,798 ay 466 1.00 | 3.80 5.60] 8.20] 10.70} 13.20 ano 51.20 74.95 
TOGA Uaeroieteleisivia'sia/aleeiwialeie Cote ceececccene 1,802, 821(4) 662(4)| 106,522(4) owe eee siete BOO aa id's OG oho 
de I =S== 
Ontario: 
Alexandria . 1,034 935 174 2.50 SEMA taney 8.00} 10.25] 13.13 12.43 SS 87.88 
KBALLie .ccccese oeceee ovslee 8,651 959 765 PEWS) 325) 6625\) 9.3)! 1200) L437 13.26 57.50 86.25 
Belleville .. 10,623 ier) 771 35,00) | 132008) 00)) Se vo25)| VSO 2.25. 13525) Bynes 84.75 
Brampton .... 11,303 622 2,842 3.001 Sar: 7.30) “955)) 11.180} 14.55 ces 57.45 84.95 
Brantford 18,870 554 1,170 Pee)" EI 5105) 5 70051) 9.654) L2.c0 Aor 53.83 80.08 
*Brockville .. 6,416 789 1,167 2.75)| 35.10 6.55] 8,80} 11.05] 13.80 ADO 57.20 84.70 
*Burlington 22,684 825 1,221 Zaoui hO 7.75| 9.88} 12.00} 14.80 14.36 59.60 87.60 
*Chatham .. 9,846 543 151 3.50] 3.50(8)} 6.70] 9.20] 11.70} 14.70 13590) 62.70 92.70 
*Cornwall .. 12i57 LS, 817 665 2.00] 2.52 4.55] 7.08] 9.58] 12.08 10.48 52.08 77.08 
*Dundas .. 4,802 756 137 2.50} 3.40 6.Sni). 9.10) W385i) 1435 eleva 61.65 91.65 
*East York .. 32, 888 505 4,190 2.75} 2.80 5.20} 8.08] 10.95] 13.83 EE.S2 58.18 86.93 
*Etobicoke . ° ne 82,028 748 fBU3) 200 Boo 5.41 8.54] 11.67] 14.80 12533 63.36 94.64 
RGALt wccccccevcsscce 06 ee ccs ceccce selsiece 10,211 Hes) 1,202 Pavionly cy ply) 6.60] 9.35] 12.10] 14.85 12.64 56.45 83°95 
Gloucester Twp. — Canton de .......... coe 10, 066 964 467 300) “4535 8.40] 10.65] 12.90] 15.78 7O.8 59/393 88.68 
HGOdeLICH sscecscvces ae 2,346 720 354 2.50} 2.80 SOO eDO oO OO es eo P98 Del D 83.25 
*Guelph .... 16,390 906 1,791 2.70} 2.7068) 6.75) 950) 12.25.) 15.00 12259 59.00 86.50 
*Hamilton .. 92,969 565 1,386 1.00} 2.65 S20 as. 25) DU 10 £40.05 12.03 61.25 90.575 
*Kenora .... ° 3,489 688 41 Ze25!|| 2010 4.80} 6.93) 9.05) 11.68 10.92 53.68 79293 
PRANC SHON Na o\olatels ainiein\s]d/a'e\e]s/o'ea1s'elainlaisieieia\s aisle 16,607 763 801 3.50] 3.50(8}) 5,00) 7.88] 10.75) 13.63 ae 59.63 88.38 
BRLECHEUCT i is\clesiciein's(c «a nleis'ale)s 0.0\0\s,0/0:05)et asi6 32,536 691 958 2.50} 3.00 DeAOlie 2292) | L020) 22.88 - 55.07 81.82 
*Lindsay .... . cere cecescvssces 3,983 785 370 3.00} 3.30 6.60} 8.98] 11.36] 14.24 13.36 59.43 88.18 
*LONdON ..-eeeee Case eeerscveccscesesese 64,065 567 3,474 3.00} 3.70 7.30} | 9'230)} E1530)) 14,05 13.86 56.95 84.45 
Midland ....... seceeveees 3,532 730 222 3.003} 3500¢8)) 4.95) 7520) 91451) 1220 nies 56.20 83.70 
AMISSESSAUGA ccccocnvccsccccscoceccccsccce | 36,163 1,014 5,600 3.00] 3.00(8)} 6.50] 8.75] 11.00] 13.83 12.98 59.03 87.28 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau. 
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TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1972 — Continued 


TABLEAU 1. Factures mensuelles (nettes) du service d'électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1972 — suite 


iy Lighting etc., Soe oe 
refrigeration, 
cooking and 
Lighting, water heating Lighting, etc., 
small , = refrigeration, 
Average Average appliances, Eclairage, etc., cooking, 
number number of refrigeration réfrigération, water heating 
of Average domestic and cuisine et and house 
domestic monthly house Mini- cooking chauffe-eau heating 
service con- heating mum — Using - 
Province and customers sumption customers net Eclairage, flat Eclairage, eben, 
municipality 1972 1972 1972(1) bill petits rate réfrigération, 
a - = - — appareils, Metered water cuisine, 
Province et Nombre Consom- Nombre facture |réfrigération rates heater chauffe- eau 
municipalité moyen de mation moyen de nette et = a et chauffage 
clients de mensuelle |clients de mini- cuisine D'aprés le Chauf fe- de maison 
service moyenne’ | chauffage mum compteur eau 
domes ti- 1972 domes ti- a tarif 
que que fixe 
1972 1972(1) Monthly consumption in kilowatt-hours 
Consommation mensuelle en kilowatt-heures 
1,000 | 1,000(2) 5,000 7,500 
—__——____ 
kwh. dollars 
kWh. “y 
\ Y v 
rv, 
Ontario — Concluded — fin: 

Nepean Twp. —Ganton! de: o..2..).joce ees 18,600 898 1,635 PARTE) 4.00 Leto} | LOLOO) i225: 15503: 15.07 59.68 88.43 
Benita coca) ia Lin Mitts) tota eiriclwch colaisiar« slclultveyse-ciove T7eEsE 573 1,397 Depts} 37.10 6.25 Sa25) OZ haa) eer D2 > 77.75 
*North Bay ..... 13,959 808 1,255 3.50 3.50(8)} 6.00 | 8.50 |11.00 |14.00 13.20 61.50 91.50 
*North York . 121,231 686 5,505 3.50 3.50(8)| 6.20 | 9.10 |12.00 |14.90 12.42 59.45 88.45 
*Oakville 15,675 946 1,071 3.00 3.87 De Qile NL OakO a noie2 ||) Lorie RAS 62.50 92.50 
dS TAS Rs Sn SORES CSE RR he ane oe ee eee 7,040 743 448 2.00 2.30 4.70 P08) LOLAS: 113/533 ze) 57 +93 86.68 

ASSEN EL INCE WeROee siya Sa) ah oe aie) slices wists iw era) 5). 0/0 24,908 859 3,851 3.00 5} (C0) 5.65 TE SSOS NMOS URST | PA Tes) 11.45 54.23 80.48 
OUSEASER re CBSA. Ant Sino ONT RRID Oy Ie Eee 90,496 770 aye 1.85 2.60 4.85 | 6.60 | 8.35 |10.10 36 54.10 81.60 
*Owen Sound 5,689 772 543 2.50 2.70 5.55 7.80 |10.05 |12.80 Wey a/ 56.20 83.70 
*Pembroke | 4,571 708 75 PotD 3.60 6.90 | 9.15 | 11.40 | 14.33 13595 60.63 89.88 
REFER ON CORED EV teh ct Fate liale ates Sigs ee ay Sina ahha tae faze e> eco 17,421 824 2,815 4.00 4.00(8)| 7.25 | 10.13 | 13.00 | 15.88 US }S7At 60.13 88.88 
*Port Colborne SpA 503 197 Deis 33 Sits) OsSON) AS. | VL SS. lee 55 14.00 62.55 92/555 

Richmond Hill 4,970 797 136 3.00 Bae 5.95 Teds! | 29/095! W270 SLRCES) 5595. 83.45 
Sotto CHEN APA PGi aise wereasce eR siecetin aie oe ees 30,345 591 492 2e29 3535; 6.80 | 8.93 | 11.06 | 13.69 13.32 55.69 81.94 
Seca LONI MT oi hata steildrarer wre! ay COrta ca aveitletfvace iene | 8,077 611 220 3.00 3.60 6.90 | 9.65 | 12.40 | 15.15 13.54 56.95 84.45 
*Sandwich W. Twp. — Canton de 3,471 944 399 4.00 4.00(8)| 8.10 | 10.60 | 13.10 | 16.23 15.50 64.88 96.13 

SDT Arn 5 Hine Ueto ae Op OI reo PEON 16,059 644 982 2.00 2.90 5.60 7eSd" |) BOra Ont aul 6G) 11.44 51.60 76.60 

Sault Ste Marie Shan 898 395 2.00 PASEM! 4.59 7.06 | 9.54 }12.01 dels 51.61 76.36 

Scarborough ...... 73,528 867 4,772 2.16 2.64 4.99 7469) LOe26 PL2596 10.64 53.67 T9699: 

Smith Falls 3,014 | 778 177 PANES") Bik) 5.05 185) | :9is85)|:12:5160. WISH 56.60 84.10 

Stratford 7,168 790 720 2.50 3.65 7.40 | 9.65 | 11.90 | 14.65 14.28 58.65 86.15 
COST URC UE aie BR S18 Se Acre eRe at Crea eae | 255150 918 2,448 2.00 215 5.00 7.25 | 9.50 | 12.38 10.96 58.38 87.13 

Teck Twp.(9) — Canton de(9) .....-......- | 5,021 561 200 igen 2.90 5.60 TESTI CARTS) MART 12.20 58.43 87.18 
*Thunder Bay 31,497 777 S27 225 3.10 5.65 Hiss} 9.40 | 11.90 Ont 51.90 76.90 
Timmins(10) 8,192 617 Bue 2.25 2.80 5.20 733; ||) S45.) 12633 11.80 57593. 86.68 
APoronto ....- 185,966 514 12,965 3.00 332 ey ait 8.36 | 11.51 | 14.66 aele 65.06 96.56 
Trenton .... 4,670 519 288 Zeo0 2.60 Deer 7.40 | 9.65 | 12.40 11.47 56.40 83.90 
Waterloo 8,861 912 1,310 2.50 3.60 6.90 | 9.15 | 11.40 | 14.15 13.06 56.95 84.45 
*Welland sR VPR PDE say ae PRES) 3.40 6.85) 8.98 | 11.20!) 13.65 13.49 56.95 84.45 
ORTSLESD Vommets stn arueete: friledanes sal fars Yons ove o fohisns. balan’ 6,945 904 706 4.50 4.50(8)) 7.50 | 9.63 | 11.75 | 14.63 14.02 60.63 89.38 
BONEN S ONAN Mas cite et aA ts(cEain lie ctella jee vicrstele deren eis 55,740 SyIS} 5,276 Bie 0) Bain: Le LOM@ Oe Sal U2iedon}| LoaoO 66.85 9935) 

7,460 739 359 2.50 3.50 6.50 | 8.63 | 10.75 | 13.63 Sale 59.63 88.38 

NOTE GG 5 Guo G GERD CA Rd DU CO CAO AARC 34,497 607 223 2.75 2.75(8)| 4.75 7.38 | 10.00 | 12.63 10.91 54.63 80.88 

ener Oc ate ie = i 
DAU meer ee fot te star ate site fasiats Mc slcala‘avosatotornctals: sfurefis 2, 243, 398(4) 711(4)| 148,278 Brits e.ele AGC é 
IE feat | jee | he Rtn) 
Manitoba: (11) 

SIUC OAS Ieee ARG EPI lie fae Tl sk ar aie ieneltalals si aSe 9,544 665 387 1.50) || 4.50) CGS YE |i SIMA AM ates Elsie 727) 49.27 TAT) 
DRC D aie coos iro Aent GOI Pe toe GMO Der rks AANe 2,969 857 242 VEN yaa les 720} OR 45) | Lh oO bso 49.95 72.45 
a EUR SCONE Thi isteiee ok bis natn wise Weve sie late Tes = 9,019 688 47 1.50 | 3.15 5.17 | 7.42) 9.67} 11.92 47.92 70.42 
SARE eGR SS eer otro aE ORDO) ORDO ENE Per 7] 7,424 768 158 1.50} 3.15 Sy; THAD \ 9 SOIT ilidne 9 2 47.92 70.42 
IDET ERIS, ah ete mene eee CRO ere 1,178 597 94 1.50 5.85 TSP kOe || e372 50.62 (Be 
Portage la Prairie 3,746 594 85 1.50] 4.50 Gro2 Siva be OZ oie 7) 49.27 eae 
SED OM TEAGE «cis ain bis rahe vos w iaseptehaus. eet 13,022 644 127 PISO! | Sat5 Drei Thee er ne Ort ||| UES 47.92 70.42 
St. James 19,842 1D 169 PISO0 = Be LS Sry) eM SEGA Ss Ue 47.92 70.42 
Sh ce WER BEY ong casein As Ug CEO gOS ho OTD Crea 9,184 794 177 LO oe Sie ly 7.42 O67) | Hae 92 47.92 70.42 
SSG. ON Bato Sehr iO OMe teh OA eo 25539 688 128 1.50] 4.50 Gabe I Sea7 | LL 02) ) i327 49.27 TST, 
The Pas 2,098 P5159) 419 1550] 5.85 eBid LOL12 | L237 |) Ue .62. 50.62 gisvealy2 
Transcona 6,342 610 44 T0057 riko Sly 7.42 Ov Melia 47.92 70.42 
EXE TeiilfeFefar teh CAEN OTS Cie RAO EEG 8,314 727 73 HON) <ehegh5) Die? F42)|) Or Gif LA 9.2 ae 47.92 70.42 
Dasani ede NE Sass acre outer ie'ioseite aad tcte) nina fet’ esol aoe 77,365 550 2,105 50] 2.16 Bud ie Oe 70) |S OL} 10526 8.07 41.81 62.40 

a a —- 
PE OREAM ER arts rofed ce aye yavatnas\a pecs wei bkevavess onbereis Tops biar? 283,719(4) 806(4) 24 ,892(4) Ef ad 
Saskatchewan: (13) 

Moose Jaw(14) .......... 10,154 420 -93 3.44 5.58] 8.68] 11.78 | 14.88 64.48 95.48 
North Battleford(15) 3,780 436 1.35 3.34 5.74] 8.54] 11.04] 13.54 53.54 78.54 
Prince Albert(15) ...... He 7S) 471 Me35) 3.34 5.74} 8.54] 11.04] 13.54 53.54 78.54 
Rie Lrver(WLS)): Weis vasa aie neae pre sinwerenrale Sckalinle ole 41,624 493 e164) taeee 7) SLUMS LONE heey le LAr 4 63.54 94.29 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau. 
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TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1972 — Concluded 


TABLEAU 1. Factures mensuelles (mettes) du service d'électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1972 — fin 


Lightning, etc., 
r refrigeration, 
cooking and 
Lighting, : water heating Lighting, etc., 
small 7 = refrigeration, 
NEES CSIR? appliances, Eclairage, etc., cooking 
Number ANSE CHE refrigeration réfrigération, water heating 
of ; IEEE oumesieske A and cuisine et and house 
domestic monthly house Mini- cooking chauffe-eau heating 
service con- heating mum ec Using ax 
Province and ae ora ar Crea et Eclairage, flat Eclairage, etc., 
municipality a petits Metered rate réfrigération, 
= ce ce = appareils, water cuisine, 
(ee. Nombre Gonsem= Nombre Facture réfrigération rates haghor ff ene ance 
ee * moyen de mation moyen de nette - ‘ 
municipalité ; ; a Paps et Dtapces te et chauffage 
clients du | mensuelle | clients de | mini mudisine apr Chauffe- doumateon 
service moyenne chauffage mum compteur ea 
domesti- 1972 domesti- oy Bees 
que que fixe 
1972 1972(1) Monthly consumption in kilowatt-hours 
Consommation mensuelle en kilowatt-heures 
100 250 500 750 | 1,000 | 1,000(2) 5,000 7,500 
———— Bo 2 +—____—__—_—__— 
kwh. dollars 
kWh. | 
Saskatchewan(13) — Concluded — fin: 
SASKALOOM efalel ster siniolsie lvls efule/sictel tel tnfetsialoot=is 37,218 469 2 
Swift Current .. 5,000 395 
Weyburn(15) ......--.- oe 2,497 496 
Yorkton(15) .....- 4,125 464 
iE 
VICE WE So coon aged Docc HOunueSoDoaAnSE 280,223(4) 553(4)| 157(4) 
Alberta: 
CaliSary, \ cietatersistsWe isos ib alaleetele-s'a'slaieisve.ehe leva n/a 117,010 458 2 ares? 2.56 | 4.70] 7.45 | 10.20 | 12.95 ASE 56.95 84.45 
Drrembel Ler rors statste ists \etetete) sjat=-s Ae 1,826 406 he 2.40 4.30 7.70 | 10.90 | 14.25 | 18.00 eave 78.00 115.50 
Edmonton (6) 116,747 459 = 1.50 3.00 | 4.50| 7.00 | 9.50 | 12.00 | yates 52.00 77.00 
Lethbridge .. 13,080 404 x, 2.00 3.60 | 5.48] 8.60) 11.72 | 14.85 «ee 64.85 96.10 
Medicine Hat ee O5127 432 ie 1.00 2.85: | 5.10) 8.85: | 12.260) | 16.35 iets 76.35 113.85 
RE die Came oi eterelete\s.« aigle\atoleidiatsls ciate eet = PESERG) 467 a 2.00 3,87 | 6.20) 6290 | 11.60 |) 14630 | AOD SPP 84.51 
i i 
TOE AL iapiswie gitete cistsladiapctetevs vein lony alehs ele 449 ,578(4 503(4) Ks BS: As Berl Wereieio} Saxon payaeoot ACR Soe Rice 
Al LC A Bes 2) bs cee a ee ee 
| | 
British Columbia(16) — Colombie-Britan- | 
nique (16): 
Bile DY (Ciena biarie ie mika tee aiaiaia cos Sisk oe asec aire 40,938 532 820 2.00 3.00 | 7.50) 11.20 | 13.95 | 16.70 cee 60.70 88.20 
Cranbrook . 3,456 529 74 2.00 3.00 | 7.50 | 11.20 | 13.95 | 16.70 siete 60.70 88.20 
Kamloops .. 8,087 571 932 2.00 3.00 7.50 | 11.20 | 13.95 16.70 | eet 60.70 88.20 
Kelowna .. 6,440 675 652 1.00 3220 1 16..200)) 08107, | MO5950 13107: afore 52.45 77.45 
Nanaimo .. AD 5,109 610 253 2.00 3.00 | 7.50 | 11.20 | 13.95 | 16.70 stave 60.70 88.20 
NeMSomg eine leet ariel sielaicie ie “3 3,099 620 351 1.25 3750") 16.24) 97299) 9.74) U2 109 Shin 68.09 93.09 
New Westminster ......-..... oe 14,747 383 7s} 2.00 Se007)) WeDo 20 1) 13595 ee 70 60.70 88.20 
North Vancouver (6) 28,772 601 378 2.00 3300)] 7.50) 115202) 13.95") 16.70 see | 60.70 88.20 
Penticton ay: 6,100 825 1,300 By is) 3.10 | 5.40] 7.90 | 10.40 | 12.90 | Dons 52.90 | 77.90 
PEINCe GeCEsem ian «ines (6 on are as 9,606 713 913 2.00 3.00 | 7.50] 11.20 | 13.95 | 16.70 | abe 60.70 | 88.20 
Prince Rupert ...., +. 4,406 905 709 2.00 3.00 | 7.50 411.20} 13°95: | 16.70 ek 60.70 88.20 
RECOM G Me ralataleca se peeetel steele ivel ae 18,719 601 724 2.00 3.00 7.50 | 11.20 | 13,95 | 16.70 mare 60.70 88.20 
Ht) Rarer ne 3,614 709 127 EPS) 2.52 | Hohl. Poi NAO 27 i UL 52: Ais 54.81 81.81 
Van counveneajscaiedteses erayevele eros oe 144,390 408 1,967 2.00 3.00 | 7250-).11.20 | 13.95, | 16.70 vere 60.70 88.20 
Victoria(6) 36,772 489 PapysheMh 2.00 3.00 | 7.50] 11.20 | 13.95 | 16.70 re 60.70 88.20 
Wests | VADGOUVET Saicots aialo nul, ooleleyacioiseatate aserns 12,405 776 663 2.00 3.00 7,50)} 12..20)) 13.95 | 16.70 see 60.70 88.20 
a aa Pa a Part Tats mi 
Devt als aim wre aratnte aleve) plgiersinis (ere) =) sels) sivas staieis ah te 734,804 (4) 617(4) 40,599(4) 
(1) Including electrically heated apartment suites. — Comprend les appartements chauffés a 1'électricité. 
(2) Includes a metered consumption of 490 kwh. for lighting, cooking and appliances plus a flat rate water heater of 1,000 watts. — Comprend une consommation 
mesurée au compteur de 490 kWh. pour l'éclairage, la cuisine et les appareils divers, plus un chauffe-eau de 1,000 watts a tarif fixe. 
(3) See "Introduction", provincial sales tax of 7 % — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 7 %. 
(4) From Annual Electric Power Statistics, (preliminary estimates), Catalogue 57-202. — Tiré du Catalogue 57-202, Statistique de l'énergie électrique (estimés 


* 


préliminaires). 

See "Introduction", a tax levied under the "Nova Scotia Health Insurance Act" as follows: domestic, .50¢ per bill; commercial and power 2 kw. and 5 kw. — 
$1.00; 10 kw. — $2.00; 50 kw. — $10.00; 100 kw. — $20.00. — Voir "Introduction", le montant de taxe pergue sous le "Nova Scotia Health Insurance Act" comme 
suit: domestique .50¢ la facture; commercial et énergie 4 la petite industrie 2 kW et 5 kW — $1.00; 10 kW — $2.00; 50 kW — $10.00; 100 kw — $20.00. 


Includes surrounding area. — Comprend la région environnante. 

See "Introduction", provincial sales tax of 8 % — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 8 %. 

Minimum bill. — Facture minimum. 

Includes Swastika. — Comprend Swastika. 

Includes Schumacher. — Comprend Schumacher. 

See "Introduction", provincial sales tax of 5 % Electricity used for house heating only is taxed at 1 % — Voir "Introduction", la taxe de vente provin- 
ciale de 5 % dont 1'électricité utilisée pour le chauffage des maisons est taxée A l %. 

See "Introduction", municipal tax of 2.5 % — Voir "Introduction", la taxe municipale de 2.5 %. 

See "Introduction", provincial education and hospital tax of 5 % — Voir "Introduction", la taxe provinciale de l'éducation et hOpitaux de 5 % 
See "Introduction", surcharge of 8 % — Voir "Introduction", une surtaxe de 8 %. 

See "Introduction", surcharge of 10 % — Voir "Introduction", une surtaxe de 10 %. 

See "Introduction", provincial sales tax of 5 % — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 5 %. 


Municipalities in which changes occurred in 1972, — Municipalités dont les factures ont changé en 1972. 


amt 


TABLE 2, Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1972 


TABLEAU 2, Factures mensuelles (nettes) du service commercial d'électricité sans restriction (24 heures) au Canada au 31 décembre 1972 


Billed load — Puissance facturée 
Average 
number 
of . 2 kilowatts 10 kilowatts 50 kilowatts 
commercial Total 
Province and Ser coun Cone np Gon 
municipality = ae Hours use — Heures d'usage 
-% Nombre = 
Province et 
municipalité nee Se his 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
mation 
clients totale en 
a 1972 Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
T sod hee 
200 400 600 1,000 | 2,000 3,000 5,000 10,000 | 15,000 
— EE 
000's kwh. dollars 
000's kWh. 
Newfoundland(1) — Terre-Neuve(1): 
156 5,981 TASS YA ie A Te La ie fen SB Pye) 63.50 79.50 237.50| 317.50 | 397.50 
813 S221 Dosen Lats | V7 34750) (63.50))|) 17.9550 237.50} 317.50 | 397.50 
Grand Falls .. ° oe 276 18,744 Hes2 | U2 LF 51S | 47550 63.50 79.50 237.50] 317.50 | 397.50 
Mount ee seen ae coos 79 2,616 132 W213) 17.13 1°47 .50 63.50 79.50 237.50] 317.50 | 397.50 
St. John 's eee 2,762 226,454 MaDe EA iho Wake hanaoo 63.50 79.50 237.50) 317.50 | 397.50 
Stephenville 205 5, 247 Teed, | PARRY NW ala see WAT ARGYO IY Faysfe GYoy) | FCIREXe) 237.50] 317.50 | 397.50 
Nie Ei: aS aed Os ees Pees LS 
Rote limits Aten na oc. « sictateiatela/a sits bedi wuse e sinease teres 12, 804( 2) B97e562(2) a wee lise ites Sere are seh ee “ 


Prince Edward Island — ile-du-Prince-Edouard: 


*charlottetown 1, 234 25, 822 8.64 |12.78 |15.92 | 48.20 | 68.90 | 84.60 241.00 | 344.50 | 423.00 

Summerside ... 463 10, 873 9.60 |13.20 |16.80 |53.00 | 71.00] 89.00 265.00 | 355.00 | 445.00 
rt a a 

CHES CE Matisetat stata alestotatata leisy iat aveia'e/s/e(sjalels s/a\e\e ale le(e’s s/n o/a'a an 5, 001(2) 66, 375(2) one ais vale aire sient ae mas ao be 


a ee ee ee ee elas 


Nova Scotia(3) — Nouvelle-Ecosse(3): 


IME E55 Sooniodd GepEdous 8.00 | 11.00 | 14.00 | 40.00} 55.00} 70.00 200.00} 275.00 | 350.00 
Bridgewater ae Pe 6.50 | 8.30} 10.10 | 37.50} 46.50} 55.50 187.50] 232.50 | 277.50 
Dartmouth(4) 3, 620 157, 333 8.80 | 12.80 | 16.80 | 44.00 | 64.00} 84.00 220.00 | 320.00 | 420.00 
GAGCE: BAY Olan lccle veivtis = 5 Sc af s 8.00 | 11.00 | 14.00] 42.50} 57.50} 72.50 212.50; 287.50 | 362.50 
LGA CAN 6 As eerie na 57S IeIOPRO DES ao o« a 5,584 431,511 8.80 | 12.80 | 16.80 | 44.00 | 64.00} 84.00 220.00} 320,00 | 420.00 
New Glasgow é 5 6.40 | 9.80 | 12,80 | 32.00} 49.00; 64.00 160.00} 245.00 | 320.00 
OWE NACOLORG lresisielsuisia/sisioap elvie.cielse/ weep cecees ocese 7.65) | 13.92 | 19.52) 40°94.) 62.32) (83.169 204.72] 311.60 | 418.47 
Be Cts OU als tne iao/ aan al o/ace\= ants] av aNo\ele\o/ayotbjales#/a'n|p els /aie wleit.«/e'=ieieid ae ae 8.00 | 12.00 | 16.00 | 40.00 | 60.00} 80.00 200.00} 300.00 | 400.00 
Springhill(4) +. 822 27,028 8.80 | 12.80 | 16.80 | 44.00 | 64.00} 84.00 220.00} 320.00 | 420.00 
EON ME reper etelaletarat ia (olare/ai- ici tniasnta sie le nie\aielacateis)a| olevpiy ale-<ine sie ae “ie 7.65 |13.92 | 19.52 | 40.94 | 62.32] 83.69 204.72) 311.60 | 418.47 
WORLEY og Saces decoourke ey 0ac ne BO OUCOUODOODADGNSEad 1,081 36,503 8.80 | 12.80 | 16.80 | 44.00} 64.00} 84.00 220.00} 320.00 | 420,00 
Windsor (4) 835 20,995 8.80 | 12.80 | 16.80 | 44.00] 64.00) 84.00 220.00] 320.00 | 420.00 
Yarmouth (4) 1,441 26,721 8.80 | 12.80 | 16,80 | 44.00 | 64.00) 84.00 220.00 | 320.00 | 420.00 
r ——+ ———— +  Y —_—_—__— 
Motel sterile ACME ED 5 ceteris ACRE SG GoD rector 29, 851(2) 1,074, 510( 2) 5 


New Brunswick — Nouveau-Brunswick: 


Sere nerssit ge ee ey eles © sissies visteiers crodbte iets a v.clateseinte atcjereale 612 32, 257 10.40] 14.40] 17.40] 43.00] 58.00] 73.00 215.00] 290.00| 365.00 
Campbellton 554 15, 588 12.00} 21.00] 29.00] 45.00] 85.00] 125.00 205.00] 405.00} 605.00 
*Chatham ....... 195 10,514 10.40] 14.40] 17.40] 43.00] 58.00] 73.00 215.00] 290.00} 365.00 
Edmundston anon Be 537 19, 133 11.00] 18.50] 24.50] 35.50} 55.50] 75.50 171.50] 271.50] 371.50 
Prredemiicbony tee teks sists oaiaie tetera eat Bpninaananant 1, 066 96,537 10.40] 14.40] 17.40} 43.00) 58.00) 73.00 215.00] 290.00} 365.00 
Exonc tom Men cnei il cise <te nae 1,699 106,513 10.40] 14.40] 17.40] 43.00] 58.00] 73.00 215.00] 290.00] 365.00 
Saint John(4) Ape he 3, 883 85, 589 8.82] 11.52] 14.22] 44.10] 57.60] 71.10 220.50] 288.00] 355.50 
DEER EOS Dae SANE En once Beek Be eG nn Lge a 194 6,658 10.40] 14.40] 17.40] 43.00] 58.00] 73.00 215.00] 290.00] 365.00 
*Sackville .... 158 10,726 10.40] 14.40] 17.40] 43.00] 58.00] 73.00 215.00} 290.00} 365.00 
*Sussex ..... ee : 171 5, 635 10.40] 14.40] 17.40] 43.00] 58.00] 73.00 215.00} 290.00] 365.00 
BU GOASEOCIS te cl ite cll slated Aalstoieiale seis gisele 232 7, 324 10.40] 14.40] 17.40] 43.00] 58.00] 73.00 215.00] 290.00] 365.00 
TIGRE ser aaa nOS Cae OTOn GUA OOeSEe A catsloaieteren ereiesis e's 16,908( 2) 693, 324(2)] +e 


—— 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1972 — Continued 


TABLEAU 2. Factures mensuelles (nettes) du service commercial d'électricité sans restriction (24 heures) au Canada au 31 décembre 1972 — suite 


on 
g Billed load — Puissance facturée 
Average 
number ; 
of 2 kilowatts 10 kilowatts 50 kilowatts 
commercial Total 
Province and customers ee t 
eae 1972 uring Hours use — Heures d'usage 
municipaiilty & 1972 
i e 
SG Z Ses Consom- 100 | 200 | 300 | 100 | 200 300 100 200 I 300 
de mation je 
clients totale en 
commerciaux 1972 Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
1972 
200 400 600 1,000 | 2,000 3,000 5,000 10,000 | 15,000 
i fe eel ll | 
000's kwh. dollars 
000's kWh 
Québec: (5) 
REE OVAL ON are icis{oleleis leleisle’s vioiei nininalaiein)alernie 182 8,237 7.20 | 10.20} 11.20 | 36.00 | 51.00] 56.00 180.00 | 255.00] 280.00 
IMITEe Bae So4nonenboconeens 289 24,126 7.04] 9.68] 10.78 | 35.20] 48.40] 53.90 176,00 | 242.00] 269.50 
*Baie Comeau ....-sseseeen 340 25,455 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50] 246.00] 272.00 
Cap-de-la-Madeleine . 883 34,286 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00 | 272.00 
CHicowER MI ss %5 lovee 1a1y s0)e e/aie-oleietele\s\o/sielele'e\t'e d\vieiave e/sejelinie 1,354 76,225 7.04 9.68 | 10.78 | 35.20 48.40 53.90 176.00 | 242.00} 269.50 
COBEN COOK: siatwinisie'. ofeiaisyn6\s7elo\e's/els\e\n rel0\0/s\ele levee alone o/8ie)eivie.e 251 8,070 5.40 8.40 | 10.65 | 27.00 42.00 53.25 ose Bad stars 
COOKSRITE: cscccccrsccceccers 76 858 7.20 | 10.20 | 11.20 | 36.00 51.00 56.00 180.00 | 255.00] 280.00 
Drummondville 62.02. ceccveresccveensececevsers 1,243 51,750 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00} 272.00 
PAYMMBM: \iswiele wiv /elelolsiolata palelelsisie.cle/nisiaia'esi/s'¥ aseie.e in, scq 266 8,150 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49,20 54.40 167.50 | 246.00} 272.00 
GIEAMDIY! (vib eietavetneieielelaiers/e\s/aie/a an 1,261 45,543 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246,00] 272.00 
Grange Mere mapeteciieistatelere sretereei: 620 6,507 7.20 | 10.20] 11.20 | 36.00 | 51.00] 56.00 180.00 | 255.00} 280.00 
CLAN) Merete vetphatatsyetetoleteiois: isin otaverors 2,044 134,442 6.16 | 8.36; 9.46 | 30.80 | 41.80] 47.30 154.00 | 209.00 | 236.50 
JOULEGESS viernes 2's vinie:cietalslbiowislelw.s 792 Shuey es} 7.00 | 11.50 6.00 | 25.00 47.50 70.00 115.00 | 227.50] 340.00 
MORGUE S (21) iatetela ohevcie aleieisroretel stars 489 25,983 8.25 | 16.25 | 24.25 | 40.25 80.25 | 120.25 200.25 | 400.25 | 600.25 
Wein. a6 oo ounc ADO poo OnEOLS 510 5,401 6.70 | 9.84] 10.88 | 33.50} 49.20) 54.40 167.50 | 246.00} 272.00 
WUE ALGeMoyela iera,eieiatel ote ial dé) a/elayelalelee\ sie 670 48,119 6.16 9.46 | 10.56 | 30.80 47.30 52.80 154,00 | 236.50) 264.00 
MAP OR Were oiniaivimteisiclareieai=1n\ia\o]s a)niala 432 13,823 Te SON LO. LO. (MEE. 50s) 317.650 50.50 57.50 187.50 | 252.50 | 287.50 
Méa title oratalatslelelaisinioiecsis) »/nve\siel</eleiniet= 327 9,872 6.70 9.84 0.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00; 272.00 
Montréal (4) 1) PASE 5,294,367 6.16 9.46 | 10.56 | 30.80 47.30 52.80 154.00 | 236.50 | 264.00 
Noranda 375 9,827 6.38 902) LOLL2 | 31290 45.10! 50.60 159.60 | 225.50] 253.00 
Québec ... 8,081 633,402 6.16 9.46 | 10.56 | 30.80 47.30 52.80 154,00 | 236.50} 264.00 
Rimouski een! 66,924 6.70 9.84 0.88 | 33.50 49.20 54.40 167,50 | 246.00] 272.00 
RA vA ere AUR LOup |e wee meieininietale acs sis 989 9,567 9.50 | 14.50 | 16.50 | 47.50 72.50 82.50 237.50 | 362.50] 412.50 
Rouyn 811 Shigoot 6.38 OF O2 a LOs Lz tPausso0 45.10 50.60 159.50 | 225.50; 253.00 
Ste-Agathe des Monts 382 10,942 6.70 9.84 0.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00 | 272.00 
Sty Hyacimthe “c. csi 2s es wlelesieccessicteele« cae 1,000 55,814 6.70 9.84 0.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00! 272.00 
Le Se rte CK One CMC Ty OLR ICR SOIR IC RIOT UCHIO IC DOC 5 1,214 51,442 6.70 9.84 0.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00 | 272.00 
Dae TC LOME we veteliotevessiy sarod eia/alel ase se wists ol aielsrat ol eininin’ateltahe stele s 1,018 43,105 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167,50 | 246.00 | 272.00 
Sept-iles ... 1,045 45,258 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00 | 272.00 
Shawinigan’ s cclsic cviceccacisicices 6 0ve.vicvc'cle vieess elewien eee 1,228 34,883 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00 | 272.00 
SHEDCOOKES: 6 .cjslcis:e aib\e:a e10:6:0.0 010:0.ule v'ejale/s.olclele eiele'vn es eslsletele 2,009 162,468 6.19: | 22.39 | 18.58) 30.97 61.94 92.91 154.85] 309.69 | 464.54 
Sorel 921 35,684 6.70) 9.84) 10.88 | 33.50 | 49.20) 54.40 167.50 | 246.00 | 272.00 
WhetLord| MINES ie cies nis v:<in\slolelele eisictnions eraivis ereialata) sfare\elelsiet atoll) 831 20,256 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50} 246.00 | 272.00 
TH OUS-RiVAELES vey! nainie'¢ieinleisietesiele-siels over reesevescerveces 2019 124,277 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00 | 272.00 
Val d'Or 780 36,215 6.38 | 9702 |10.12 | 31.90 | 45,10)) 50.60 159.50 | 225.50} 253.00 
Vid POY HA CL uneinys: ots atest a)piaie!pisloteistals:sieie 1,091 35,936 6.70 | 9.84] 10.88 | 33.50 | 49.20] 54.40 167.50 |} 246.00 | 272.00 
Victoriaville 911 25,230 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50 49.20 54.40 167.50 | 246.00} 272.00 
WESEMOURE 2. cccedcciess ces cece sevvecssecrsscvinwvivinisis¢ 1,409 Pr 6.16 9.46 | 10.56 | 30.80 47.30 52.80 154.00 | 236.50, 264.00 
ANGIE Re AOA Ted SAO OD OD0 JAD On aC So Mmcarairy tins ° 213,381(2) ate ae ° . eee . . 
eran 
Ontario: 
AMEX ANG Ley aleleleleip\eieleteteielststaere ptelevaletsieiaterye ececsececce . 231 16,100 6.70 | 10.43 | 13.53 | 19.73 Sw} 50.73 81.73] 159.23] 189.23 
KBALU LE ys o's ie:s\e ie o10'e'e:s 0 010.0/p 61,0'0 0\6\0\a'0 0'9:0 eins able le/wie visielejeielece 1,323 158,155 6.00 9.53] 12.63 | 18.83 34.33 49.83 80.83] 158.33] 185.83 
Belleville 1 735 148,874 5.00 8.25 || 12.25 | 18.00. 34.00 50.00 82.00} 162.00] 190.50 
Brampton .... 773 120,959} 6.70] 8.60] 9.74] 33.50] 43.00] 48.70 167.50] 215.00} 243,50 
Brantford ... 25332 288,931] 4.90] 8.25] 11.45] 17.85 | 33.85} 44.35 109.35] 161.85] 191.85 
*Brockville .. 891 100,055] 5.90] 9.28] 12.38] 18.58] 34.08] 49.58 80.58] 158.08] 185.08 
*Burlington .. 1,311 138,260] 8.10] 13.70] 17.50] 33.00 | 43.00] 48.30 165.00] 215.00] 241.50 
*Chatham ..... 1,602 183,691 6.55] 10.45] 13.85] 20.65 37.65 54.65 88.65] 173.65] 206.15 
Cornwall .. 1,478 63,970 6.60 8.60] 10.00 | 33.00 43.00 50.00 165.00] 215.00] 250.00 
*Dundas .... 581 43,047 6.45 | 10.28] 13.58] 20.18 36.68 53.18 86.18} 168.68] 201.18 
*East York 2,430 250,264) 4.85] 7.75] 10.35} 30.00} 39.50} 45.10 150.00} 197.50] 225.50 
*Etobicoke 4,432 531,454] 6.21] 7.92] 9.00} 31.05} 39.60] 45.00 155.25] 198.00] 225.00 
AGAVE Se revevalstelsietatsiatele 1,308 1387/5590 |) 5.75)| 9555 |eZe95i) 19.175) | 365701) 53.75) 87.75] 172.75] 205.25 
Gloucester Twp. — Canton de 915 123,740] 7.50} 11.48 | 14.78 | 21.38 | 37.88} 54.38 87.38] 169.88} 202.38 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4 la fin du tableau. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1972 — Continued 


TABLEAU 2. Factures mensuelles (nettes) du service commercial d'électricité sans restriction (24 heures) au Canada, au 31 décembre 1972 — suite 


-——— se 
Billed load — Puissance facturée 
Average b 
number _ 
ap 2 kilowatts | 10 kilowatts 50 kilowatts 
commercial Total 
Province and customers consumption t 
municipality 1972 during Hours use — Heures d'usage 
a = 1972 =a 
Province et Nombre = 
Bendctnal ite Bavet Rat 100 200 300 100 200 300 100 E 300 
de mation == 
come ee es en Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
1972 earl 
200 400 600 |1,000 |2,000 |3,000 5,000 10,000 [15,00 
7 000's kwh. dollars 
000's kWh. 
Ontario — Concluded — fin: 
*Goderich 415 38,935 5.60 | 9.00 |12.00 |18.00 | 33.00} 48.00 78.00 | 153.00 | 180.50 
RGteL Oh! sctoraciscs es 1,247 80,274 6.00 | 9.53 }12.23 |31.00 | 39.00] 45.50 155.00 | 195.00 | 227.50 
*Hamilton . ae 9,384 534,306 6.40 | 8.28 | 9.38 [32.00 | 41.40] 46.90 160.00 | 207.00 | 234.50 
ERE H OTA) asjaycpsliacio¥r sts = fom ars 594 27,954 5.25 | 8.20 |10.80 |20.00 | 37.00 | 54.00 88.00 | 173.00 | 208.00 
*Kingston 3,082 273,454 6.40 |10.40 ]13.60 |20.00 | 36.00 | 52.00 104.00 | 164.00 | 191.50 
*Kitchener . 7 2,000 194,672 6.40 | 8.10 | 9.20 |32.00 | 40.50] 46.00 160.00 | 202.50 | 230.00 
2SEIEESEAN? WS SSO Meee a ODO ROGOO Ea ODODE EER EORBnne ne 683 73,014 5.50 | 9.00 |12.20 |18.60 | 34.60] 50.60 82.60 | 162.60 | 192.60 
BSIPOT COU calatatetainiclateyes auto cVers s/o ielern os. s ate Sto aini «interahele s 6,115 812,062 6.25 | 9.83 |12.93 |19.13 | 34.63 | 50.13 81.13 | 158.63 | 188.63 
Midland ..... on 489 64,587 4.60 | 7.75 |L0075 116.75 || 31.75°|) 46.75 76.75 | 150. Pobre 
*Mississauga 3,396 369,496 5.70 | 9.23 |12.03 ]31.50 | 40.00 | 44.90 157.50 | 200.00 | 224.50 
Nepean Twp. — Canton de : 1,150 239,184 7.50 |11.48 ]14.78 |21.38 | 37.88 | 54.38 87.30 | 169.88 | 202.38 
*Niagara Falls os 2,270 196,176 6.20 | 9.90 |13.10 |19.50 | 35.50] 51.50 108,50 | 163.50 | 196.00 
aera RA VIM cm ale Gly p citer avs cetincs mate ese eieececs ac aa dieters ve 2,281 160,504 6.60 |10.80 |14.20 {21.00 | 38.00] 55.00 124.00 | 174.00 | 204.00 
BNO E RRA ha ae /9) sraisuciay oi ave rrticla lara) ols sie caps aisie:a\bicyels.0:0, 914 aye 6 12,423 2,059,031 BAO! 68.9502. 355 9a d5 || sont Sn eos = 15 £02.05, | 172.15.| 2072 25 
*Oakville .. 2,364 560,916 Feo ai2eLS> |e 63 )222 65 c0nlon eo7e63 92.63 | 180.13 | 216.13 
*Orillia ... ’ 878 34,413 Be4OMl 7210 8.40) 1127.00) | "35050)\/ "42 100 135.00 | 177.50 | 210.00 
Oshawa ...... ee 2,857 620,545 yds} I FAG) | alhoyey aby soy Nese SO || W/o iy 77.50 | 152.50 | 182.50 
*Ottawa .....- me Lesa: 1,747,035 7.50 }11.48 | 14.78 |21.38 | 37.88 | 54.38 87.38 | 169.88 | 202.38 
*Owen Sound 978 86,916 520) 6690 lil 73 \|ii79Su | Seas || 4se0) 79.93 | 157.43 | 184.93 
*Pembroke ... 725 46,361 8.40 |12.98 |16.68 | 24.08 | 42.58 | 61.08 115.58 | 193.08 | 225.58 
*Peterborough - 2,081 190,257 6.00 | 9.90 |13.10 ]19.50 | 35.50] 51.50 83.50 | 163.50 | 193.50 
*Port Colborne .. 665 27,612 7.00 |10.98 |14.28 | 20.88 | 37.38 | 53.88 86.88 | 169.38 | 201.88 
Richmond Hill Me 744 73,233 5205.) S220) |e 20) 1c 7.,20M|| a8 2e20nll e720 77.20 | 152.20 | 179.70 
SteC athardivess cc cisirvs\4 a 3,125 714,758 7,00) /LO483: L393! 120.15) | S5ees| ble LO Sy pl eels 20218 
Bes eT OMA Stee teres (5, eosie win(e, ove vais) ea 986 108,815 6.25 | 9.90 |13.10 {19.50 | 35.50] 51.50 83.50 | 163.50 | 193.50 
mcandwich We Dwp.— Canton de cenerscescsvasieonsescvacie 173 7,543 6.70 {10.58 |13.88 |20.48 | 36.98 | 53.48 86.48 | 168.98 | 201.48 
Bea at ae rec arate ale Toe xis ja )e (elas aiaizisjate aicsc 0 eleiewie 1,003 76,528 5.15 | 7.80 |10.00 |34.00 | 42.00 | 47.50 170.00 | 210.00 | 237.50 
: Ze7E5 142,522 A637 18.0% 1.25; | 17.730) 83293 |) 50.03 82.53 | 163.53 | 197.28 
Scarborough 7,206 687,227 5.83~| 472 56-| 8.52 129.26.) 37.80 | 42.57 145.80 | 189.00 | 212.85 
Baie Stah is ah el Ua raye tate ta(harstata aio aiayeisielore:s ba dares eanDeenoedcaD 537 43,249 6.00 | 9.43 |12.33 |18.13 | 32.63 | 47.13 76.13 | 148.63 | 176.13 
Stratford .... a 979 139,596 7.00 |10.98 |14.28 |20.88 | 37.38 | 53.88 86.88 | 160,38 | 201.88 
LES CISTI «5 Oe 2, Nao ena a ce 2,480 183,886 7.00 | 8.60 | 9.60 |35.00 | 43.00] 48.00 175.00 | 215.00 | 240.00 
Becinivenn(3)) syCaaton de (3). smasiceamanissseciewines Bes 845 28,291 5.25 | 8.13 |10.63 }22.63 | 39.13 | 55.63 84.88 | 154.88 | 184.88 
*Thunder Bay 3,605 466,240 4.80 | 7.90 |10.90 |16.90 | 31.90] 46.90 76.90 | 151.90 | 181.90 
Timmins (3) 1,205 47,827 Septey |) vaalls allel taey |e Gk Sk aaley || Ge) 84.88 | 154.88 | 184.88 
Se nae Rae i ee ee: Re Sa Sess ETH, 5 is 23,475 932,088 7.24 | 8.93 |10.01 |36.18 | 44.64 | 50.04 180.90 | 223.20 | 250.20 
Trenton 620 62,126 4.60 | 7.82 |10.92 ]17.12 | 32.62 | 48.12 79.12 | 156.62 | 184.12 
Waterloo 1,128 236,308 5.80 | 9.45 ]12.85 |19.65 | 36.65 | 53.65 87.65] 172.65 | 207.65 
*Welland 1,250 79,470 7.00 }10.98 | 14.28 |20.88 | 37.38 | 53.88 86.88 | 169.38 | 201.88 
“Whitby ... 789 94,206 6.00 | 9.90 | 13.10 |19.50 | 35.50] 51.50 83.50] 163.50] 194.50 
*Windsor 6,713 1,103,965 6.70 |10.80 | 14.40 }21.60 | 39.60] 57.60 93.60 | 183.60 | 216.10 
*Woodstock : 991 143,196 5.50 | 8,83 |11.93 |18.13 | 33.63 | 49.13 80.13 | 157.63 | 187.63 
WAR a RERIR  a  aeotl cl a ye en ie 3,876 434,615 5.75 | 9.48 |12.78 |19.38 | 35.88] 52.38 124.13 | 179.13 | 210.63 
| Meets all | Neer 
Asselin horace eave Lay avpsovainbalel atsra acs /sis hare s(a+s, dreiWta‘e'a\ss9/2 @iet> 233 ,432(2,6)} 12,350,164(2,6) eas asi 
aaa T Sh a 7j a 
Manitoba: (7) 
Band On aeNeratereyetioteis orstdisyay a etal scaiexeleuaia ania oieniwa eis Dreisveci sci 1,373 46 ,623 9.45 |14.40 |18.00 |25.20 | 43.20 | 61.20 97.20 | 187,20 | 277.20 
MERU Lda vase pyar (ata sveis alelexvia)s/ofereraista, e/a, sraiplo/e,9/+\suetere nate He 574 13,288 9.45 |14.40 |18.00 |25.20 | 43.20 | 61.20 97.20 | 187.20 | 277.20 
Batali d Onamernsineas sain stata nisin in aicio sho ae aterele oi BO 547 19,282 8.10 |13.05 |16.65 |23.85 | 41.85 | 59.85 95.85 | 185.85 | 275.85 
Bort Garry ....- o 702 52,815 8.10 |13.05 |16.65 |23.85 | 41.85 | 59.85 95.85 | 185.85 | 275.85 
Neepawa. vis syiele sa) cece an 277 6,107 9.45 114.40 |18.00 |25.20 | 43.20] 61.20 97.20 | 187.20 | 277.20 
Portage la Prairie ... ag 641 14,982 9.45 |14.40 ]18.00 |25.20 | 43.20 | 61.20 97.20 | 187.20 | 277.20 
St. Boniface ...... sy acaie ke ae 1,659 52,144 8.10 |13.05 |16.65 |23.85 | 41.85 | 59.85 95.85 | 185.85 | 275.85 
SEIAMIES felsic acme cine cwi%ercce an ccs ee. Bb 2,207 91,345 8.10 |13.05 |16.65 |23.85 | 41.85 | 59.85 95.85 | 185.85 | 275.85 
Ste VEAL te ctyr ia: a 644 38,728 8.10 |13.05 |16.65 |23.85 | 41.85 | 59.85 95.85 | 185.85 | 275.85 
Seliginis on o2 sees ee 394 9,255 9.45 |14.40 |18.00 |25.20 | 43.20 | 61.20 97.20 | 187.20 | 277.20 
TR EUIPAS: si: 0.01070 - ; ay ad 539 21,954 9.45 {14.40 |18.00 |25.20 | 43.20] 61.20 97.20 | 187.20 | 277.20 
Branccond .\-5)-c A a 483 13,556 8.10 |13.05 {16.65 |23.85 | 41.85 | 59.85 95.85 | 185.85 | 275.85 
West Kildonan ...... é J 606 26,491 8.10 |13.05 |16.65 | 23.85 | 41.85 | 59.85 95.85 | 185.85 | 275.85 
Winnipeg(8) ..... ahaapacosaeonse Merete PICS APBOAOS a 10,405 657,272 | 6.00 |12.00 |18.00 |28.49 | 51.75 feat 115.51 | 199.50 | 274.50 
TEER Beep same MOORE a yICNS A RGHODH NH OAAA TIONS OOD aie Aa 1,539,051(2)) ... ae) see an see tee tee tee tee 
— 


a —_— 
See footnote(s) at end of table. — Voir Renvoi(s) a la fin du tableau. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1972 — Concluded 


TABLEAU 2. Factures mensuelles (nettes) du service commercial d'électricité sans restriction (24 heures) au Canada, au 31 décembre 1972 — fin 


Billed load — Puissance facturée 


Average 
number 
of 50 kilowatts 
commercial Total 
customers consumption 
eb aaris 1972 eee: Hours use — Heures d'usage 
municipality = 
cs Nombre i 
Province et moyen Consom- 100 300 
municipalité de mation 
clients totale en 
commer ciaux 1972 Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
1972 
15,000 
000's kwh. dollars 
000's kwh. | 
Saskatchewan(9): 
Moose maw (lO): cestemrma isiereleloistelmarcreineepeiniaie le sieteiara Snr OO 1,212 46,937 7.28 | 13.18 | 18.38] 28.78] 50.78] 72.78 170.00} 232.50] 295.00 
North Battleford(11) 7 646 21,068 8.30 | 14.30 | 18.80 | 38.50 55.50 68.00 192.50] 277.50] 340.00 
Prince Albert(11) ........ Facies Soseosdpoccdcicé ace 1,138 45,500 8.30 | 14.30 | 18.80 | 38.50) 55.50) 68.00 192.50} 277.50 | 340.00 
ES CCID RS S58 Ors ee OS MOU RHEe BoM SHPrscSrptaG cia 5,419 158,475 5.72] 10.62 | 15.12} 27.00] 44.22] 60.62 135.00} 221.10 | 303.10 
Saskatoon +. 4,492 299,771 7.60 | 14.20 | 20.80} 34.90} 59.90] 83.90 154.50] 269.50] 364.50 
Shielde (ote dante 3 a gnanoounpcocecconoomod occ Gonmooe Fond 700 8,065 14.45 | 26.95 | 37.95 | 59.95 | 106.96 | 151.95 234.95] 434.95 | 634.95 
Warr Diner( Ad) atetatels Cela’ sisi fa cyalataeene hace ferns visteit erereveiatc eraialy erste 458 15,207 9.00 | 15.40 | 20.00 | 38.50 55.50 68.00 192.50} 277.50 | 340.00 
OTILEONCIL Minette tye iacismncee «ace meriaerat elena 662 24,697 8.30 | 14.30 | 18.80 | 38.50) 55.50) 68.00 192.50} 277.50 | 340.00 
te betas oth “ 
Ca Letina etetsialereretcisin  eieinieraniete slats uretelesteverpiaiavetiaietetalerd 32,180(2) 464,055(2) i. 
Alberta: 
Calgary .... 16,297 211,298 10.00 | 15.00 | 20.00} 30.00 50.00 70.00 110.00} 205.00} 259.00 
Drumheller . 332 10,025 792) 13.92 | 16.921) 39160 69.60 84.60 198.00] 348,00 | 423.00 
Edmonton (4) (12) 15,567 906,306 72.75) U3575 | 28.75) 26275 46.75 60.00 100.00} 134.86 | 180.73 
Lethbridge 1,819 141.203 7.75 | 15.25 | 20.25] 30.25] 50.25] 70.25 110.25] 210.25 | 270.00 
Medicine Hat . : 1.395 1150 8.00] 14.00 | 18.00] 26.00] 46.00] 66.00 113,80] 163.80 | 213.80 
RG) DEI afepateneis ce|atacs/siase's/sta\ofatnl ofatavatsyaatn stat eotin/ al vyelaivaial fee 1,250 72.575 10.93 | 20.83] 27.38) 38.18| 65.18] 78.13 129,28} 162.90 | 221.40 
L die | 4 A | 
eG fea Uaerotuptataratasheratavale ole rlalsececn vals esi es ohctn) esl patp\aisia/erarnts] simis 66 ,030(2) 1,989 ,914(2) 
. = = 
British Columbia(7) — Colombie-Britannique(7): 
BUSA DY Wal ol erehs weal eiates1a75\3 a7" efohais sla efacaialals/a/ar stnate)p aly iaVaietsians7e 4,584 247,173 7.00 | 13.00} 19.00] 31.00] 57.00] 83.00 137.50} 250.00 | 312.50 
Cranbrook . } 641 23.822 7.00 | 13.00 | 19,00] 31.00] 57.00] 83.00 137.50] 250.00 | 312.50 
Ream OOPS pereseresdere arererere crersieiele reese eis ime letstasa grmsatalsioil efate toh stare 1,529 72.505 7.00) 13.00 | 19.00 | 31.00} 57.00} 83.00 137.50} 250.00 | 312.50 
Rig Lovers cma vayel eters pei dies uiaist statviai sia refotareletsTslesaicica aie stetaereleieinaiatale 1316 55.321 11.00} 17.00 | 23.00} 35.00] 60.00] 85.00 135.00] 260.00 | 385.00 
5 1.107 43.346 7.00 | 13.00 | 19.00] 31,00 57.00 83.00 137.50] 250.00 | 312.50 
55] 87438 | 10.00] 19.00) 27.00] 41.50] 66.25] 86.25 126.25] 226.25 | 326.25 
Newi We itulina ters carac.tso1ayere syeterlars ecceveteveraiiya nrcyeinve avereistets ares 2,175 80,205 8.60 | 14.60 | 20.60] 41.50} 70.23] 98.73 173.13} 315.63 | 388.75 
North Vancouver(4) ; 3,371 105,570 7.00 | 13.00 | 19.00] 31.00 57.00 83.00 137.50] 250.00 | 312.50 
POntdic tome aise meee vietanaiere nates earalnecte heres : 1,012 33,600 7.80 | 13.80 | 18.30] 24.30] 39.30] 54.30 109.30} 184.30 | 259.30 
Prince George ... 1,681 87,604 7.00 | 13.00 } 19.00] 31.00 57.00 83.00 137.50} 250.00 | 312.50 
Prince Rupert ... : 825 38,406 7.00 | 13.00] 19.00] 31,00] 57.00] 83.00 137.50] 250.00 | 312.50 
Richmond ...... ; 2,268 113,430 7.00} 13.00 | 19.00] 31.00} 57.00} 83.00 137.50] 250.00 | 312.50 
Grasses. 555 17,541 8.10] 12.60] 17.10] 26.10] 48.60] 71.10 129.25] 189.25 | 249.25 
Vancouver .... 5 27018 1,145,797 7.00 | 13.00 | 19.00] 31.00] 57.00 83.00 137.50| 250.00 | 312.50 
Wiietor ta (4): salem: a 6,631 264,924 7.00 | 13.00 | 19.00} 31.00 57.00 83.00 137.50] 250.00 | 312.50 
West mVancouversm soetiaau cic heart Cie ee etter 1,327 53,059 7. 
Mo Gall Madara sec ve Sacm ene a iar atte SHAE EOS 109 , 633(2) 3,952,273(2) 
(1) See "Introduction" provincial sales tax of 7 %. — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 7 %. 
(2) From Annu& Electric Power Statistics, (Preliminary estimates), Catalogue 57-202. — Tiré du catalogue 57-202, Statistique de 1'énergie électrique 


(estimés préliminaires). 

(3) See footnote for domestic service in this province/municipality. — Voir renvoi pour service domestique pour cette province/municipalité. 

(4) Includes surrounding area. — Comprend la région environnante. 

(5) See "Introduction", provincial sales tax of 8 %. — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 8 %. 

(6) Those municipalities having a general service rate only have been allocated to commercial and power in Catalogue No. 57-202 but not in Catalogue No. 
57-203. — Ces municipalités qui ont un tarif de service général seulement ont été assignées au service commercial et au service d'énergie a la petite 
industrie dans le numéro de catalogue 57-202, non dans le numéro de catalogue 57-203. 

(7) See "Introduction", provincial sales tax of 5 % — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 5 %. 

(8) See "Introduction" municipal tax of 5 %. — Voir "Introduction", la taxe municipale de 5 %. 

(9) See "Introduction", provincial education and hospital tax of 5 %. — Voir "Introduction", la taxe provinciale de l'éducation et hépitaux de 5 %. 

(10) See "Introduction", surcharge of 8 %. — Voir "Introduction", une surtaxe de 8 %. 

(11) See "Introduction", surcharge of 10 %. — Voir "Introduction", une surtaxe de 10 %. 

(12) The cost shown for a 5,000 KWH. consumption represents the minimum bill. — Le cofit indiqué pour une consommation de 5,000 KWH. représente la facture minimum. 

* Municipalities in which changes occurred in 1972, — Municipalités dont les factures ont changé en 1972. 


TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada as at December 31, 1972 


TABLEAU 3. Factures mensuelles (nettes) du service d'énergie & la petite industrie sans restriction (24 heures) au Canada, au 31 décembre 1972 


wav 5S fae: 


Province and 
municipality 
Province et 
municipalité 


Newfoundland(1) — Terre-Neuve(1): 
Carbonear(2) 
Cornerbrook(2) .- 
Grand Falls(2) .. 
Mount Pearl(2) .. 
St. John's(2) ... 
Stephenville(2) 


Total cccccccccsccccccvece eee ec ecsecerscccccs 


Prince Edward Island — {le-du-Prince-Edouard: 


*Charlottetown . 
*Summerside .....-- 


Total cccccceevecce 


Nova Scotia(5) — Nouvelle-Ecosse(5): 
Amherst (2) 
Bridgewater(2) . 
Dar tmouth (6) 
Glace Bay(2) 
Halifax(6) 
New Glasgow(2) . 
New Waterford(2) ...-.---- crercccroccce cevccsccs 
Pictou(2) 
Springhill(6) 
Sydney (2) 
Truro(6) ....- 
Windsor(6) .. cee ° ee oe 
EEE RMISEETA SO) aval mratnimralers a o'a:p(aialnia aie /a evo is \ase'aip ele, 0'e(e\s<o,ata ‘ 


New Brunswick — Nouveau-Brunswick: 
Bathurst ......-- 
Campbellton 
Chatham 


Fredericton ... 
Moncton .«..-..- 
Saint John(6) 
St. Stephen .... 
Sackville ..... 
Sussex ».-+-- 
Woodstock . 


Total vcweccceeccecescceviees osecceroeverecce coves 


Québec(7): 
Actonvale ... 
AU IUAY io <0in\s woloieie's oly 

*Baie Comeau(2) ....... 
Cap-de-la-Madeleine .. 
Chicoutimi ...6+secs-- 
Coaticook ... 
Cookshire ..- 
Drummondville .. 
Farnham .......- 
Granby ..--.- 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau. 


Billed load — Puissance facturée 
Average 
number - 
OF Total 5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 
power consumption 
customers during i * qa’ 
1972 1972 lours use — Heures d'usage 
= = ee 
Nombre Consom- 
moyen mation 200 300 100 200 300 
de totale en 
clients 1972 
d'énergie Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
1972 
5,000 10,000 | 15,000 | 10,000 |} 20,000 | 30,000 
000's kwh. dollars 
000's kWh. 
14.63 27.13 | 39.63 237-50 | 317.50 | 397.50 | 405.80 | 544.00 | 669.00 
14. 63 27.13 | 39.63 237.50 | 317.50 | 397.50 | 405.80 | 544.00 | 669.00 
14. 63 27.13 | 39.63 237.50 | 317.50 | 397.50 | 405.80 | 544.00 | 669.00 
14. 63 27.13 | 39.63 237.50 | 317.50 | 397.50 | 405.80 | 544.00 | 669.00 
14. 63 27.13 | 39.63 237.50 | 317.50 | 397.50 | 405.80 | 544.00 | 669.00 
14. 63 27.13 | 39.63 237-50 | 317.50 | 397.50 | 405.80 | 544.00 | 669.00 
15(3) 3,589,521(3) 
88 34,432 24.10 34.45 | 42.30 176.82 | 227.19 | 274.68 | 353.63 | 454.37 | 549.36 
11 2,334 26.50 35.50 | 44.50 190.00 | 255.00 | 320.00 | 380.00 | 510.00 | 640.00 
+ = ttt 
174(3,4) 69, 748(3,4) eee oes cee eee eee oe ee eee 4 
+ 3. S$ 
17.50 25.00 | 32.50 175.00 | 250.00 | 325.00 | 350.00 | 500.00 | 650.00 
uals ove 18.75 23-25 |27.75 187.50 | 232.50 | 277.50 | 375.00 | 465.00 | 555.00 
25 102,533 17.50 24.25 | 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
see ayes 21.25 28.75 | 36.25 212.50 | 287.50 | 362.50 | 425.00 | 575.00 | 725.00 
ue} 38,679 17.50 24.25 | 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
shes 13.00 20.25 | 27.50 130.00 | 202.50 | 275.00 | 260.00 | 405.00 | 550.00 
13.99 24.02 |34.04 167.95 | 253.11 | 318.54 | 335.90 | 506.22 | 637.07 
ae aii 14.21 21.71 | 29.21 142.00 | 217.00 | 292.00 | 284.00 | 434.00 | 584.00 
8 13,883 17.50 24.25 | 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
ries arate 13.99 24.02 | 34.04 167.95 | 253.11 | 318.54 | 335.90 | 506.22 | 637.07 
9 14,526 17.50 24.25 | 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
12 28,598 17.50 24.25 | 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
7 5,682 17.50 24.25 | 31.00 175.00 | 242.50 | 310.00 | 350.00 | 485.00 | 620.00 
ee — 
669(3) 1,439, 087(3) ove cee eee o. see one an oe ° 
te 5 ee Sal eeeee jee 
16 15369 16. 62 21.37 | 26.12 166.25 | 213.75 | 261.25 | 332.50 | 427.50 | 522.50 
117 6,031 17.10 20.25 | 22.50 165.00 | 195.75 | 218.25 | 331.20 | 391.50 | 436.50 
15. 1,649 16.62 21.37 | 26.12 166.25 | 213.75 | 261.25 | 332.50 | 427.50 | 522.50 
27 3,391 18.44 24.21 | 29.11 184.44 | 242.06 | 291.06 | 368.87 | 484.12 | 582.12 
57 13,288 16.62 21.37 | 26.12 166.25 | 213.75 | 261.25 | 332.50 | 427.50 | 522.50 
49 16,398 16.62 21.37 | 26.12 166.25 | 213.75 | 261.25 | 332.50 | 427.50 | 522.50 
453 99,464 15.70 22.45 | 29.20 157.05 | 224.55 | 292.05 | 314-10 | 449.10 | 584.10 
14 2,043 16. 62 21.37 | 26.12 166.25 | 213.75 | 261.25 | 332.50 | 427.50 | 522.50 
8 716 16.62 21.37 | 26.12 166.25 | 213.75 | 261.25 | 332.50 | 427.50 | 522.50 
20 6,119 16. 62 21.37 | 26.12 166.25 | 213.75 | 261.25 | 332.50 | 427.50 | 522.50 
18 2os 16.62 21.37 | 26.12 166.25 | 213.75 | 261-25 | 332.50 | 427.50 | 522.50 
— 
1,455(3) | 1,768, 045(3) 
15 11,360 16.78 19.94 | 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335-50 | 398.50 | 447.50 
62 15.522. 16. 78 19.38 | 21.28 167.75 | 193.75 | 212.75 | 335.50 | 387.50 | 425.50 
o* AS 16.78 19.38 || 21.28 167.75 | 193.75 | 212.75 | 335.50 | 387.50 | 425.50 
26 459,177 16.78 19.94 | 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
19 3,105 16.78 19.38 | 21.28 167.75 | 193.75 | 212.75 | 335.50 | 387.50 | 425.50 
36 9,235 14.78 18.24 | 20.74 eee eee see nec eee ‘ 
6 6,733 16.78 19.94 | 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
52 111, 687 16.78 19.94 | 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
22 24,581 16. 78 19.94 | 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398-50 | 447.50 
116 99,466 16. 78 19.94 | 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 


16 = 


TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada as at December 31, 1972 — Continued 


TABLEAU 3. Factures mensuelles (nettes) du service d'énergie & la petite industrie sans restriction (24 heures) au Canada, au 31 décembre 1972 — suite 


Billed load — Puissance facturée 
Average 
ane 5 kilowatts | 50 kilowatts | 100 kilowatts 
or Total 
power consumption = 
Province and customers during Hours use — Heures d'usage 
municipality 1972 1972 
= = = = a 
PEGMNGE Cis Rome eS SRS one 100 200 300 100 200 | 300 100 200 | 300 
municipalité moyen mation a} | 
de totale en = aloe 
elients 1972 Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
d'énergie 
1972 — aa Wi mall 
500 1,000 |1,500 5,000 10,000 }15,000 0,20 | 2,200 | 30,00 
= —t aw a aa th 
000's kwh. dollars 
000's kWh. 
Québec(7) — Concluded — fin: 
TTI Me Tre tein ye alvsacaratovesaletstetalelators/dtelatalata/ale siwtnl etetlriatela 6 4,871 15.40 23.65 31.90 154.00 | 236.50 | 275.00 | 308.00 | 429.00 | 484.00 
FUG Ll cers speraretesatcreystetaretattain apaistatatnts alee) svolel ee statuiokatatserols 10 151,856 15.40 18.00 19.90 154.00 | 180.00 | 199.00 | 308.00 | 360.00 | 398.00 
DiOUMSEESY We lsieforete'ole win viele cle inie-aletoleleielola |eiaiets/ ssa ialurels/8\ais 165 6,031 13.54 15.96 18.21 129.42 | 153.56 |176.04 | 258.84 | 307.08 | 352.08 
PATONG WAT C1(G)) | eatetolesstorpialelsteiciahe/aysyets/aareYal ohatateyataiatereis/era 40 4,404 17.60 24.20 26.95 176.00 | 242.00 | 269.50 | 352.00 | 453.20 | 508.20 
Tp uley cavsys a lo/atns ola alayatnie sintoyarece nialiavete(ole/aelareietsis?ein) slate 9 352,262 16.78 19.94 22.39 167.75 |199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
MS AiS deer eratalcinr sels he sc lolata loess) ctataldtntaleviehatotalieiiotelsvelate trian ere te/sl 18 4,366 15.40 18.00 19.90 154.00 | 180.00 | 199.00 | 308.00 | 360.00 | 398.00 
jE go} 9 WARIO. HCO MOCO DIO POTION DOOM Sr mOa OO 63 14,708 18.75 22D 28.75 187.50 | 252.50 | 287.50 | 375.00 | 505.00 | 575.00 
MMS AMtHGh cprevsolel tebe le ve letoie, s\etase’ = slaherstoje/erera/apararwiata(witis\siele 18 10,279 16.78 19.94 [di deXs) 167.75 |199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
Mont réali(6) ceccc cc aciessanncaccccccdnscescvecuene 2,751 3,624,257 15.40 18.00 19.90 154.00 | 180.00 |199.00 | 308.00 | 360.00 | 398.00 
No carne. telasileuttdeyarl eaters stave ’at ptalais, ani dvevatalacataresdidtatsr 6/4 9 106,315 16.78 19.94 22.39 167.75 |199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
QUEBEC ereretera staletsiets ale aisles atote etetaravatatuls/elarainvatetarter raters 150 692,888 15.40 18.00 19.90 154.00 | 180.00 | 199.00 | 308.00 | 360.00 | 398.00 
yore) a OO ANOS ST DOEM HOD IA OOD OnOIOCETTOONON 29 5,062 16.78 19.94 22.39 167.75 |199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
Rivi@re-du-LOup ..-- secre eee ee ee cece eee e erences iS 5,908 14.38 17.06 19.56 143.80 | 170.60 |195.60 | 287.60 | 341.20 | 391.20 
PROM Mu ayeteta save Ta ARPA es. 3) ators hsvau sia aLavetale’ sas oof MMM ata aot aie soe 11 2,229 16.78 19.94 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
St=AgabhemdesMOmes., ste iF, eels vatcte 10 oceinaisaralule alain masa 6 4,791 16.78 19.94 UPR NS) 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
toatl ACL AVENC Ueatetests (s)ateis|ietsiemisig’etn\s)<i<iatslstalete!siel= ais )she 75 MO y227. 16.78 19.94 22.39) 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
S icp AAT CO) atayayeia nyavaiatn aes! arniaichele: clas ele tateyeivieisia) etbhesala 88 128,937 16.78 19.94 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
Gib se MET OMe tarctare ola’ es \dlaraiaia'3/ere ele ca-ojdts/afe slarati nt sievateinyoin 36 116,068 16.78 19.94 22.239, 167.75 | 199.25 | 223.75 | 355.50 | 398.50 | 447.50 
Seip hail Dea iets poeraleve shaiserate srarataa verote ct steven onrataretaierctetaloed 36 400, 904 16.78 19.94 2239 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
SCM Bb EEE OB OO OOO ECO OON DOU COD DE OOHE HO. 22 1,272,126 16.78 19.94 22eou. 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
SHE VE HO Oe watererststatyial gielolets efetavaialcle sinia}avoteteiwoley siete stale 150 161,871 14.33(8)| 14.33(8)]17.44 143.31 | 143.31 |174.38 | 286.63 | 286.63 | 347.75 
Sora eS Ren ore DAU C AN COC OOOILACAGODN OnghOMGOOrS 19 60,075 | 16.78 19.94 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
MHEEELOLANMIMES: fe ateleretea:ciecs elas spolers x 6; sy Wein sid sie isvelerasore 28 271,879 16.78 19.94 2259 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
MEOLS =RIVUETES; vais slp ore-ecee\oiate aie) 0) evexele/@ aynta\siaraty/ sie pie nm 42 1, 283,568 16.78 19.94 22,39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398-50) | 447.50 
ict alin Ory eetpererar oteleteltiplelal efuiote cteryl a ele) svete tute  etatctorsin'<iofs 14 9,017 16.78 19.94 2239. 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
MAME fille Lidl maters tata vs tore leks ote stevavesbis ate resin diets] victetoiy' sie ates 38 685,831 16.78 19.94 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
Wien fea wil crates ereteyn wreim ei atetelrieiey al slat averelelo/atpt etererseisla's 55 16,503 16.78 19.94 22.39 167.75 | 199.25 | 223.75 | 335.50 | 398.50 | 447.50 
WEB EMOUM Er atslessinreiere els/ole eirietsiaie/eieleie: eteletarsnelar state /ainiv/a\eie hte ere 15.40 23.65 26.40 154.00 | 236.50 | 264.00 | 308.00 | 429.00 | 484.00 
+—— T = /- 
OGLE Natery 'oretetstsretael pis ehetetetris'aterceauavalntecsitiatste terrae eran 7,890(3) 34,739,517(3) 
Ontario: 
Adlexandria(2)) 1eatarorsls acta! o/stajeiale Fials 66 eles jcieralardis.# ave hos sidye 11.98 ale) 27.48 81.73 | 159.23 | 189.23 | 264.23 | 324.23 | 384.23 
PBA (Bi tatacckarclalstatetp\ ole atateirerstsi/\praisiolelecetaielat<reretsyaletare Bet dicts 11.08 18.83 26.58 80.83 | 158.33 | 185.83 | 263.33 | 318.33 | 373.33 
BSULS yA LEG \e ciasieielevels (aie) igi eveross/s (aise SY’ ateiohelievelaipiel ete wate site 10.00 18.00 26.00 82.00 | 162.00 | 190.50 | 272.00 | 329.00 | 386.00 
TAMU ORIN spate esi ataiaVaraeipietata’ sis) atatnta el etei sia erate veatat eee sy eral 145 120,144 16.50 20.50 23.00 165.00 | 205.00 | 230.00 | 330.00 | 410.00 | 460.00 
BUADtehord C2 We cdeys aoa wkslolniala! tb aleyeieia\atensaln/ ala iat a ahekere/6/a don ae 9.85 17.85 25.85 109.35 | 161.85 | 191.85 | 261.85 | 321.85 | 381.85 
BROCK VULLS (2))i i Zorelerelereieicieve is claiels fale cto)aie elnimseyatatater stele sic aee 10.83 18.58 26.33 80.58 | 158.08 | 185.58 | 268.08 | 323.08 | 378.08 
AB Ue Ler e On Wel os wtecterctstaleriere aie\a ete Piel ste, ovat sialarstelNetareistala 227 149,860 16.50 19)..75 21.90 165.00 | 197.50 | 219.00 | 330.00 | 395.00 | 438.00 
AGE E Lier ((2)) 1 ate her svatole reverses ohare) ateiay ons are’ stoNel ol otevetel afetat goin ata Hein oar 12 .k5 20.65 29.15 88.65 | 173.65 | 206.15 | 288.65 | 353.65 | 418.65 
COMI AL eel atar ah etey easy aVoveruel eich ot cl etpvalsveees eiois) sole) a: her etataial atl a 52 12,892 19675 21.75 23.75 197.50 | 217.50 | 237.50 | 395.00 | 435.00 | 475.00 
PIUIIG BES atlerel yet lata ai crate’ atvas over oie) sta/ah sa) atatanval etd ay ata¥ctatetets .a cele Arig Vs93' 20.18 28.43 86.18 | 168.68 | 201.18 | 273.68 | 338.68 | 403.68 
PSA Ge OU er Vale rereVa\ dial ofe leraiaye allel slela:etarole\etsl = ate¥etate/ oleate 115 148,811 14.50 18.00 20.50 145.00 | 180.00 | 205.00 | 290.00 | 360.00 | 410.00 
REE ODIC OK) ferlalchsin afels/ne\ctiia\s/atelals/epa) oie! eva\vis| slelovetelalslarsis/a.s 1,653 916,050 15.30 18.45 20.79 153.00 | 184.50 | 216.90 | 306.00 | 369.00 | 415.80 
DC ute (CAN) Ite el atanatevets nls tetalstesstelskelevelstelevereceimalete minal diatetn aisre arate noo uy S25) 19.75 28.25 87.7 |\L72.75 || 205.25 || 277.75 | 342.575) | 40775 
Gloucester Twp.(2) — Canton de(2) ........+e+00- Stare ner: 13,03, 21.38 29.63 87.38 | 169.88 | 202.38 | 294,88 | 359.88 | 424.88 
Pain Cot Vl GD A Ona nara Cnr MOO OL COO COUtAnOA DAC dick aiets 10.50 18.00 25.50 78.00 | 153.00 | 180.50 | 253.00 | 308.00 | 363.00 
SGML MSL LaMo tet ater ate ave eeea ata tersisy acer otetetsterais cienotet dletetstereteta etal 141 274,858 15.00 18.00 20.25 150.00 | 180.00 | 202.50 | 300.00 | 360.00 | 405.00 
PC WEES rin BOG ASO BOn Tam OO OOUDO ROSA ADOC TC 725 3,411,297 14.00 17.40 19.45 140.00 | 174.00 | 194.50 | 280.00 | 348.00 | 389.00 
EON) Donsonepocson pie afayeletelnte tay aielgesterataryts testis al eee coe 9.50 16 .00 22.50 88.00 | 173.00 | 208.00 | 278.00 | 348.00 | 418.00 
A GUT LOAD) Ag oHOOnOd0 Ope ONOP ICHAT OOO oOe ose ose 12.00 20 00 28.00 104.00 | 164.00 | 191.50 | 269.00 | 324.00 | 379.00 
RRiGchedeE San ates nc iowe ns BV a RS RRS Ne 235 386,312 15.50 18,50 20.75 155.00 | 185.00 | 207.50 | 310.00 | 370.00 | 415.00 
MIAME SAV CD) Mesatetelelevil oleyaleaayerete, ovatsietetavaseis ote ieteteveleTerals eee sisie 10.60 18.60 26.60 82.60 | 162.60 | 192.60 | 267.60 | 327.60 | 387.60 
opbTeYsleyel De Cn carla nie uo A SAS OGOnOe aralotatalacavetels scarsteis cee Shc lies 19S13 26.88 81.13 | 158.63 | 188.63 | 263.63 | 323.63 | 383.63 
Midland C2 iPirasersiie a chereintia.crisrcversieis ovelgle ais wisic oetee arate viele wate! 9.25 16.75 24.25 76.675) | 151.75 179.25: | 246).75' | 302.75) | 356.575 
AM UGGLA SAW SA) vate relcratalscatuieters! valet’ stale si e\ata/w'pta (nla (ole wietee) eis 574 718,768 15.75 19.25 21.40 157.50 | 192.50 | 214.00 | 315.00 | 385.00 | 428.00 
Nepean Twp.(2) — Canton de(2) ...cscscecscessese vee On 13.13 21.38 29.63 87.38 | 169.88 | 202.38 | 294.88 | 359.88 | 424.88 
*Niagara Falls(2) .......... SH OOOOGUINI TK: DO AO OOOO. eee Pic 11.50 19.50 27.50 108.50 | 163.50 | 196.00 | 268.50 | 333.50 | 398.50 
NOLEN BAVG2)) coeiatelererarsavectalere ialta/ayeaialavofebeleet ete nededa eee eee 12.50 21.00 29.50 124.00 | 174.00 | 204.00 | 289.00 | 349.00 | 409.00 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada as at December 31, 1972 — Continued 


TABLEAU 3. Factures mensuelles (nettes) du service d'énergie 4 la petite industrie sans restriction (24 heures) au Canada, au 31 décembre 1972 — suite 


a ee 


Billed load — Puissance facturée 
Average 
number 5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 
of Total 
Reais Gn power consumption 
os : e customers during Hours use — Heures d'usage 
municipality 1972 1o72 
> _ iS "Tr ah 
ous Ce Nombre Consom- 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
municipalité sen Sane 
de totale en lige 
clients 1972 Consumption in kwh, — Consommation en kWh, 
d'énergie ie 
1972 Sa — 
500 1,000 |1,500]| 5,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 
000's kwh. dollars ar 
000's kWh. 
Ontario — Concluded — fin: 
: Eke \Glaees 
* 10>). bu ORR AAS aR SEO ORE oe hy, Bs 10.65 19.15 |27.65 102.15 |172.15 1207.15 274.65 '3 
ea). mo ae 13.88 22.63 131.38 92.63 |180.13 [216.13 |295.13 | 367.13 |439.13 
*Orillia GEES ee ae a ee ae Gd 152 77,906 12.50 15.75 |17.75 125.00 |157.50 |177.50 |250.00 | 315.00 |355.00 
CASAS ORY. ta a aman ae ea ag ‘ = ms 10.00 17.50 |25.00 77.50 |152.50 |182.50 |242.50 | 302.50 |362.50 
Eee os een eae 5 ok a en a eo se 13.13 21.38 |29.63 87.38 |169.88 |202.38 |294.88 | 359.88 |424.88 
“Nees ETCL ON Ge ene RN A te ari x “ : 10.18 17.93 |25.68 79.93 |157.43 |184.93 |257.43 | 312.43 |367.43 
a Se Meee eee ic, Se a ae 14.83 24.08 [33.33 115.58 |193.08 }225.58 |305.58 | 370.58 |435.58 
a tule oeactige Gi Ne Seiad betes eee Me 3 76,054 11.50 19.50 |27.50 83.50 |163.50 |193.50 | 263.50 | 323.50 [383.50 
poy colboms Pen bt she weg. oh ay 4 37,124 12.63 20.88 |29.13 86.88 |169.38 |201.88 | 279.38 | 344.38 1409.38 
RACHEL TON er ne ee oust veal ca 9.70 17.20 | 24.70 77.20 |152.20 |179.70 |247.20 | 302.20 |357.20 
Ber iCatharines(@) 0c. .0 oh ein Lv hakte mi 12.38 | 20.13 |27.88 117.13 |172.13 }202.13 | 274.63 | 334.63 |394.63 
[55 OER ae on See aaa Piet ad wake 11.50 19.50 |27.50 83.50 |163.50 |193.50 | 263.50 | 323.50 |383.50 
adwi SF omen Ria? Ss aria eee ate ue: 12.23 20.48 | 28.73 86.48 | 168.98 |201.48 | 278.98 | 343.98 |408.98 
“eee Pee re 153 184,077 16.00 18.50 |20.25 160.00 | 185.00 | 202.50 | 320.00 | 370.00 |405.00 
SOUS, ise, Mere eerOh) cepa ee mane ig eines ns ey 9.63 17.73 | 25.83 82.53 | 163.53 |197.28 | 253.53 | 321.03 |388.53 
eee eR MS SAS ee oa 851 493,187 14.04 16.92 |18.81 140.40 | 169.20 | 188.10 | 280.80 | 338.40 |376.20 
Geighs Fall (one ete IN Sa oo | planta : a 10.88 18.13 | 25.38 76.13 |148.63 |176.13 | 238.63 | 293.63 |348.63 
Peranroud(2) SPE ae aa a aee Sek nae ee 12.63 20.88 | 29.13 86.88 | 169.38 | 201.88 | 274.38 | 339.38 | 404.38 
“Bnd cee, pene et a en ons eee 336 32,744 15.50 18.50 | 20.50 155.00 | 185.00 | 205.00 | 310.00 | 370.00 | 410.00 
ee oe aa i oS 14.38 22.63 |30.88 84.88 | 154.88 |184.88 | 257.38 | 317.38 |377.38 
ee ee a et : ahs 9.40 16.90 | 24.40 76.90 | 151.90 |181.90 | 241.90 | 301.90 | 361.90 
Tnmins (5) OE ns a ee = oe 14.38 22.63 |30.88 84.88 | 154.88 | 184.88 | 257.38 | 317.38 | 377.38 
eeu Lane wien s foe Ri pra eh Ee ‘ 7,629 3,705,676 17.06 19.80 | 21.60 170.55 | 198.00 | 216.00 | 341.10 | 396.00 | 432.00 
ee oneremee cor Sot ier: 2 a ae A 23,800 9.38 17.12 | 24.88 79.12 | 156.62 | 184.12 | 256.62 | 311.62 | 366.62 
Reco ee Meese on Meee oot ; ee 11.15 19.65 | 28.15 87.65 | 172.65 | 207.65 | 272.65 | 342.65 | 412.65 
¥Welland faemn ef tee othe Ch Pie e ene ® 10 103,515 12.63 20.88 | 29.13 86.88 | 169.38 | 201.88 | 274.38 | 339.38 | 404.38 
BHBEDy(2) woke... WR 25 SG teeta ES een» ny 11.50 19.50 | 27.50 83.50 | 163.50 | 194.50 | 271.00 | 333.00 | 395.00 
“1h ARES een iS ee oe ; 12.60 21.60 | 30.60 93.60 | 183.60 | 216.10 | 298.60 | 363.60 | 428.60 
ee ey el panera Pa kaeet eevee . 10.38 18.13 | 25.88 80.13 | 157.63 | 187.63 | 260.13 | 320.13 | 380.13 
ye pare aatrenson Pies chy ; ie13 19.38 | 27.63 114.13 | 169.13 | 200.63 | 271.63 | 334.63 | 397.63 
Pri (2) eee en ee ee ee : : +. . 
fe i if 1 7 ol 
OED yareieye core wuisieia sie ainia ase'e’s BENE TSTS ii s\erwen aisye ote 32,437(3) 37,969 ,300(3) ape wee ¥. noe pet Ee <- 
Manitoba(9): 
BCAA ON pease eclaiee'c to s.< ee ee se re 346 317,020 13.24 19.58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20] 355.18 | 408.01 
TENE SA Gia korea gh a nn ae A nae 121 8,870 13.24 19.58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20| 355.18 | 408.01 
Raat, RilMonan hee och esac vies y's Pn sty 99 65,716 13.24 19.58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20] 355.18 | 408.01 
Fort Garry . 150 217,238 13.24 19.58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20] 355.18 | 408.01 
Necpawalls 62 2,140 13.24 19.58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20| 355.18 | 408.01 
Bantenetia Pratiias mun mee niet Tn ee en os 150 23,932 13.24 19.58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20| 355.18 | 408.01 
pee Bonk iice ne te ons cone Re ee ete ee 345 203,297 13.24 19.58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20] 355.18 | 408.01 
Gia EEE cet Bee ese ae ae 531 170,596 13.24 19.58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20] 355.18 | 408.01 
Gh, (i MaEN Wes bis oltre a Tire Ra 90 17,855 13.24 19.58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20| 355.18 | 408.01 
Sener We ey on Se a thes i SE TN ei 105 159,033 13.24 19.58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20| 355.18 | 408.01 
The Pas ..... eee ee Re DEE eee 52 66,876 13.24 19.58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20] 355.18 | 408.01 
Riemine ONE UTE INTRO TP EL oslo < ciao aeicacewi vibe 87 84,900 13.24 19.58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20] 355.18 | 408.01 
West Kildonan ....+-..... «aden eee eae 90 45,164 13.24 19.58 | 23.50 132.34 | 194.26 | 229.51 | 256.20] 355.18 | 408.01 
Winnipeg(10) ....... PSS oo Cos eae ae 4,210 350,509 13.12 20.55 | 24.02 127.12 | 191.39 | 225.59 | 237.01] 336.60 | 383.26 
pa SOE TSO hae eae 
ORL screw sere ain SANCUSO Ae ROASTED OES He 10, 862(3) 3,986, 269(3) Scon ec are tie Sot Ane Frew ae a 
Je a 
Saskatchewan (11) : 
ae ee ea Adeisaee 20 12,780 15.78 28.78 | 39.78 170.00 | 232.50 | 295.00 | 230.00] 340.00 | 450.00 
ee kas Soak Sacre ene : 6 1,743 16.80 26.80 | 36.80 192.50 | 277.50 | 340.00] 509.18] 509.18 | 624.18 
Prince Albert (13) ......++... Di PERRET a 5 54,951 16.80 26.80 | 36.80 192.50 | 277.50 | 340.00 | 376.68| 509.18 | 624.18 
Rie VEE ea yee BRR RRA: nes ote 100 489,353 12.30 22.55 | 29.70 110.60 | 165.70 | 216.70 | 221.20| 331.40 | 433.40 
Bese oon (Oe er ee arse oacde Sop ae 16.44 29.94 | 37.44 134.40 | 209.40 | 279.40 | 268.80 418.80 | 558. 80 
Beiter e Curr cn CMe ny ag oes ey oes 500 14,582 23.00 36.25 | 48.75 230.00 | 362.50 | 487.50 ne ae ee 
Weyburn (13) SSS Cae Rs 3 6,194 18.00 28.00 | 38.00 192.50 | 277.50 | 340.00 | 376.68] 509.18 624.18 
ORE Eon (La Me eee eisai Cinersoe eo ncen ail: 4 1,878 16.80 26.80 | 36.80 192.50 | 277.50 | 340.00 | 376.68] 509.18 | 624.18 
BOE AtUiirsyara ers leratetels averessis oath opiate’) eleievs steielsievetesate. 12, 832(3) 2,816,230(3) 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau, 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada as at December 31, 1972 — Concluded 


TABLEAU 3, Factures mensuelles (nettes) du service d'énergie 4 la petite industrie sans restriction (24 heures) au Canada, au 31 décembre 1972 — fin 


at 
Billed load — Puissance facturée 
Average 
number 
eet 5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 
2 Total 
Pewee consumption 
stomers i 
Province and cd oD Suetne Hours use — Heures d'usage 
municipality 1972 
Province et AGREE Consom- 
municipalité Oye mation 
ne totale en 
ients 
dreeeete Te Consumption in kwh. — Consommation en kWh. 
L972: 
000's kwh. dollars 
000's kWh. 
Alberta: 
CAL Bary © <felals ciclojeic’e/cle:a.cceieie afateve sis re reievelaysy 0 ichovete No 1,305 1, 271, 639 17.50 30.00 | 40.00 |} 110.00 205.00 | 259.00 | 205.00 | 363.00 | 449.50 
Drumheller .. 2 5,244 19.80 34.80 | 42.30 | 198.00 348.00 | 423.00 | 396.00 | 696.00 | 846.00 
Edmonton(6) .. 133 539, 085 16.75 26.75 | 36.75 | 118.00 142.54 | 188.26 | 236.00 | 284.04 | 373.55 
Lethbridge(2) Abie Ae IAAT AB) 30.25 |40.25 | 110.25 210.25 | 278.80 | 282.60 | 392.60 | 502.60 
Medicine Hat ... 25 79,771 16.00 26.00 | 36.00 | 113.80 163.80 | 213.80 | 222.60 | 322.60 | 422.60 
Red: DECrC 2) Mie aivicielecleiale citinleiais’s levee.» sha/a age. als\ecucess6\0.6 8,766 114, 686 24.68 38.18 | 51.68 | 129.28(8)| 162.90 | 221.40 | 225.00 | 342.00 | 459.00 
SS Ee 
MOtallia (5 /ajsinie(siuisle o/a's]e:aleieis/e'e[eleleia/a’sejo)¢\e(e) visi=/=[<)uieislere 12, 851(3) 5,101, 802(3) A sisis oars atets, 
L | 
British Columbia(9) — Colombie-Britannique (9) : 
BUTHADY Me iohcleieteicisints/otele o) siete (sivietn’n si ste/sialutelaycletgts/eiaie)elere 55 231, 660 16.00 31.00 | 44.00 |} 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
Cranbrook . 2 1, 245 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
Kamloops ... 4 3, 500 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
IKE LO WAG) Miatavaratoleavatels iieietn alle lelelelele\« sisieletstaleia\ntaveln else see ses 16.00 26.00 | 33.00 82.00 152.00 | 222.00 | 152.00 | 292.00 | 432.00 
NAmai MO staves als) wioie sald. 4 Hsia owiesdio:aleta ssi pieialsisie-aisisip-o'eis 5 6, 379 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
NEU Bouma nberpeteatetere arete =. cFata\ciateranoras aitialdichaanie.sdetals sie e 150 27,401 15.83 23.76 |30.01 | 112.50 206.46 | 278.64 | 225.00 | 412.92 | 557.28 
Now Westminsterk2. VLA). 0 - viet. bowels spieiscsstuscaicace¥ie 2 ea nite 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
North: Vancouver) Sere eset 1in/e\nelala wisn) e/@ olnia'niata'o(0\ ole 34 764,041 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
POMteLCtOrs ve/dis pclae inlaid 5 yegsieh 0) ole’e\eteista,ais' (eis eel cin vlaloirieis\« 132 10,705 16.35 29.39 | 42525 |} £21530 183.80 | 233.80 | 242.60 | 342.60 | 417.60 
Prince George .. 15 35,989 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
Prince Rupert .. 1, 80, 313 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
Richmond 61 254, 650 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
Dar aL ivafpcaYetsfohayatalainte-taieiarein Wis’, Wieteseravels sfa\aisto'eh wien, a’ers 78 3,071 8.55) 13.95 | 18.45 49.95 94.95 | 139.95 | 94.95 | 184.95 | 274.95 
Vancouver 5 138 371,692 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
Nini COsa 2 (10) tevereiatarataterwiai ole wielalesl aisle spate olelniw ie aia mtalet ots 24 33, 689 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250.00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
Wes Vancouver (ojsic cleisve,sisco.s:ateis/eiv/sjeis.elaia'eio/s\s 5/0/76 ats 4 2,736 16.00 31.00 | 44.00 | 137.50 250,00 | 312.50 | 335.00 | 410.00 | 485.00 
— t ee 
oGalll steretstelsi cielo ste dele atata{ajaletalsisj#7staiatoinl s/siaie’olalere one 1, 626(3, 4) 8,922,935(3, 4) 
(1) See "Introduction", provincial sales tax of 7 %. Energy used in manufacturing is exempt from tax. — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 
7%. UL'énergie utilisée pour la fabrication est exemptée de cette taxe. 
(2) Customers and consumption included with commercial, — Le nombre de clients et la consommation inclus dans le service commercial, 
(3) From Annual Electric Power Statistics, (preliminary estimates) Catalogue 57-202. — Tiré du catalogue 57-202, Statistique de l'énergie électrique (estimés 
préliminaires). 
(4) Some power customers are classified as commercial customers in Catalogue 57-202. — Le numéro de catalogue 57-202 classe certains utilisateurs d'énergie 
parmi les clients commerciaux, 
(5) See footnote for domestic service for this province/municipality. — Voir renvoi pour service domestique pour cette province/municipalité. 
(6) Includes surrounding area. — Comprend la région environnante. 
(7) See "Introduction", provincial sales tax of 8 %. — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 8 %. 
(8) Minimum bill. — Facture minimum. 
(9) See "Introduction", provincial sales tax of 5 %. — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 5 %. 

(10) See "Introduction", municipal tax of 5 %. — Voir "Introduction", la taxe municipale de 5 %. 

(11) See "Introduction", provincial education and hospital tax of 5 %. Power used in manufacturing and heating is exempt. — Voir "Introduction", la taxe pro- 
vinciale de l'éducation et hdpitaux de 5%. L'énergie utilisée dans l'industrie pour la fabrication des produits manufacturés et le chauffage est exemptée 
de cette taxe. 

(12) See "Introduction", surcharge of 8 %. — Voir "Introduction", une surtaxe de 8 %. 

(13) See "Introduction", surcharge of 10 %. — Voir "Introduction", une surtaxe de 10 %. 

(14) Power customers served by British Columbia Hydro and Power Authority. — Les clients d'énergie servis par British Columbia Hydro and Power Authority. 

* 


Municipalities in which changes occurred during 1972, — Municipalités dont les factures ont changé en 1972. 


Publications de la 
Division des industries manufacturiéres et primaires 
traitant de 


L'ENERGIE ELECTRIQUE 


Catalogue 
Annuelles 
57-201 Compteurs électriques et compteurs de gaz enregistrés, Bil. 
57-202 Statistique de l'énergie électrique, Vol. II — Statistiques annuelles, Bil. 
57-203 Factures d'électricité des services domestique, commercial et a la petite 
industrie, Bil. 
57-204 Statistique de l'énergie électrique, Vol. I — Enquéte annuelle sur la 
puissance maximale et sur la charge des réseaux, Bil. 
57-206 Statistique de 1'énergie électrique, Vol. III — Inventaire des moteurs 
primaires et des générateurs électriques au 31 décembre, Bil. 
Mensuelle 
57-001 Statistique de 1'énergie électrique, Bil. 


Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique 
Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le 
Canada tant dans le domaine économique que social. On peut se 
procurer gratuitement un catalogue complet des publications 
courantes a Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A OT6. 


Catalogue 


a= 201 
57-202 
57-203 


57-204 


57-206 


57-001 


Reports published by the 
Manufacturing and Primary Industries Division 
dealing with 


ELECTRIC POWER 


Annual 


Electric and Gas Meter Registrations, Bil. 
Electric Power Statistics, Vol. II — Annual Statistics, Bil. 
Electricity Bills for Domestic, Commercial and Small Power Service, Bil. 


Electric Power Statistics, Vol. I — Annual Electric Power Survey of Capa- 
bility and Load, Bil. 


Electric Power Statistics, Vol. III — Inventory of Prime Mover and Electric 
Generating Equipment, as at December 31, Bil. 


Monthly 


Electric Power Statistics, Bil. 


In addition to the selected publications listed above, 
Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports 
on Canadian economic and social affairs. A comprehensive 
catalogue of all current publications is available free on 
request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A OT6. 
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SYMBOLS 


in Statistics Canada publications: 


figures not available. 


figures not appropriate or not 
applicable. 


— nil or zero. 

-- amount too small to be expressed. 
P preliminary figures. 

revised figures. 


x confidential to meet secrecy require- 
ments of the Statistics Act. 


ABBREVIATIONS 
n.e.s.: Not elsewhere specified. 


§.1.6.% Standard Industrial Classification. 


NOTE 


Unit of measure ton — refers to the 
short ton of 2,000 pounds. 


NOTE 

Inquiries about this publication should be 
addressed to the Energy and Minerals 
Section of the Manufacturing and Primary 
Industries Division in Ottawa (992-4021); 
or to a local office of the User Advisory 
Services Division: 


St. John's (Nfld.) — (T.-N.) (726-0713) 


Halifax (426-5331) 
Montréal (283-5725) 
Ottawa (992-4734) 


SIGNES CONVENTIONNELS 


Les signes conventionnels suivants sont em- 
ployés uniformément dans les publications de 
Statistique Canada: 


-. nombres indisponibles. 


... n'ayant pas lieu de figurer. 


— néant ou zéro. 

-- nombres infimes. 

P nombres provisoires. 
Y nombres rectifiés. 


x confidentiel en vertu des dispositions de 
la Loi sur la statistique relatives au 
secret. 


ABREVIATIONS 
n.c.a.: Non classé(e)s ailleurs. 


C.A.E.: Classification des activités économiques 
(titre francais du systéme de clas- 
sification industrielle de 1970). 


NOTA 


Unité de mesure tonne — référe a4 tonne 
courte de 2,000 livres. 


NOTA 

Toutes demandes de renseignements sur la présente 
publication doivent @tre adressées Aa la Section 
de l'énergie et des minéraux de la Division des 
industries manufacturiéres et primaires, a 

Ottawa (992-4021); ou a un bureau local de la 
Division de 1l'assistance-utilisateurs situé aux 
endroits suivants: 


Toronto (966-6574) 
Winnipeg (985-3257) 
Regina (569-5403) 
Edmonton (425-5052) 
Vancouver (666-3594) 


INTRODUCTION 


This edition of "Electricity Bills" is 
the first to be presented under a revised 
format. The principal change is the calcu- 
lation of bills as of January 1 rather than 
December 31. Other changes involve the fixed 
quantities of electric energy billed and the 
municipalities surveyed. 


The data presented here were collected, 
edited and compiled by the Canadian Electri- 
cal Association. The CEA has in the past 
published these data but this service, start- 
ing with this edition, will now be carried 
on by Statistics Canada. All available revi- 
sions for the years 1973 to 1977 have been 
included. 


The monthly bills given in the tables 
have been computed to show the revenue 
accruing to the distributors from the sale 
of definite quantities of electricity used 
for specific purposes. 


Domestic services consist of delivery 
of electricity to private residences for 
lighting, refrigeration, cooking, water 
heating, house heating and the operation of 
various electrical appliances. Commercial 
service includes delivery of electricity to 
stores, offices, factories, etc., mainly for 
lighting purposes. Outdoor sign lighting is 
generally in a separate category and the 
rates are different from those for commercial 
services. Street lighting is also in a sepa- 
rate class. Power service includes the deliv- 
ery of electricity for the operation of elec- 
trie motors. 


The purpose of this presentation is to 
provide data for comparative purposes on the 
cost of electric services in Canada. Because 
of the various methods of computing costs, 
it was necessary to select some arbitrary 
conditions, especially for the fixed charges 
and use the same basic conditions in each 
municipality. In the large majority of mu- 
nicipalities the use of these arbitrary condi- 
tions was not necessary, the rates containing 
a fixed charge and a block rate for all con- 
sumptions irrespective of appliances. 


Uses 


Monthly bills cannot be used to obtain 
the average cost of electricity consumed in 
any one municipality or to compare municipal- 
Pties as to cost of ellectricity, except in a 
very general way. The unit cost or cost per 
kilowatt-hour of electric energy normally 
varies according to the nature of the use and 
the magnitude of the consumption; and, be- 
cause these factors vary so greatly as 
between types of user and between municipal- 
ities, and average cost for all electricity 


La présente @dition de "Factures d'électri- 
cité" est la premiére 4 avoir fait peau neuve. Le 
principai changement porte sur la date de calcul 
des factures, qui est passée du 31 décembre au 1°° 
janvier. Les autres s'appliquent aux quantités 
fixes d'énergie électrique et au nombre de munici- 
palités enquétées. 


Les chiffres présentés ici ont été collectés, 
vérifiés et compilés par 1'Association canadienne 
de 1’électricité, comme par le passé. Leur publi- 
cation ressortit maintenant 4 Statistique Canada, 

a compter de ce numéro. Toutes les révisions con- 
nues ont été apportées aux données des années 1973 
Bi Sih 


Les factures mensuelles des tableaux ont fait 
l'objet de calculs permettant d'indiquer les recet- 
tes des distributeurs provenant de la vente de 
quantités déterminées d'énergie électrique desti- 
nées 4 des usages précis. 


Le service domestique consiste a fournir 1'é- 
lectricité aux habitations privées pour 1'éclaira- 
ge, la réfrigération, la cuisson, le chauffage de 
l'eau et de 1l'habitation et enfin le fonctionnement 
de divers appareils électriques. Le service com- 
mercial consiste a fournir 1l'électricité aux maga- 
sins, bureaux, usines, etc., surtout pour 1'éclai- 
rage. L'éclairage des enseignes extérieures tombe 
généralement dans une catégorie distincte et le 
tarif différe de celui du tarif commercial. L'é- 
clairage des rues est aussi dans une classe de 
tarif distincte. Le service d'énergie a la petite 
industrie comprend 1'électricité destinée aux 
moteurs électriques. 


Le but du présent bulletin est de fournir des 
chiffres qui permettent de comparer le prix des 
services @lectriques du Canada. A cause de la di- 
versité des méthodes de calcul des prix, il a fallu 
fixer arbitrairement certaines conditions, surtout 
quant aux frais fixes et appliquer les mémes condi- 
tions de base a chaque municipalité. Pour la gran- 
de majorité des municipalités, il n'a pas été né- 
cessaire de recourir a ces conditions arbitraires, 
le tarif comportant un prix fixe et un taux for- 
faitaire pour toutes les consommations, sans égard 
aux appareils. 


Utilité du bulletin 


Les factures mensuelles ne sauraient servir 
a €tablir le cott moyen de 1'électricité utilisée 
dans une municipalité donnée ni a comparer le 
cotit de 1'électricité entre les diverses municipa- 
lités, sauf d'une maniére trés générale. Le cotit 
unitaire ou le coat au kilowatt-heure de 1'énergie 
électrique varie normalement selon la nature de 
l'utilisation et l‘importance de la consommation; 
et, parce que ces facteurs varient tellement selon 
la classe d'utilisateurs et la municipalité, le 
coat moyen de 1'électricité totale consommée dans 


consumed in any municipality is of little 
value unless the nature of the uses and 
amount of consumption for each use are known. 
Further, industrial power costs vary as to 
whether the power used is primary or second- 
ary (off-peak or interruptible power taken 
when available). Other important factors in 
determining costs of electricity are the 
relationship between the capacity of a system 
to produce and distribute electricity and 

the total consumption and the ratio between 
the average load and the peak load, ona 
daily and yearly basis. Because of the dif- 
ficulty of giving proper weight to these 

many factors, no attempt has been made to 
show average costs or to compare costs be- 
tween municipalities. For these purposes the 
report should be used with the utmost caution. 


Computations 


Bills are computed on a net basis, 
including fuel and cost of service adjust- 
ments. Discounts for payments have been de- 
ducted from gross bills when applicable but 
the bills exclude taxes levied on sale of 
electricity by provincial and/or municipal 
authorities. 


Both commercial and industrial bills 
are computed on the basis of 90Z power factor. 
Delivery is at secondary voltage for commer- 
cial. Primary voltage where applicable for 
industrialeis P29470% 


une municipalité a peu de signification a moins 
que ne soient connues la nature des utilisations 

et la quantité consommée pour chacune. En outre, 
le prix de 1'énergie utilisée par l'industrie va- 
rie selon que cette énergie est garantie ou non 
garantie (consommée aux heures creuses ou de facon 
intermittente, selon les disponibilités). D'autres 
importants facteurs du calcul du cotit de 1'électri- 
cité sont le rapport entre la capacité de produc- 
tion et de distribution d'un réseau et la consom- 
mation et le rapport entre l'appel maximal et 
l'appel moyen de puissance par jour et par année. 

A cause de la difficulté d'accorder 4 ces divers 
facteurs le poids qui leur revient, on n'a pas 
essayé d'établir le cofit moyen ou de comparer le 
coat entre les municipalités. Pour ces buts, il 
faut se servir du bulletin avec une extréme pru- 
dence. 


Calculs 


Les factures sont calculées sur une base 
nette et comprennent les rectifications au cott du 
combustible et du service. Les escomptes sur paie- 
ment ont, au besoin, été retranchés du montant 
brut tandis que les taxes percues par la province 
ou la municipalité sur la vente d'électricité ne 
figurent pas. 


Les factures commerciales et industrielles 
sont calculées 4 90 % du facteur de puissance. 
Dans le cas des commerces, 1'énergie fournie est 
en tension secondaire alors que pour l'industrie, 
la tension primaire de 12,470 volts s'applique 
lorsqu'il y a lieu. 


TABLE 1. Residential 


TABLEAU 1. Résidentiel 


All 
appliances 
Lighting including 
and small | Lighting, appliances, refriger- electrical 
appliances ation cooking, water heating heating 
Province and municipality Utility Eclairage fclairage, appareils, réfrigéra- Tous les 
= = - et petits tion, cuisine et chauffe-eau appareils 
Province et municipalité Service appareils comprenant 
le chauf- 
fage élec- 
trique 
250 kW.h 500 kW.h 750 kW.h 1 000 kW.h]} 5 000 kW.h 


dollars 
Newfoundland — Terre-Neuve 
BGP DY: WAALDOUE fee inn vi d16. <! cusps ous Newfoundland & Labrador b 
Hydro. 6 At fe eke és 
Tis teas) 18.60 26.10 186.10 
9.24 T3e U5 23.79 33.81 247.81 
9.24 MS Iee/ 5) 23.79 33.81 247.81 
Disa cll ROTI pie yerm’v\.s a $16) she p lo eile Newfoundland & Labrador 
Hydro. a8 ate ane a SS 
Tie die 11.10 18.60 26.10 186.10 
9.24 138-75 23.79 3358 247.81 
10.51 16.35 27.69 38.85 278.85 
Sigs Sines TARR ao teaeco Gono a Newfoundland Light & Power 6.54 9.27 12 2 V27 63.27 
Co. Ltd. 6.95 10.10 13.47 16.85 70.85 
7.99 LOZ. 15.49 19.37 81.45 
9.24 TB 75 18.30 22.84 95.60 
LOT 7: 102.53 16.39 21.40 26.42 106.70 
Prince Edward Island — 
Tle-du-Prince-Edouard 
ChAT LOCEGEO WI 6 5:si0 s-s'eieteuaia oun Maritime Electric Co. Ltd. 1973 9.05 13.10 17.45 2120 78.90 
1974 9.78 Las eS 18.53 22.90 85.34 
1975 10.76 15.59 20.41 25.24 93.93 
1976 16.56 25.65 34.74 43.83 178.30 
1977 Lee OZ. a (ae ss SW/a7a GI 2T 209.54 
SUMMICT SUAS, ac sin s:0 0.010 600 pismo Summerside Electric Depart- 1973 9.13 13075 18.38 23.00 82.60 
ment. 1974 10.63 16.75 22.88 29.00 112.60 
1975 10.75 17.00 BSP A5) 29.50 115.10 
1976 14.13 PY fis) 33.38 43.00 182.60 
1977 13.85 BEN APAO) 32,55 41.90 187.60 
Nova Scotia — Nouvelle-fcosse 
BAD AAR Ne Toile n aie ipifaini sie +seeeee+ | Nova Scotia Power Corpora- 1973 7.10 10.10 13.10 16.10 70.00 
tion. 1974 7-10 10.10 13.10 16.10 70.00 
1975 7.10 10.10 3700 16.10 70.00 
1976 9.81 15.62 21.43 27.24 123.69 
1977 9.81 15.162 21.43 27.24 123.69 
New Brunswick — Nouveau- 
Brunswick 
TIO TICE ORY, (elie Si:ezeucreqels: > ais s./9\e aise @ New Brunswick Electric 1973 6.00 10.60 14.85 18.10 70.10 
Power Commission. 1974 6.00 10.60 14.85 18.10 70.10 
13977'5 6.00 10.60 14.85 18.10 70.10 
1976 Mie 23) ies 72 18.23 22s45 90.09 
1977 8.38 1505 21.29 26.31 106.67 
Saint) JOU) sye.0 «cre = 00s «6. 508 Power Commission, City of L973 5.67 10.17 14.42 17.66 69.50 
Saint John. 1974 5. 07 10.17 14.42 17.66 69.50 
1975 5.67 10.17 14.42 17.66 69.50 
1976 6.86 12.47 17.80 22.05 90.09 


1977 HOLE) 14.57 20.84 25.89 106.69 


8G 


TABLE 1. Residential — Continued 


TABLEAU 1. Résidentiel — suite 


Province and municipality 


Province et municipalité 


Québec 


Montréal 


Sherbrooke 


Ontario 


Bel Vewt Viewer .ers.«iisteat aerewe 


Brantford 


Burlington 


Hamilton 


Kingston 


Kitchener 


London 


North York 


Lighting 
and small | Lighting, appliances, refriger- 
appliances ation cooking, water heating 
Utility Year Eclairage Eclairage, appareils, réfrigéra- 
oa = et petits tion, cuisine et chauffe-eau 
Service Année appareils 
dollars 
Hydro-Quebec Te .sctnw see ee 1973 6.20 9.10 11.85 14.60 
1974 6.20 BUG DEES 14.60 
1975 iW 959) 135,07, 16.20 
1976 7203 10.60 14.10 17.60 
1977 Thess }s) 11.30 15.13 19.05 
Cite de Sherbrooke ........ 1973 5.93 9.81 13.69 L756 
1974 6.30 10.48 14.65 18.09 
1975 6.79 10.96 15.14 18.67 
1976 Are) 12.41 17.04 21.06 
1977 8.40 13.40 18.40 22.90 
Belleville Public Utilities 1973 5.00 TLS 9.50 12525 
Commission. 1974 5045 TiS 10.45 13545 
1975 6.00 foray A) 11.50 NET hs) 
1976 7.00 10.38 aS HS) 17.63 
1977 7.50 di 5x0) 15.50 20.00 
Brantford Public Utilities 1973 DOO 1-05 9.65 12.28 
Commission. 1974 6.05 8.20 10/35 1S yr Kee} 
L975 6635 S73 i We 14.11 
1976 7.00 9.88 12.75 16.13 
1977 9.60 14.85 20.10 25.60 
Burlington Public Utilities 1973 hee ke) 9.88 12.00 14.80 
Commission. 1974 8.24 LOZ 12.79 Ty A7/7! 
1975 8.41 10.91 13.41 16.54 
1976 9.60 12.60 15.60 £9 LO 
2977. 10.00 13.75 17.50 21.63 
Hamilton Hydro-Electric 1973 5.20 9.45 22 ay 
Commission. 1974 Dah O 10.29 2 ily £5 :5:25; 
1975 5.85 10.61 12.56 Ok 
1976 6.06 11.50 Lis Peo D7 Oe 
1977 9.60 18.95 22225 2 ato 
Kingston Public Utilities 1973 5.00 7.88 10.75 13.63 
Commission. 1974 5.45 8.53 S70 14.83 
1975 5.85 9.23 1261 151199 
1976 Tigo) 11.48 As eRsis) 20523 
1977 ta /3) 14.38 20.00 25.63 
Kitchener Public Utilities 1973 5 vi O ToS 105-20 12.88 
Commission. 1974 6.25 8.70 ‘lm Or BS) 14.03 
1975 6.45 9.08 TAA Ta 71. 
1976 7.20 10.20 S20 16.58 
1977 9.535 14.60 19.85 25535 
London Public Utilities 1973 Thieo\0) 9.30 11.30 14.05 
Commission. 1974 7330 9.30 Lt. 30 14.05 
1975 Sid 10.90 Sino 17.03 
1976 8.70 LIAR oes 16.46 20.84 
1977 Fay ffs) 2 We Yi 20.50 26.13 
Hydro-Electric Commission 1973 6.20 9585 159 14.49 
1974 6.60 #0. 51 1pRee) B56 5a! 
1975 6.80 10.88 12.86 16.16 
1976 8.70 14.65 G/B) 21.85 
1977 9.80 Los L 21.16 26.91 


All 
appliances 
including 
electrical 

heating 
Tous les 
appareils 
comprenant 
le chauf- 
fage élec- 
trique 


5 000 kW.h 


58.60 
58.60 
66.20 
73.60 
81.05 


79.56 
70.09 
72.67 
83.06 
92.90 


56.25 
61.45 
66.75 
79.63 
92.00 


53.83 
57.94 
61.65 
70.13 
113.60 


59.60 
63.37 
66.54 
75.10 
87.63 


60.21 
63.94 
67.81 
Tee 
115.75 


59.63 
64.83 
69.99 
90.23 
115.63 


55.07 
59.48 
62.35 
70.58 
L13.35 


56.95 
56.95 
71.03 
90.84 
116.13 


59.45 
64.38 
68.60 
93.85 
118.91 


TABLE 1. Residential — Continued 


TABLEAU 1. Résidentiel — suite 


All 

appliances 

Lighting inc luding 

and small | Lighting, appliances, refriger- | electrical 

appliances ation cooking, water heating heating 

Province and municipality Utility Year Kclairage Bclairage, appareils, réfrigéra- Tous les 

= - - et petits tion, cuisine et chauffe-eau appareils 

Province et municipalité Service Année appareils comprenant 
le chauf- 
fage élec- 

trique 
250 kW.h 500 kW.h [0 kW.h 1 000 kW.h]} 5 000 kW.h 

dollars 
Ontario — Concluded — fin 

ROLES: cose osteo Bisa BE wis wee eo SS Oshawa Public Utilities 1973 6.25 8.50 LG. 75 alsiaei0) di. 25 
Commission. 1974 6.75 9.25 eS NEARY 3 Ona 75 

19S Hes) 10.75 14.00 WyeghS: Wilagls 
1976 8.63 he a} eas} Bina hS 94.13 
1977 9:. 72 14.88 20.00 25.63 TL5..63 
ROCA, (56) 5 «lls: Mele, dale “6 6 0 iohe. de Hydro-Electric Commission 1973 4.85 6.60 8.35 10.10 54.10 
1974 Seo) Us2o 9.35 11.48 59.48 
1975 5.60 S625 10.85 13.48 67.48 

1976 6.45 9.83 13.20 16.58 78.58 

1977 6.90 1. 5: 15.40 19.65 91.65 

Sie Cathar iiies i. Fel. ss = «isda St. Catharines Public Util- 1973 6.80 (Sou) s} 11.05 13.68 55.68 
ities Commission. 1974 7.40 9.65 11.90 14.65 58.65 
LO75 8.70 11.58 14.45 758s 71.83 
1976 9.90 13.78 17.66 21.91 89.91 

977 11.40 Zio, 25.92 31.42 119.42 

SMAISIIEY on =e atelaelelm a\6.0. =/<% eho Sudbury Hydro-Electric Com- 1973 6.05 8.55 1g 05 14.18 64.18 
mission. 1974 6.45 9.33 12.20 15.58 69.58 

1975 FAQ 10.35 13.60 T7635) Uifis SD 
1976 8.15 13.68 19.01 2550 58 CiayaSul 

LOT, 9.00 14.13 19).25 24.75 12D 
Thunder Bay ..... {desoor ; Thunder Bay Hydro-Electric 1973 5.65 Tie DS 9.40 11.90 51.90 
Commission. 1974 6.30 8.43 LO. 55 13.18 55.18 

LO75 6.50 9.38 12.26 Iso 61.14 

1976 9.00 13.20: 17e 50 2h SIE 71> 

1977 10.95 16.45 Ze D5 27.45 115.45 

POEONTO ..005% eliale seat Sit ete Toronto Hydro-Electric Com- 1973 5.85 9.55 11.44 14.59 59.85 
mission. 1974 5.85 9.95 11.44 14559) 59.85 

1975 6.54 11.28 13.44 17.04 73.67 

1976 7.42 13/32, 15.89 20 rele 88.57 

Loa 8.79 16.46 19.70 ZokO SSE) 

MUI SO 6.0.6.0 o ofl chsie o.00's.0 » ody Windsor Public Utilities LOTS: 7.10 on 71 12.35 15.60 66.85 
Commission. 1974 Tis LO) 9.73 2 35 15.60 66.85 

1975 lisg> 10.88 14.00 17,38 71538 

1976 ie Tee) faa) Se 7: TERED) 83.75 

1977 920 14.70 20.20 25.70 alleys 70) 

Manitoba 

Brandon « «0: Cars) ICR ates) Manitobambydo: 2. asec se « 1973 6.52 Bis Ji 11.02 13}..27 49.27 
1974 Gn 52 Bie 27 11.02 LBS 27 49.27 

1975 7.86 10.69 14.65 16.34 61.54 

1976 25 12.40 Royse) 18.70 69.10 

1977 10.40 14239 i) B10) Zones 85.45 

Winnipeg ..... SE ciebieie s+ vere | WAND PCOMNVALO, ice ctele elec > 1973 4.16 6.54 Ga 9d) LU 29 44.95 
1974 4.16 6.54 8.91 ihibe 72) 44.94 

1975 Sora 7.90 10.53 isieeley S2eio 

1976 6.57 9.64 LLP 07 fe) Meng) GS hsy/ 

1977 8.14 12.09 16.04 999 83.19 


TABLE 1. Residential — Continued 


TABLEAU 1. Résidentiel — suite 


Province and municipality 


Province et municipalité 


Saskatchewan 


HumbOlat svivpeaes sale ane tepelate 


MOOSE AW) sch eels .sishe-555 ra nee 


GE AIGA Sete s nie Ryne wea aoe avai We 


SASKALOOM GG esiilneteces-wetis.m 


Swift Current 


Alberta 


Came avy’ <./.srea.etetefofels)«: =) afele nl oe 


EAMONN EON: sie sig.etwters Wien e.s sue ete 


Grandes Prairie en aesisc cases é 


LECMDELA RE oo telneisieis 0 cic cars 


Lighting 
and small 


Utility Year Eclairage 
= = et petits 
Service Année appareils 


appliances 


Lighting, appliances, refriger- 
ation cooking, water heating 


Ed = 
Eclairage, appareils, réfrigéra- 
tion cuisine et chauffe-eau 


All 
appliances 
including 
electrical 
heating 
Tous les 
appareils 
comprenant 
le chauf- 
fage élec- 
trique 


250 kW.h |500 kW.h | 750 kW.-h |1 000 kW.h | 5 000 kW.h 
dollars 
Saskatchewan Power Corpora- 10.08 12.83 15.08 59.58 
tion. 10.08 12.83 15258 59.98 
10.08 12.83 15.58 59.98 
12.38 16.38 20.38 84.38 
13.84 18.34 22.84 94.84 
Saskatchewan Power Corpora- 1973 STL 8.88 Li 63 14.38 58.38 
tion. 1974 Ser 8.88 11.63 14.38 58.38 
1975 svar als 8.88 11.63 14.38 58.38 
1976 6.95 23 Po..23 19.23 83.723 
2977 7.59 12.44 16.94 21.44 93.44 
Saskatchewan Power Corpora- 1973 5.38 8.48 1, 23 L300 57.98 
tion, 1974 5.88: 8.48 i123 13.98 57.98 
1975 Sts) 8.48 21,23 13.98 57.98 
1976 6.65 10.93 14.93 181.93 82.93 
1977 re) 12.44 16.94 21.44 93.44 
Glty)on (Saskatoon) 22452205. 1973 6.60 10.10 13.60 17.20 73:30 
1974 6.60 10.10 13.60 17: ehO 73.10 
1975 6.60 10.10 13.60 17.10 73410 
1976 fees 11.78 16.20 20.63 91.43 
1977 8.25 13:25 18.25 23.25 103.25 
City of Swift Current <2 a0: 1973 7.60 11.85 15.60 19:35 79.35 
1974 8.50 L275 16.50 201.125 80.25 
1975 8.50 12575 16.50 20.25 80.25 
1976 9.90 13.0 18.60 22.60 85.10 
1977 12:20 14.60 18.60 22.60 86.60 
City of Calgary Electrical £973) 4.61 Tro. 10.01 T2570) 55.87 
System. 1974 4.95 8.16 TAS Sy 14.59 66.02 
1975 5.52 9.12 12e 7 16.31 78.55 
1976 6.67 11.07 15.46 19.86 90.16 
1977 7.64 1757/1 17.78 22.85 103.96 
Edmonton Power ....eevccees 1973 Die 7.90 10.65 13.40 57.40 
1974 D.a5 7.90 10.65 13.40 57.40 
1975 Sik 5: 7.90 10.65 13.40 57.40 
1976 6.73 10.70 14.68 18.65 82.25 
1977 7.20 11.65 16.10 20.55 SINGS) 
Alberta Power Limited ..... 1973 7.70 10.90 14.25 18.00 78.00 
1974 7.70 10.90 14525 18.00 78.00 
1975 9.20 24525 19.00 235 VO 99-75 
1976 12.08 18.70 24.93 BLS 130.75 
1977 12.76 19.90 26.64 33.37 141.13 
City of Lethbridge 22.6... 05 1973 oes ae ae ate ate 
1974 De SD 9.60 TSS 7 LO 77.10 
1975 51s. 8D 9.60 13230 17/50 Uitlice <0) 
1976 6.25 10.50 14.75 19.00 87.00 
1977 7.00 12.00 17.00 22.00 102.00 


TABLE 1. Residential — Concluded 


TABLEAU 1. Résidentiel — fin 


All 
appliances 
Lighting including 
and small | Lighting, appliances, refriger- electrical 
appliances ation cooking, water heating heating 
Province and municipality Utility Eclairage Eclairage, appareils, réfrigéra- Tous les 
- _ et petits tion cuisine et chauffe-eau appareils 
Province et municipalité Service appareils comprenant 
le chauf- 
fage élec- 
trique 
250 kW.h 500 kW.h 750 kW.h 1 000 kW.h | 5 000 kW.h 
dollars 
Alberta 
PARE MA oie oie wis nis 26 00.8 City of Medicine Hat ...... 1973 see Mi 8.85 12.60 16.35 76.35 
1974 Sto 8.85 12.60 L6535 76.35 
1975 Sioa) 8.85 12.60 16.35 76.35 
1976 5.10 8.85 APA AHO) 16235 76.35 
1 OTey. 5.74 9.99 14.24 18.49 86.49 
TED EI” \s.615 cichely ste 'v. 6.00 bie eves Gity ‘or Red) Deer a... «5 s- s 1973 6.30 9.90 12.90 15.90 63.90 
1974 6.30 9.90 12.90 15°90 63.90 
LOTS 6.81 10.00 13.20 16.38 67.47 
1976 6.81 10.00 320 16.38 67.47 
LOT. 6.81 10.00 13.20 16.38 67.47 
SNS Ti cial wisye!<;'s)e\ieie) si [ox0\ce Calgary Power Limited ..... LOTS 5.66 8.79 UO 15.04 65.04 
1974 5.66 8.79 ae Ot. 15.04 65.04 
1975 7.00 11.05 LSA) A Bab) 83.95 
1976 8.03 Were AGES) 22 us Oicishs) 
LOT, LO. 3k 16.56 22.81 29.06 129.06 
British Columbia — Colombie- 
Britannique 
KEPOWNSA si :6cise op ose Gyarererave\sre City of Kelowna 66 ic wccns.- 1973 6.20 8.08 995 13.08 52a 4s 
1974 6.20 8.08 9.95 13.08 52.45 
19:75) 6.20 8.08 SPN) 13.08 52.45 
1976 6.20 8.08 9595 13.08 52.45 
1977 6.20 8.08 9.95 13.08 5245 
RUE CLEC 10/1638 878 ei oie! aimieyahorie Sie CLEY sO tg OHt OBO so neks geslses 1973 5.40 7.90 10.40 12.90 52.90 
1974 5.47 S22 10.99 13.74 57.74 
1975 Seyi 8.22 10.99 Sie 57.74 
1976 Die25 8.50 cS) 15.00 77.00 
1977 3650 9.00 1250) 16.00 72.00 
“TSE IN OE OE oa ae Maes aoe . |West Kootenay Power ....... 1973 4.77 SYACOy/ 6.79 8.28 47.07 
1974 Gary, 5 OF (jai) 8.28 Gio, 
ACs} 4.77 Dsl, in 7S) 8.28 47.07 
1976 4.77 DOr 6.79 8.28 47.07 
1977 5.56 8.04 LOSE eZ 99 53.48 
NADCOUVECT 2s .s\elecupic aici see British Columbia Hydro .... 1973 Tis) 11.20 13)..95 16.70 60.70 
1974 7.50 11.20 13.95 16.70 60.70 
1975 9.00 13.40 16.65 19.90 71-90 
1976 10.08 25:02 18.66 22 SL 80.71 
1977 UT.50 16.48 20.73 24.98 92.98 
Yukon 
ME PE CTOY SEOo',%.. 5 = Pears eokess10)<'< Yukon, Rilectrteads oeicsre sien. 1973 8.85 13.30 7530 21.30 85.30 
1974 8.85 12.90 16.40 29590 81.90 
1975 8.85 12.90 16.40 19.90 81.90 
1976 10.20 15.60 20.45 25530 108.90 
1977 nA 0) 19.40 PASE MUS 32.90 146.90 
Northwest Territories — 
\ Territoires du Nord-Ouest 
Mel Lowkivt £e ". stodviaioleleiaie's ole Northern Canada Power Co. 1973 on on a oc . 
1974 
1975 nis ae ae 
1976 a8 ie ac 


i | 1977 ans | | 


= Ao 


TABLE 2. Commercial 


TABLEAU 2. Commercial 


Billing demand — Puissance a facturer 
; pore : 3 kW 6 kW 30 kW 40 kW 100 kW 
Province, municipality and year 
Province, municipalité et année 
Monthly consumption — Consommation mensuelle 
= 
375 kW.h | 750 kW.h | 6 000 kW.h | 10 000 kW.h | 12 500 kW.h 
dollars 
Newfoundland — Terre-Neuve 
Happy Valley 2. cfc oi<i0 + cleinisre le «icles ehaisie's 1973 a oe oe oe on 
1974 5x) oye aie «18 a6 
1975 22.50 45.00 360.00 600.00 1 500.00 
1976 29.02 59 n2 480.43 801.43 2 005.18 
1977 18.21 Sl. 7d 282.75 423.00 887.50 
Siete MAT EPOD Wa mis oie eich ausie Setevenaletannrs cats ccoketetare 1973 “ ae A Ba Ac 
1974 re re ite os oie 
1975 22650 45.00 360.00 600.00 1 500.00 
1976 29.02 DO Te 480.43 801.43 2 005.18 
1977 32675: 66.50 539.00 899.00 2 249.00 
Sie COIN Smberaretetets. «so es. oftere teeteusceker sete ave 1973 11.50 20.88 190.50 286.00 446.51 
1974 L/S Blny 13 198.00 296.00 670.03 
1975 13.51 24.29 227.70 340.40 761.02 
1976 15.84 27.87 2O3059 378.78 799.48 
1977 18. 24 31,76 283.17 423.70 894.75 
Prince Edward Island — Ile-du-Prince- 
Edouard 
Chat Ot LCCONMIT seas ol lsisteigy ai sie ols as seis agi 1973 14.70 32.40 209.70 312.00 sie 
1974 15.88 35.00 226.50 337.00 an 
L975 17.46 Sioa y 249.30 371.00 927.50 
1976 26.47 bin 50 341.76 587.20 1 468.00 
1977 27.03 58.26 397.74 611.32 1 528.30 
SUMMON Sd CO Ue erastareve alae some ural tara sve vevelbiatee 1973 15.94 34.88 153.00 235.00 356/25 
1974 18.19 39.38 189.00 295.00 137.50) 
1975 18.38 39.75 192.00 300.00 750.00 
1976 23.44 49.88 336.00 525.00 1 312.50 
1977 23.81 50.63 342.00 535.00 U3 3700 
Nova Scotia — Nouvelle-Fcosse 
Halibax: i eiicieteieins. oie wipieleletas\sis[elvisilares 1973 16.20 32.40 207.00 316.00 ote 
. 1974 16.09 32.18 198.00 297.00 742.50 
1975 16.09 32.18 198.00 297.00 742.50 
1976 19.18 38.36 247.43 379.38 948.45 
1977 19.18 38.36 247.43 379.38 948.45 
New Brunswick — Nouveau-Brunswick 
Mishel hg GUO OC OU COT OUODIOD aemar, yaks 1973 14.03 28.05 174.00 262.00 467.50 
1974 14.03 28.05 174.00 262.00 467.50 
1975 15.34 30.68 190.50 287.00 TAT 50 
1976 16,32 32.64 206.16 SLSELO TB 2a: 
1977 185.73 37.47 238.04 362.70 906.75 
Slee lilis. fel stall Gap Geo CUCKOO SAAC ODO OG 1973 14525 28.48 172.80 257.40 a0 
1974 L425 28.48 172.80 257.40 ore 
1975 [5p 30.24 187.65 282.60 576.00 
1976 16.10 32.19 203.31 308.70 641.25 


LOT 7, 18.44 36.90 235.14 358.60 749.35 


= 


TABLE 2. Commercial — Continued 


TABLEAU 2. Commercial — suite 


Billing demand — Puissance a facturer 


Province, municipality and year 


Province, municipalité et année 


Monthly consumption — Consommation mensuelle 


375 kW.h 750 kW.h 6 000 kW.h 10 000 kW.h 12 500 kW.h 
dollars 
Québec 

PRORNE Cel rate priate eecVetnis) Sle tales; sie iW a ele vives © 1973 10.98 20535 136.60 200.60 365.00 
1974 10.98 20.35 136.60 200.60 490.00 
1975 AMR FAC) 2U 345) 152.45 223.95 550.00 
1976 12.40 22.90 163.90 241.90 600.00 
1977 13.05 24.30 177.80 262.80 655.00 

GUD OOKE. 50:6, e:ctakeuipiaie sie ones aie clate. folate 1973 11.63 Dey 186.00 309.69 ‘ 
1974 12.49 24.98 199.00 333.00 525.00 
1975 12.49 24.98 199.80 318.00 SULT SEO) 
1976 14.25 28.50 228.00 346.00 672.50 
1977 14.81 29.62 237.00 364.80 722.00 

Ontario 

Pree ea bene eg cop ede PENG Lo.'s cia disuse ace anaeue thie 1973 7.88 14.00 98.00 162.00 
1974 8.58 14.95 104.20 172.20 382.70 
1975 9.28 16.10 a EST oys) 184.45 408.95 
1976 10.56 18.25 125.88 207.88 465.38 
1977 Liss 20.00 140.75 232 iL BS a5 
Raa ORG. a0 s,aicheleustatetelc.¢ 9% 5)a:¢ mel oleetbteie 1973 Thtei5} 13:85 97.85 150.85 Be 
1974 8.38 AE fo) 104.80 161.80 378.60 
1975 8.80 15355 110.05 LAL OS, 399.55 
1976 9.60 17.10 P22 LO; 196.10 442.10 
1977 12.98 230 164.85 Di2aoo 61:2. 185 
ej Dies [ine otes cto) eae ae > aA eee eo, ae 1973 9.49 21.30 129.00 182.60 50 
1974 10.09 Z2AOF 137.40 194.40 486.00 
1975 10.49 Vie \e N72 140.10 198.20 495.50 
1976 11 393: 25.08 152.40 216.20 540.50 
1977 12.70 Dials 165.00 237.00 592.50 

PAPO slice! cts afeees cette «er olievinver> s fs telecoteiols 1973 LOLS 20.61 124.20 176.60 . 
1974 LE. 20 22.20 133.350 190.00 475.00 
1975 tS 22.86 137.70 196.40 491.00 
1976 11.84 23.67 144.00 207.00 517 350 
1977 17.33 34.65 220.50 321.00 802.50 
KAMSSCOR 2.05 = « stsheleuie OUR GERA TOO Ope 3.48 3 1973 10.00 16.00 100.00 156.00 os 
1974 10.63 17.00 106.50 168.00 376.50 
1975 1125 18.00 112.95 7925 401.75 
1976 1273 20.75 138.88 228.88 498.88 
1977 13.44 23.75 168.13 PT heiress 623.13 
Kitchener ..... AAC DO OCP TORIC COCO TE 1973 Wheels} 20.48 121.50 173.00 ae 
1974 8253 222385 132.00 187.60 469.00 
1975 9.05 2250) 135.00 193.00 482.50 
1976 10.20 23.93 145.50 210.00 525.00 
1977 IS 35 31.80 195.00 288.00 720.00 
EOGdON. | ois) sre.01> siete » pe ROR RCIOROS Coe Ao 1973 9.44 15325 96.63 158.63 oo 
1974 9.44 T5225 96.63 158.63 |- 853203 
LOS 10.46 17.40 VAR ys 188.53 413.53 
1976 SS. 19.20 129.45 Pale ry) 475295 
L977 13.00 PDE I} ) 145.25 ZO3ie25 593.25 

NGieslap AREA td Oc. oF 6.217 CI IOP ORME ORO ON 1973 Snips 14.90 104.15 166.15 : 
1974 8.78 15230 108.15 180.75 407.25 
1975 9.05 15.80 110.30 182.30 416.80 
1976 ses x9) 2015 140.38 231.98 537.48 
1977 13.30 23200 170.80 282.80 664.80 


=. (i= 


TABLE 2. Commercial — Continued 


TABLEAU 2. Commercial — suite 


Billing demand — Puissance a facturer 


; satye : - 3 kW 6 kW 30 kW 40 kW 100 kW 
Province, municipality and year 
= — 
Province, municipalité et année 
Monthly consumption — Consommation mensuelle 
375 kW.h 750 kW.h 6 000 kW.h 10 000 kW.h 12 500 kW.h 
dollars 
Ontario — Concluded — fin 
OSHAWA: \sie-'oaistea shee reisieha’s 3 Breccia crit 5 1973 8.50 14.50 98.50 162.50 ote 
1974 8.94 15.50 107.38 LT. oS 387.38 
1975 LO256 18.25 125.88 207.88 460.38 
1976 196 20473 144.13 238.13 535.63 
1977 13.44 Poss! S93, 168.13 278.13 635.63 
OBE AWA oe cys0 aiate srelwislerees eS o' nel ois. 519 aired ererens 1973 11.06 7-25 103.88 169.88 se 
1974 11.56 18.05 108.88 178.08 414.58 
1975 L2SOL 19.25 120.58 197.78 454.78 
1976 12.89 20.95 133.83 219.83 509.83 
1977 USE 21.95 145.33 239639 55933 
Sis) CALhAr UNCS ieee ieietete ccclerei aie 5 clereetens 1973 10.44 16°25 100.13 158',13 om 
1974 10.96 VS 106.28 168.28 389.78 
97S 12.46 2015 128.28 202.28 462.28 
1976 13°38 22.00 142.75 234.75 BVA S 
1977 14.84 7S eS Mo) 169553 UA s\reaye} 627.03 
SIDE) Me sa alelcudl tener eile + ie. o teen at otee lee Lo73 LL S78 23030 138.00 195.00 od 
1974 L255 24.30 144.00 205.00 512.50 
LOTS 12.60 25.20 153.00 220.00 550.00 
1976 14.21 28.43 17250 252.00 630.00 
1977 16.88 S3e0> 207.00 304.00 760.00 
Dhunder Bay Gc seketettele cs setelerel since o oe beratete 1973 Thea) PESTS OT90 151.90 os 
1974 8.36 14.55 101.18 167.18 364.68 
1975 8.69 Ro yr283 LOFLLS gO A ese S| B97 Oo 
1976 11.88 20.50 141.25 23325 52057) 
1977 14.39 24.70 169.08 279.08 631.58 
LOL OWED: “sa aisarrsisiet AAO) ote ee ® ) e'ne ols oa Naren 1973 13.03 26.07 152.01 213.48 = 
1974 13.03 26.07 152.01 213.48 Seis iq7 Ad) 
1975 14.05 28.10 169.83 239.94 599.85 
1976 16.22 S242 196.29 2TDaOz 692.55 
LOFT, 19.56 39.12 234.09 332.28 830.70 
WINES OT <cc<fe-m « opatetetls tavele: sio\(eo'si s/o /eyeteneANOte 1973 10.35 1 ee 8) 111.60 183.60 Sc 
1974 10.35 fy pe 111.60 183.60 396.10 
ne 75) BRAS) 18 OPS: Las Besta) 203.75 438.75 
1976 11.38 19.25 129.50 213.50 486.00 
1977 13.18 23',30 165.05 273805 619.05 
Manitoba 
BEANAON: 6 s\n <ion eget eaheree «es arate oate oe Weten 2973: £35295 20.70 E20 187.20 50 
1974 £3.95 20.70 115.20 187.20 50 
1975 L725 23/5 125.50 720) ete (0) 436.50 
1976 1 hs '3 85 28.80 149.90 241.90 aXe 
1977 LEST gel 3275/0 165.45 265.45 aie 
WAM OCR 66: sie iole operate ora, s\lavers Sus/euekelitts eee O78. 12.65 205 120.93 174.93 258.20 
1974 1205 20.15 120.92 174.92 BEL 5) 
1975 14.25 22 sD 122.50 198.50 a6 
1976 1575 27.00 142.90 230.90 ve 


1977 18.15 30.90 163.50 263.50 os 
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TABLE 2. Commercial — Continued 


TABLEAU 2. Commercial — suite 


Billing demand — Puissance a facturer 
Province, municipality and year 3 kW | 6 kW 30 kW | 40 kW | 100 kW 
Province, municipalité et année 
Monthly consumption — Consommation mensuelle 
—— 
375 kW.h 750 kW.h 6 000 kW.h | 10 000 kW.h 12 500 kW.h 
dollars 
Saskatchewan 

EOD OME: rineial ccs, aeieert SNE a's tele wis vs pie SE Ree LOPS 14.60 25:50). 166.50 247.00 416.25 
1974 16.28 26.10 166.50 264.00 545.00 

1975 16.28 26.10 166.50 264.00 ae 

1976 LS e LZ 30.50 193.50 312.00 657.95 

1977 19.30 32.80 214.50 350.00 719.15 

Moose “Jaw ..... SO ab 5 ODIO - 1973 13} 2227. 139)..50 214,00 287.50 

) 1974 13533 PAERGKO) 166.50 264.00 545.00 
1975 S233 De 1G 166.50 264.00 Se 

1976 T5207 27.60 193.50 312.00 657.95 

1977 L723: 30235 214.50 350.00 FLG LS 

REsINA sce Slee aiate stetahe aja Sia Geta BS ON ale 1973 10.42 19.84 132.66 209.68 27 Sis O) 
1974 10.63 18.50 135.00 216.00 407.90 

1975 10. 63 18.50 135.00 216.00 397 OS: 

1976 13.07 237.50 163.50 268.00 533.05 

1977 14.63 26.55 192.00 314.00 644.20 

Reet HT ROE plcie oe ea otal tavelis]otp als \einie'=sie' fies! ete 1973 11.62 2325 123.00 192.00 297.50 
1974 TL 1 23:02 162.45 253.80 503.40 

1975 11.76 23.02 162.45 253.80 494.30 

1976 13.50 25.00 183.20 270.40 673.60 

1977 16.88 35.00 235425 325.00 698.35 

EM CULECIUE cqiststcleietaicislsi series s'est eens 21530 41.93 225.00 345.00 525.00 
1974 21.30 41.93 225.00 345.00 712.50 

1975 20530 41.93 225.00 345.00 784.25 

1976 14.10 GERD 325.00 750.00 862.50 

1977 Rew hes 30.75 325.00 345.00 862.50 

Alberta 

| Cea aIy, siecle ss a1 ole =taPe)efeie prolate) aloe eatetataten LOTS 14.10 23.30 126.55 PAO lal 247.70 
1974 15.08 26.21 143.60 227.47 431.20 

1975 16.93 29.45 164.12 260.38 508.53 

1976 20.56 35.70 199.32 316.35 618.43 

| 1977 23.42 40.56 228.86 363.66 TABU AWAS) 
| CHBOKIE OM) iojoi'o.0:5, sia etete oNehelal «wie = alose ela stele sles 1973 15.43 26.25 110.00 158.10 252.00 
1974 15.43 26.25 110.00 158.10 378.78 

, 1975 ADs AS) 26.25 110.00 158.10 380.78 
1976 18.03 32.65 155.00 225.88 545.93 

1977 18.74 34.01 166.60 245.10 594.36 

Grande PEAITIC sie\c\els's «eels 0001s ore Dao ycucic BESS} 16.05 28.26 208.80 308.40 EO 
1974 16.05 28.26 208.80 308.40 cr 

1975 19.10 S32 249.60 370.80 in ASIRC)8) 

1976 25.08 44.28 327.84 486.92 Wa Byes (0) 

1977 26.35 46.63 345072 514.84 L238 7500 

ib op easlel A Ari Oey n.O0 0 OCD OOCIED Oreck! 67/3) 14.31 24.00 130.25 210.25 56 
1974 18.30 30.75 152.80 235.80 482.80 

LOWS: 18.30 30.75 152.80 235.80 482.80 

1976 AB 7 AC) so ayra}o) 183.95 280.60 560.65 


LOTT, 19!.99 69°99 214.99 331.66 656.66 


a ine 


TABLE 2. Commercial — Concluded 


TABLEAU 2. Commercial — fin 


Billing demand — Puissance 4 facturer 


Province, municipality and year 


Province, municipalité et année 
Monthly consumption — Consommation mensuelle 


750 kW.h 6 000 kW.h 10 000 kW.h 12 500 kW.h 


375 kW.h 


dollars 
Alberta — Concluded — fin 
Medtesie ‘Harts \.shse.sscerei@lerohens eles elatene nigupters 1973 ESTA) 21.00 114.00 172.00 210 
1974 13.25 21.00 123.00 188.00 472.00 
1975 P3e25 21.00 123.00 188.00 472.00 
1976 135.25 21.00 123.00 188.00 472.00 
L977 15.08 23525 140.00 pa Php PD 530.55 
Red Deer dis <.0Wa ne al Ops 016 «v0! 6 viene saline 1973 2D 34.88 VAS S77 181.00 ce 
1974 2S 34.88 128.77 181.00 as 
1975 PANE TI) 34.85 133. 72 184.92 462.31 
1976 2175 34.85 193305 184.92 462.31 
1977 21 S75 34.85 133 SiS 184.92 462.31 
Shoe UMM syek a oe ene. OO OORT Caco 1973 18.09 29:72 125.08 190.65 
1974 18.09 29.72 125.08 190.65 os 
1975 22.30 36.63 154.07 234.88 504.45 
1976 25 ail 42.21 178.75 270.80 584.44 
1977 29.76 59.52 327-230 457.50 950.00 
British Columbia — Colombie-Britannique 
BGO WEA. fatd (eral atonsly ate ae wi 5a biol etaiese eS) Mind Arr 1973 116;.:25 Zia 130.50 201.50 se 
1974 16.25 27.50 127 e500) 197 -50 445.00 
1975 16.25 27 JDO) 127.50 197.50 445.00 
1976 1625 27 550: 127.50 197.50 445.00 
1977 L6S25 27 850, 127.50 197.50 445.00 
POMC COL sn ieteponetantins se ele. eis) bia ere siey stale eres 1973 22.09 29.18 126.80 183.50 ae 
1974 22.50 30.00 120.00 174.00 435.00 
1975 22.50 30.00 120.00 174.00 435.00 
1976 Z2a00) 30.00 120.00 174.00 435.00 
1977 IPAS 785) 22358 109.84 180.52 470.68 
ETL? a alot uate Sia! fleas a map Ue ATOR el wa ete rate 1973 Paka 26.50 116.25 76075 (eee hes) 
1974 Wr) 26.50 PL6e25 176.75 280 
LOTS Wiieb2 26.50 116.25 PHO grS 28M asd 
1976 7 2 26.50 ILGe25 176.75 ANU) iio 
1977 13.40 25.40 128.40 192.40 477.40 
ViAMGOUNIEE- c\sjc)sye te ache  eistaty slot ere <isole pasts iaiale 1973 LAs: 23650) 152225 225.00 406.25 
1974 12325 23.350 5225 225.00 406.25 
1975 13.76 26.03 E52270: 228.00 546.45 
1976 13.76 26.03 152 3170 228.00 570.00 
1977 15.66 29'373: 171.60 256.40 641.00 
Yukon 
WALEENOE SE: o.. sic sressbeieuskeeters ecotievotete ietakaeloalin 1973 19.00 34.80 264.00 402.00 1 005.00 
1974 18.83 34.29 259.20 377.60 944.00 
1975 18.83 34.29 259.20 377.60 944.00 
1976 20.85 38.34 291.60 431.60 1 079.00 
1977 23.70 44.04 337.20 507.60 1 269.00 
Northwest Territories — Territoires du 
Nord-Ouest 
Yellowknife ..... siptslievain: > (at siieta\ois aNetaneniey miele 1973 he Bd aie ae ees 
1974 a 5 
1975 7 5 5 5 3 


rea 


i cm 


TABLE 3. 


Industrial 


TABLEAU 3. Industriel 


Province, municipality 
d and year 


Province, municipalité 
et année 


Billing demand — Puissance 4 facturer 


75 kW 


150 kW 


300 kW 


500 kW 


1 000 kW 


Monthly consumption — Consommation mensuelle 


i‘ a | 
il ] 
15 000 kW.h BO 000 kW.h 0 000 kW-h |60 000 kW.h 60 000 kW.h [120 000 kW.h |100 000 kW.h|200 000 kW.h]200 000 kW.h|400 000 kW.h 
= 
: = dollars 
} 
Newfoundland — Terre-Neuve 
Happy Valley ...... 1973 
1974 aH a 
1975 900.00 1 800.00 
1976 1 203.75 2 407.50 Ns «2 me ie 56 Bc es os 
; 1977 706.88 1 051.88 1 204.50 1 635.00 2 409.00 3 270.00 4 015.00 5 450.00 6 700.00 9 400.00 
St.) Anthony 4... 2%... 1973 
1974 ty se 
ASTS 900.00 1 800.00 
1976 1 203.75 2 407.50 
1977 1 349.00 2 699.00 
She MOMS) bese eiaciernis 1973 465.00 705.00 766.75 a GS 7S 1 53326 2 283.26 2 361.20 3 611.20 4 722.20 Te Dediea 
1974 483.75 723.75 883.42 1, 153,547 1 766.58 2 306.54 2 786.16 3 611.16 4 222.21 5 872.21 
1975 558.00 834.00 1 019.68 1 330.24 2 039.07 2 660.02 3 216.59 4 165.34 4 880.54 6 778.04 
: 1976 613.92 918.87 1 041.56 1 419.68 2 082.84 2 838.92 3 471.68 Be T3k D7; 5 742.32 8 096.32 
5 1977 689.18 892.73 1 170.54 1 606.03 2 340.77 3214.58 3 901.58 5 353.10 6 458.43 9 172.43 
Prince Edward Island — 
Tle-du-Prince-Ldouard 
Charlottetown ..... 1973 337.00 487.43 674.85 974.85 1 349.93 1 949.93 2 249.88 3 249.88 4 499.98 6 499.98 
1974 364.27 526.27 728.50 1 052.50 2 G57 327 2 105.27 2 428.78 3 508.78 4 857.77 ty OUT Siren 
1975 413.86 592.36 827.80 1 184.80 1 655.88 2 369.88 2 759.80 3 949.80 5 519.60 7 899.60 
1976 701.07 1 106.37 1 402.15 2s 2126 TS: 2 804.66 4 425.86 4 674.44 7 376.44 9 348.89 14 752.89 
1977 751.48 1229),53 1 502.99 2 459.09 3 006.31 4 918.51 5 010.52 8, 197.52 0 021.07 16 395.07 
} 
§ Summerside ........ 1973 390.00 592.50 780.00 1 185.00 1 460.00 2 070.00 2 600.00 3 950.00 5 200.00 7 900.00 
\ 1974 427.50 667.50 855.00 1 335.00 1 710.00 2 670.00 2 850.00 4 450.00 5 700.00 8 900.00 
‘ 1975 487.50 887.50 975.00 1 575.00 1 950.00 3 150.00 3 250.00 5 250.00 6 500.00 10 500.00 
. 1976 652.50 L 1553.00 1 305.00 2 310.00 2 610.00 4 620.00 4 350.00 7 700.00 8 700.00 15 400.00 
P77, 667.50 1 185.00 1 335.00 2 370.00 2 670.00 4 740.00 4 450.00 7 900.00 8 900.00 15 800.00 
Nova Scotia — Nouvelle— 
Ecosse 
1 
13Pebl ds 1560 Ae eee 1973 401.25 603.75 802.50 1 207.50 1 605.00 2 415.00 2 050.00 2 850.00 4 100.00 5 700.00 
1974 495.00 742.50 990.00 1 485.00 1 383.00 1 893.00 2 305.00 3 155.00 4 610.00 6 310.00 
1975 495.00 742.50 990.00 1 485.00 1 815.00 2 475.00 3 025.00 4 125.00 6 050.00 8 250.00 
1976 618.57 989.64 1 237.14 1 979.28 2 309.28 3 463.56 3 848.80 5 772.60 7 697.60 11 545.20 
1977 618.57 989.64 1 237.14 1 979.28 2 309.28 3 463.56 3 848.80 5 772.60 7 697.60 11 545.20 
New Brunswick — Nouveau- 
Brunswick 
Moncton. 2 .1najate sisisia-e 1973 320.62 463.12 641.25 926.25 dL, 282550 J. 852.50 2 137.50: 3 087.50 4 160.00 5 720.00 
1974 320.62 463.12 641.25 926.25 1 282.50 1 852.50 2 137.50) 3 087.50 4 160.00 5 720.00 
1975 356.25 506.25 712.50 1 012.50 1 425.00 2 025.00 2 375.00 3 375.00 4 666.00 6 320.00 
1976 395.40 584.55 790.80 1 169.10 1 581.60 2 338.20 2 636.00 3 897.00 5 182.00 7 364.00 
1977 460.35 689.70 920.70 1 379.40 1 841.40 2 758.00 3 069.00 4 598.00 6 038.00 8 716.00 
3, Saint Joh tis seis « 1973 320.62 463.12 641.25 926.25 1 282.50 1 852,50 2 137.50 3 087.50 4 160.00 6 175.00 
> 1974 320.62 463.12 641.25 926.25 1 282.50 Se 0) ZS J Di) 3 087.50 4 275.00 6 175.00 
1973 354.37 502.87 708.75 2 005,75 1 417.50 2 011.50 2 362.50 ew SY 5510) 4 581.00 6 273.00 
1976 S95 52 581.17 787.05 Te 1:62:35: 1 574.10 2 324.70 2 623.50 3 874.50 5 103.00 7 317.00 
1977 460.27 689.02 920.55 1 378.05 1 841.10 2 756.10 3 068.50 4 593.50 5 966.00 8 674.00 
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TABLE 3. Industrial — Continued 


TABLEAU 3. Industriel — suite 


Billing demand — Puissance a4 facturer 


Province, municipality 
and year 75 kW 150 kW 300 kW 500 kW 1 000 kW 
Province, municipalité 
et année 
Monthly consumption — Consommation mensuelle 
15 000 kW.h 0 000 kW.h |30 000 kW.h [60 000 kW.h [60 000 kW-h 120 000 kW.h |100 000 kW.h {200 000 kW.h [200 000 kW.h |400 000 kW.h 
dollars 
Québec 
Montréal wiv sccesee 1973 305.63 373553 611.25 746.25 1 162.50. 1 432.50 19987 «50 2 387.50 3 800.00 4 700.00 
1974 305.63 373613 611.25 746.25 1 162.50 1 432.50 1 937.50 2 387.50 3 800.00 4 700.00 
1975 349.50 427.50 699.00 855.00 1 398.00 1 710.00 2 328.00 2 828.00 4 503.00 5 503.00 
1976 397.50 487.50 795.00 975.00 1 590.00 1 950.00 2 542.00 3 092.50 4 917.50 6 017.50 
1977 450.00 555.00 900.00 1 110.00 1 695.00 2 095.00 2 775.00 3 375.00 5 375.00 6 575.00 
Sherbrooke ........ 1973 273.76 332.26 547.52 664.52 1 095.04 1 329.04 1 574.00 1 964.98 3 149.00 3: 929.96 
1974 281.25 341.25 562.50 682.50 hy 425.100 1 365.00 1 625.00 2 025.00 3 250.00 3 925.00 
1975 314.63 385.13 629.25 770025, 1 258.50 1 540.50 1 847.50 2 317.50 3 695.00 4 635.00 
1976 379.13 463.88 758.25 927.75 1 516.50 1 855.50 2 227.50: 2 792.50 4 455.00 5 585.00 
UOTE. 422.62 DLT 87 845.25 1035.75 1 690.50 Z 1071.50 2 370.00 3 005.00 4 740.00 6 010.00 
Ontario 

Belleville 22... BSS 245.00 331.00 496.00 667.00 997.00 I 339.00 1 590.00 2 160.00 3 185.00 4 325.00 
1974 261.95 354.95 SOL. 20 717.20 1 069.70 1 441.70 7 t2.70 2 332.70 3 432.70 4 672.70 
1975 279.70 381.70 565.45 769.45 1 136.95 1 544.95 1 832.95 2503'..95: 3 653.95 >) O13 395: 
1976 314.13 449.13 632.88 902.88 1270: 38 1 810.38 2 045.38 2 945.38 4 095.38 5 895.38 
O77. 347.75 505.25 692.75 1 007.75 1 382.75 2 O12N75 2 227.75 3 277.75 4 452.75 6352.75. 
BEADtEOTG: <Ecicicinie«)s 1973 241.85 331.85 481.85 661.85 961.85 1 321.85 1 500.00 1 900.00 3 000.00 3 800.00 
1974 259.85 357.35 518.60 713.60 1 036.10 1 426.10 1 620.00 2 050.00 3 240.00 4 100.00 
1975 273.30 378.30 547.05 757.50 1 094.55 1 514.55 1 770.00 2 240.00 3 540.00 4 480.00 
1976 302.10 422.10 602.10 842.10 1 202.10 1 682.10 2 055.00 2 635.00 4 110.00 5 270.00 
1977 407.85 617.85 812.85 elec ER fey 1 622.85 2 462.85 2 627.85 4 027.85 59252. 85 8 052.85 
Burlington 2. ssc. 1973 296.25 360.75 592.50 721.50 1 185.00 1 443.00 1 900.00 2 330.00 3 800.00 4 660.00 
1974 315.75 384.75 631.50 769.50 1 263.00 1 539.00 2 030.00 2 490.00 4 060.00 4 980.00 
1975 399.75 414.75 679.50 829.50 1 359.00 1 659.00 2 190.00 2 690.00 4 380.00 5 380.00 
1976 375.00 472.50 750.00 945.00 1 500.00 1 890.00 2 425.00 3 075.00 4 850.00 6 150.00 
1977 412.50 540.00 825.00 1 080.00 1 650.00 2 160.00 2 675.00 3 525.00 5 350.00 7 050.00 
HamsVtOM s:cleiereiejaisie.s 1973 261.00 322.50 522.00 645.00 1 044.00 1 290.00 1 665.00 2 075.00 3 330.00 4 150.00 
1974 281.25 347.25 562.50 694.50 1 125.00 1 389.00 1 800.00 2 240.00 3 600.00 4 480.00 
1975 291.75 359.25 583.50 718.50 1 167.00 1 437.00 1 870.00 2 320.00 3 740.00 4 640.00 
1976 295.50 381.75 591.00 763.50 1 182.00 1 527.00 1 895.00 2 470.00 3 790.00 4 940.00 
LOT 446.25 603.75 892.50 1 207.50 1 785.00 2 415.00 2 900.00 3 950.00 5 800.00 7 900.00 
KANSSEOM Ceiecien «© ee 1973 244.00 326.50 484.00 649.00 964.00 1 294.00 1 529.00 2 079.00 3 054.00 4 154.00 
1974 261.25 349.75 518.50 695.50 1 033.00 1 387.00 1 644.00 2 234.00 3 284.00 4 464.00 
1975) 278.00 375.50 551.75 746.75 1 009.25 1 489.25 L 754.25 2 404.25 3 504.25 4 804.25 
1976 338.88 488.88 668.88 968.88 1 328.88 1 928.88 2 133.88 3 133.88 4 258.88 6 258.88 
1977 415.63 625.63 828.13 1 248.13 TY 653.13 2 493.13 2 678.13 4 078.13 De3oSsS 8 153.13 
RUE CRENET Tesc.sc) sine 1973 277.50 345.00 555.00 690.00 1 110.00 1 380.00 1 775.00 2 225.00 3 550.00 4 450.00 
1974 300.00 373.50 600.00 747.00 1 200.00 1 494.00 1 925.00 2 415.00 3 850.00 4 830.00 
1975 307.50 390.00 615.00 780.00 1 230.00 1 560.00 1 975.00 2 525.00 3 950.00 5 050.00 
1976 337.50 442.50 675.00 885.00 1 350.00 1 770.00 2 175.00 2 875.00 4 350.00 5 750.00 
1977 476.25 678.75 952.50 1 357.50 1 905.00 2 715.00 3 100.00 4 450.00 6 200.00 8 900.00 
GMO, 6.2.s dieters ausieie « 1973 241.13 331.13 488.63 . 668.63 983.63 1 343.63 1 568.63 2 168.63 3 143.63 4 343.63 
1974 241.13 331.13 488.63 668.63 983.63 1 343.63 1 568.63 2 168.63 3 143.63 4 343.63 
1975 282.28 394.78 563.53 788.53 1 126.03: 1) 576.103 1 801.03 2 551.03 3) 601./03 5 101.03 
1976 3L9'. 70 469.70 638.45 938.45 275095 1 875.95 2 050.95 3 050.95 4 100.95 6 100.95 
1977 513)..25 723.25 903.25 LT 323)..25 1 683.25 2 523.25 2 648.25 4 048.25 5 053.25 7 853.25 
Nowmth VOTK  secssctesea: 1973 258.40 363.40 517.15 Z27 5 1 034.65 1 454.65 1 649.65 2 349.65 3) 299/165 4 699.65 
1974 277.00 388.00 556.75 778.75 1 116.25 1 560.25 1°787.25 2527.25 3 S77 «25 5 DS 7 R25 
1975 280.05 397.05 573.30 807.30 1 159.80 1 627.80 1 866.80 2 646.80 3 746.80 5 306.80 
1976 355.48 530.98 725.98 1 076.98 1 466.98 2 168.98 2 379.98 3 549.98 4 774.98 7 114.98 
1977 431.80 683.80 878.80 1 382.80 1 772.80 2 780.80 2 889.80 4 569.80 5 794.80 9 154.80 
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TABLE 3. Industrial — Continued 
TABLEAU 3. Industriel — suite 
Billing demand — Puissance 4 facturer 
Province, municipality 75 kW 150 kw 300 kW 500 kw 1 000 kW 
and year 
Province, municipalité 
et année 
Monthly consumption — Consommation mensuelle 
15 000 kW.h |30 000 kW.h |30 000 kW.h |60 000 kW.h 160 000 kW.h {120 000 kW.h ie 000 kW.h |200 000 kW.h/200 000 kW.h}400 000 kW.h 
| 
dollars 
Ontario — Concluded — fin 
OSMAWAY artsicleslenie eas 1973 242.75 B37 i225 483.50 672.50 965.00 1 343.00 1532.00) 2 162.00 3 062.00 4 322.00 
1974 264.88 369.88 527.38 737.38 052.38 1 472.38 1 677.38 PEST 1/5 3o 38352.38 4 752.38 
1975 312.88 440.38 627.88 882.88 257.88 1 767.88 2 022.88 2 872.88 4 047.88 5 747.88 
1976 358.13 530.63 718.13 1 063.13 438.13 2028 513 2) Seas 3 473.13 4 648.13 6 948.13 
1977 418.13 650.63 838.13 1 303.13 678.13 2 608.13 2e725 215 4 273.13 5 448.13 8 548.13 
GEEaWas ase nieies ous 973 264.88 362.38 549.88 744.88 119.88 1 509.88 US SBS lar45) 2 488.23 3 696.58 4 996.58 
974 278.58 385.08 580.08 793.08 183.08 1 609.08 1 945.43 2 655.43 3 913-75 5) BSong 
1975 306.78 423.78 633.78 867.78 287.78 7a. 78 20S 13 2rs93. 13 4 256.48 5 816.48 
1976 339.63 489.83 699.83 shsherres| 419.83 2) 0F9. 83 2 338.16 3 338.16 4 696.50 6 696.50 
977 369.33 549.33 739%33 HTT9S3S Ly 589%33: 21259238 ZaDS 7166 32737 «66 5 096.00 7 496.00 
St. Catharines .... 1973 253.38 343.38 497.13 677.13 984.63 1 344.63 1 675.00 2 175200 3 350.00 4 350.00 
974 269.78 367.28 532.28 727.28 1 0575.2 1 447.28 1 9795:..00 2 315.00 3 590.00 4 630.00 
975 317.28 437.28 632.28 872.28 1 262.28 1 742.28 2 165.00 2 805.00 4 330.00 5 610.00 
976 354.75 DLT 5 714.75 1 044.75 1434.75 2 094.75 2 475.00 SmB75..00 4 950.00 6 750.00 
977 417.03 634.53 829.53 1 264.53 1 654.53 2 524.53 DNS) Raye) A129).53) 5 354.53 8 254.53 
SUG oiedermictste sare 973 307.50 382.50 615.00 765.00 1 230.00 1 530.00 P97 S.00 2 475.00 3 950.00 4 950.00 
1974 348.75 446.25 697.50 892.50 1 395.00 1 785.00 2 250.00 2 900.00 4 500.00 5 800.00 
1975 348.75 446.25 697.50 892.50 Ty 395.00 1 785.00 2 250.00 2 900.00 4 500.00 5 800.00 
1976 427.50 592.50: 855.00 1 185.00 1 710.00 2 370.00 2 775.00 3 875.00 5 550.00 7 750.00 
shia SHS aS) 72oe 7 Oo 1 (027-50 1 447.50 2 055.00 2 895.00 3 350.00 4 750.00 6 700.00 9 500.00 
Thunder Bay ....... 973 226.90 316.90 451.90 631.90 901.90 1 261.90 1 426.90 2 026.90 2 851.90 4 051.90 
1974 249.68 347.18 497.18 692.18 992.18 1 382.18 LS Sy pe tis} BD fails 3, 152). 18 4 452.18 
975 267.13 SY 2.13 337-13 747.13 i O77..13 1 497-03 922.13) 2 422.13 3 447.12 4 847.13 
976 348.25 320.75 693\.25 Lt 038-25 1 38325 21073).25 2 228.25 3) sikelay) 4 453).25 6 753.25 
977 416.58 649.08 829.08 1 294.08 1 654.08 2 584.08 2 679.08 4 229.08 5 354.08 8 454.08 
BG OMEO) saterete = no is0are 973 333.45 391.50 666.90 783.00 1 333.80 1 566.00 2 111.85 2 479.50 US Hefslesi((0) 4 959.00 
974 333.45 391.50 666.90 783.00 1 333.80 1 566.00 28S 2 479.50 4 223.70 4 959.00 
SS) S792 459.68 743.85 CSIs) 1 487.70 1 838270 2 380.32 2 941.92 4 760.64 5 883.84 
1976 450.22 564.97 900.45 1 £29.95 1 800.90 2 259.90 2 881.44 3 615.84 5 762.88 7 231.68 
LOT, 585.23 736.43 1 170.45 1 472.85 2 340.70 2 945.70 3 745.44 4 713.12 7 490.88 9 426.24 
Wind 6Ok -s.<<isreletsversl.« 1973 273.60 37 Es 10 543.60 738.60 1 083.60 1 473.60 1 728.60 2 378.60 3 453.60 4 753.70 
1974 273.60 371.10 543.60 738.60 1 083.60 1 473.60 1 728.60 2 378.60 3 453.60 4 753.60 
i975 302.50 415.00 598.75 823.75 toh 25) 1 641.25 T 906.25 2 656.25 3 806.25 5 306.25 
1976 324.75 474.75 658.50 958.50 1 326.00 1 926.00 2 141.00 3 141.00 4 291.00 6 291.00 
TST 4 410.05 626.05 821.05 1 253.05 1 643.05 2 507.05 2 664.05 4 104.05 5, 3:29;05, 8 209.05 
Manitoba 
ioetyelo) em ne AOA 1973 272g oe. 357.70 468.36 601.64 809.64 t 1075.97 1 266.48 1 710.58 2 405.88 3) 293.86 
1974 Dido Se 357.70 468.36 601.64 809.64 WOT S097. 1 266.48 BeyLOSs: 2 405.88 3 293.86 
1975 250.03 BODO. 501.97 674.08 1 002.03 1 345.92 1 652.36 2 225.84 3 128.16 4 274.79 
1976 SLAs) 411.38 627.50 825.62 1 252,50 1 648.38 2 062.00 2 7122.16 3 872.00 BP 9a 96 
1977 361.50 474.00 726.00 951.00 1 449.00 1 899.00 2 418.00 3 168.00 4 833.00 6 333.00 
UMS. evehevas mise ne 1973 242.43 444.93 460.40 640.40 839.60 1 179-60 1 347.20 1 847.20 2325) 3 413.20 
1974 242.43 444.92 440.00 620.00 800.00 1 140.00 1 280.00 1 780.00 2 380.00 3 280.00 
1975 250.03 355.92 501.97 674.08 1 002.03 345 \..92 P 652.36 2 225.84 3, 128506) 4 274.79 
1976 312.50 411.38 627.50 825.62 i 252550) 1 648.38 2 062.00 2A7 22.6 3 872.00 By MERE es) 
1977 361.50 474.00 726.00 951.00 1 449.00 1 899.00 2 418.00 3 168.00 4 833.00 6 333.00 
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TABLE 3. Industrial — Continued 


TABLEAU 3. Industriel — suite 


Billing demand — Puissance 4 facturer 
Province, municipality 75 kW 150 kW 300 kW 500 kW 1 000 kW 
and year 
Province, municipalité 
St ante’ Monthly consumption — Consommation mensuelle 
15 000 kW.h|30 000 kW.h}30 000 kW.h/60 000 kW.h|60 000 kW.h|120 000 kW.h]100 000 kW.h /200 000 kW.h /200 000 kW.h |400 000 kW.h 
“i dollars 
Saskatchewan 
Humboldt .. sec. us 1973 389.94 562.44 712.38 1 057.38 1 344.95 1 899.95 2 143.25 25793'.25 3 986.50 5 186.50 
1974 416.25 671.25 652.40 1 040.00 1 429.50 2 082.50 2 311.60 3 399.60 3 338.00 5 008.40 
1975 349.50 507.50 700.50 1 017.50 1 399.50 2 032.50 2 332.50 3 387.50 3 305.50 4 949.90 
1976 441.75 616.35 885.75 1 236.15 771.50 2 472.30 2 881.00 4 048.20 4 510.00 6 554.00 
1977 474.95 704.45 952.55 1 413.05 1 902.45 2 821.95 3 102.00 4 634.50 5 222.00 7 821.80 
Moose Jaw .......-- 1973 264.96 429.96 529.92 859.92 1 059.96 PFE9 296 2 143.25 2°793".25 3 986.50 5 186.50 
1974 416.25 671.25 652.40 1 040.00 1 429.50 2 082.50 2 311.60 3: 399.60 3 338.00 5 008.40 
1975 349.50 507.50 700.50 1 017.50 4399.50 2 032.50 26292. 50 3 387.50 3 305.50 4 949.90 
1976 441.75 616.35 885.75 1° 236.15 127745 50 2 472.30 2 881.00 4 048.20 4 510.00 6 554.00 
1977 474.95 704.45 952.55 1 413.05 1 902.45 2 821595 3 102.00 4 634.50 5 222.00 7 821.80 
RESUME s:0,ci0etalststeen 1973 210.14 853513 420.28 706.26 840.64 1 412.63 1 400.77 2595389 2 801.54 4 707.82 
1974 337.50 570.00 532.40 812.80 1 065.95 1 629.15 1 776.20 2 711.40 3 338.00 5 008.40 
1975 260.45 398.65 522.05 798.85 1 042.95 2,596.15 Le 738'.25 2 660.25 3 305.50 4 949.90 
1976 355.25 511.65 Ph 2125 1 025.85 1 424.50 2 O51575 2 373.00 3 417.80 4 510.00 6 554.00 
1977 422.60 642.20 847.40 1 287.80 1 692.60 2°572.20 2977-00 4 243.00 5 222.00 7 821.80 
Saskatoon «4\clecews 1973 307.50 502.50 615.00 1 005.00 1 050.00 1 710.00 1 600.00 2 500.00 2 950.00 4 650.00 
1974 321.80 527.20 643.60 1 054.40 1 288.30 2 110.70 2 117.40 3 429.00 3117.20. 4 905.20 
1975 316.30 517.70 633.70 1 037.30 1 266.30 2 072.70 2 082.75 3371.25 3322.10 5 177.60 
1976 373.00 588.00 670.44 1 057.34 1 339.56 2 112.66 2 106.20 3 284.20 A 223.95 6 566.45 
1977 434.25 658.80 870.75 1 321,20 1739.25 2 638.80 2 762.00 4 262.60 5 522.00 8 388.45 
Swift Current ..... 1973 506.25 693.75 1 012.50 1 387.50 2 025.00 2 775.00 3 375.00 4 625.00 6 750.00 9 050.00 
1974 506.25 693.75 1 012.50 1 387.50 2 025.00 2 775.00 3 375.00 4 625.00 6 750.00 9 250.00 
1975 562.50 900.00 1 050.75 1 459.75 2 099.25 24935 .25 3 498.75 4 858.75 6° 989s To La 3 y 3 
1976 270.00 457.50 540.00 915.00 1 650.00 1 830.00 1 800.00 3 050.00 6 750.00 9 250.00 
1977 506.25 693.75 1 012.50 1 387.00 1 080.00 1 830.00 3 375.00 4 625.00 6 750.00 9 250.00 
Alberta 
Calgary ..cerawiecs 1973 256.04 365.81 499.59 657.09 836.69 1 239.68 INS52 582 2 016.45 2 643.18 3 838.76 
1974 304.55 419.80 525.99 743.74 968.77 1 391.55 1 559.18 2 255.35 3 035.20 4 295.59 
1975 353.31 486.47 607.64 920.29 1 116.06 1 605.95 1 794.04 2 601.01 3 489.10 4 950.36 
1976 429.35 591.60 738.84 1 045.93 1 357.54 1 954.17 2718257 3 165.30 4 245.27 6 027.92 
1977 517.70 714.24 892.26 1 264.28 1 640.97 21863675 2 639.66 3 830.28 5,135.83 T9351 3 
Edmonton ......-+.- 1973 222.19 398.76 440.81 778.25 870.95 1 490.41 1 431.39 2 362.24 2 965.84 4 459.42 
1974 222.19 398.76 440.81 T1625 870.95 1 490.41 1 431.39 2 362.24 2 965.84 4 459.42 
1975 222-19 398.76 440.81 778.25 870.95 1 490.41 1 431.39 2 362.24 2 965.84 4 459.42 
1976 308.22 568.71 614.21 1 118.14 1 217.50 2 164.16 2 010.23 3 468.96 3 942.51 6 398.79 
1977 341.05 630.37 679.71 1 242.75 1 347.61 2 416.75 2 224.89 3 893.46 4 360.06 A 2GL ko: 
Grande Prairie .... 1973 522.00 747.00 1 044.00 1 494.00 2 010.00 2 550.00 2 750.00 3 650.00 4 600.00 5 950.00 
1974 522.00 747.00 1 044.00 1 494.00 2 010.00 2 550.00 2 750.00 3 650.00 4 600.00 5 950.00 
LOTS 624.00 909.00 1 248.00 1 818.00 2 444.00 3 100.00 3 340.00 4 440.00 5 590.00 7 190.00 
1976 819.60 1 193.10 1 639.20 2 386.20 3 205.00 4 075.00 4 389.00 5 839.00 7 349.00 9 454.00 
1977 864.30 1 268.40 1 728.60 2 536.80 3 379.80 4 348.20 4 649.40 6 263.40 7 823.40 10 226.40 
Lethbridge: sss cee. 1973 ars ae oe ate ve oe ee oe as os 
1974 288.00 412.80 507.00 727.20 913.00 1 352.80 1 456.00 2 189.60 2 811.00 4 277.60 
1975 288.00 412.80 507.00 127620 913.00 52:80 1 456.00 2 189.60 2 811.00 4 277.60 
1976 358.29 513.26 636.71 906.74 1 153.29 1 693.26 1 842.28 2 742.32 3 564.43 5 364.42 
1977 458.32 663.32 786.65 1 116.65 1 363.32 2 023.32 Drse ee S25 202i 4 054.44; 6 254.44 


bce 


TABLE 3. Industrial — Concluded 


TABLEAU 3. Industriel — fin 


Province, municipality 
and year 
Province, municipalité 
et année 


75 kW 


Billing demand — Puissance 4 facturer 


150 kW 300 kW 500 kW 


P 


1 000 kW 


Monthly consumption — Consommation mensuelle 


5 000 kW.h |30 000 kW.h {30 000 kW.h60 000 kW.h 60 000 kW-h [120 000 kW.h [100 000 kW.h 


200 000 kW.h 


200 000 kW.h /400 000 kW.h 


Alberta — Concluded — fin 


1973 
1974 
1975 
b 1976 
1977 


Medicine Hat ...... 


1973 
1974 
1975 
1976 
1977 


1973 
1974 
1975 
1976 
1977 


British Columbia — 
Columbie-Britannique 


Kelowna 


7 Penticton 


Vancouver 


Yukon 


Whitehorse 


Northwest Territories — 
Territoires du Nord- 
5 Ouest 


Yellowknife 


Ma gl 


260 


157. 
308. 
308. 
308. 
350. 


225. 
225. 
292. 
292. 
292. 


-63 
260. 
321. 
371. 
686. 


280. 
270. 
270. 
270. 
270. 


261. 
243. 
243. 
243. 
240. 


271. 
273. 
271. 
271. 
309. 


310. 
310. 
361. 
361. 
406. 


20 
00 
00 
00 
00 


00 
00 
46 
46 
46 


63 
20 
41 
25 


202.20 
466.00 
466.00 
466.00 
522.00 


375.00 
375.00 
509.56 
509.56 
509.56 


449.00 
449.00 
553.53 
643.51 
791.25 


393.00 
303.00 
303.00 
303.00 
303.00 


35125 
356.25 
356.25 
356.25 
330.00 


427.50 
427.50 
427.50 
427.50 
500.90 


385.00 
385.00 
556.11 
556.11 
628.52 


559. 
559. 
559. 
559. 
559: 


502. 
487 
487. 
487 
480. 


510. 
510. 
510. 
510. 
613. 


502. 
502. 
722. 
722. 
813. 


00 
00 
00 
00 
00 


50 


-50 


50 


-50 


00 


00 
00 
00 
00 
40 


50 
00 
16 
16 
Vii 


402.75 
555.85 
555.85 
547.50 
673.00 


750.00 
750.00 
904.19 
904.19 
904.19 


887.15 
887.15 
1 093.56 
271.21 
1 582.50 


= 


784.00 
784.00 
784.00 
784.00 
784.00 


682.50 
712.50 
712.50 
712.50 
660.00 


774.00 
774.00 
774.00 
774.00 
943.40 


652.50 
652.50 
946.74 
946.74 
1 079.72 


NPR RR 


PRRERE 


PRR RR 


625. 
799. 
799. 
855. 
033. 


756. 
756. 
ool. 
001. 
001. 


028. 
028. 
-97 
465. 
745. 


267 


116. 
116. 
116. 
116. 
116. 


005. 
975. 
975. 
975. 
960. 


975. 
975. 
975. 
975. 
168. 


005. 
-00 
444. 
444. 
627. 


005 


dollars 


50 
50 
50 
00 
00 


PRE 


00 
00 
25 
25 
25 


BPRPRRR 


95 
95 


94 
00 


WNNRR 


00 
00 
00 
00 
00 


PRR RR 


00 
00 
00 
00 
00 


PRRRR 


00 
00 
00 
00 
40 


PRRPRR 


00 


32 
32 
53 


NRPRPRR 


805. 
019. 
019. 
095. 
345. 


416. 
416. 
716. 
716. 
716. 


733. 
Looe 
136. 
483. 
130. 


566. 
566. 
566. 
566. 
566. 


365. 
425. 
425. 
425. 
320. 


449. 
449. 
449. 
449. 
748. 


305. 
305. 
893. 
893. 
159. 


50 
40 
40 
00 
00 


00 
00 
42 
42 
42 


31 
31 
66 
33 
00 


00 
00 
00 
00 
00 


00 
00 
00 
00 
00 


00 
00 
00 
00 
40 


00 
00 
48 
48 
43 


PRR R EB BPR RRB 


NNR 


PREP BPR PRB RB BRB Ee 


NNONRH 


042.50 1 342.50 
334.00 1 700.80 
334.00 1 700.80 
425.00 1 825.00 
722.00 2 242.00 
360.00 2 360.00 
360.00 2 360.00 
668.74 2 860.70 
668.74 2 860.70 
668.74 2 860.70 
697.15 2 806.73 
697.15 2 806.73 
091.25 3 459.74 
417.43 4 020.17 
575.00 5 120.00 
860.00 2 610.00 
860.00 2 610.00 
860.00 2 610.00 
860.00 2 610.00 
860.00 2 610.00 
675.00 2 275.00 
125.00 1 875.00 
125.00 1 875.00 
125.00 1 875.00 
600.00 2 200.00 
595.00 2 349.00 
595.00 2 349.00 
595.00 2 349.00 
595.00 2 349.00 
715.75 2 382.25 
675.00 2 175.00 
675.00 2 175.00 
407.20 3 155.80 
407.20 3 155.80 
712.55 3 599.05 


2 085.00 2 685.00 
2 666.50 3 399.80 
2 666.50 3 399.80 
2 850.00 3 650.00 
3 444.00 4 484.00 
2 720.00 4 720.00 
2 720.00 4 720.00 
3 337.49 5 721.41 
3 337.49 5 721.41 
3: 337.49 5 721.41 
3 319.93 5 271.75 
Br 09)-/98) By slay oY 
4 090.90 6 498.12 
4 727.57 7 546.85 
9 150.00 9 370.00 
3 720.00 5 220.00 
3 820.00 5 320.00 
3 820.00 5 320.00 
3 820.00 5 320.00 
3 820.00 5 320.00 
3 350.00 4 550.00 
3 250.00 4 750.00 
3 250.00 4 750.00 
3 250.00 4 750.00 
3 200.00 4 400.00 
3 145.00 4 599.00 
3 145.00 4 599.00 
3 145.00 4 599.00 
3 145.00 4 599.00 
3 443.15 4 466.45 
3 350.00 4 350.00 
3 350.00 4 350.00 
4 814.40 6 311.60 
4 814.40 6 311.60 
5 425.10 7 198.10 
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Publications de la 
Division des industries manufacturiéres et primaires 
traitant de 


L'ENERGIE ELECTRIQUE 


Catalogue 


Annuelles 


Dye 2O2 Statistique de l'énergie électrique, Vol. II — Statistiques annuelles. 


a= 205 Factures d'électricité des services domestique, commercial et a la petite 
industries. 


57-204 Statistique de l'énergie électrique, Vol. I — Enquéte annuelle sur la 
puissance maximale et sur la charge des réseaux. 


57-206 Statistique de l'énergie électrique, Vol. III — Inventaire des moteurs 
primaires et des générateurs électriques. 


Mensuelle 


57-001 Statistique de l'énergie électrique. 


Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique 
Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le 
Canada tant dans le domaine économique que social. On peut se 
procurer gratuitement un catalogue complet des publications 
courantes a Statistique Canada, Ottawa (Canada), KIA OT6. 


Catalogue 


Diz Z02 
37-203 


57-204 


57-206 


57-001 


Reports published by the 
Manufacturing and Primary Industries Division 
dealing with 


ELECTRIC POWER 


Annual 


Electric Power Statistics, Vol. II — Annual Statistics. 
Electricity Bills for Domestic, Commercial and Small Power Service. 


Electric Power Statistics, Vol. I — Annual Electric Power Survey of 
Capability and Load. 


Electric Power Statistics, Vol. III — Inventory of Prime Mover and Electric 
Generating Equipment. 


Monthly 


Electric Power Statistics. 


In addition to the selected publications listed above, 
Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports 
on Canadian economic and social affairs. A comprehensive cata- 
logue of all current publications is available free on request 
from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A OT6. 
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SYMBOLS SIGNES CONVENT IONNELS 


The following standard symbols are used in Les signes conventionnels suivants sont employés uni- 
Statistics Canada publications: formément dans les publications de Statistique Canada: 
.- figures not available. .. nombres indisponibles. 
figures not appropriate or not applicable. ... n'ayant pas lieu de figurer. 
= nil or zero. — néant ou zéro. 
-- amount too small to be expressed. -- nombre infimes. 
P preliminary figures. P nombres provisoires. 
Y revised figures. r nombres rectifiés. 
x confidential to meet secrecy requirements of the x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la 
Statistics Act. statistique relatives au secret. 
METRIC MEASURES MESURES METRIQUES 
TW.h (terawatt hour) = watt hour x 1012 TW.h (terawatt heure) = watt heure x 1012 
GW.h (gigawatt hour) = x x 109 GW.h (gigawatt heure) = 8 x 109 
MW.h (megawatt hour) = ae x 106 MW.h (megawatt heure) = a x 10° 


kW-h (kilowatt hour) uy x 10° kW.h (kilowatt heure) = x 103 


INTRODUCTION 


The data presented here were collected, 
edited and compiled by the Canadian Electri- 
cal Association. 


The monthly bills given in the tables 
have been computed to show the revenue 
accruing to the distributors from the sale 
of definite quantities of electricity used 
for specific purposes. 


Domestic services consist of delivery 
of electricity to private residences for 
lighting, refrigeration, cooking, water 
heating, house heating and the operation of 
various electrical appliances. Commercial 
service includes delivery of electricity to 
stores, offices, factories, etc., mainly for 
lighting purposes. Outdoor sign lighting is 
generally in a separate category and the 
rates are different from those for commercial 
services. Street lighting is also in a sepa- 


rate class. Power service includes the deliv- 


ery of electricity for the operation of elec- 
tric motors. 


The purpose of this presentation is to 
provide data for comparative purposes on the 
cost of electric services in Canada. Because 
of the various methods of computing costs, 
it was necessary to select some arbitrary 
conditions, especially for the fixed charges 
and use the same basic conditions in each 
municipality. In the large majority of mu- 


nicipalities the use of these arbitrary condi- 


tions was not necessary, the rates containing 
a fixed charge and a block rate for all con- 
sumptions irrespective of appliances. 


Uses 


Monthly bills cannot be used to obtain 
the average cost of electricity consumed in 
any one municipality or to compare municipal- 
ities as to cost of electricity, except in a 
very general way. The unit cost or cost per 
kilowatt-hour of electric energy normally 
varies according to the nature of the use and 
the magnitude of the consumption; and, be- 
cause these factors vary so greatly as 
between types of user and between municipal- 
ities, the average cost for all electricity 
consumed in any municipality is of little 
value unless the nature of the uses and 
amount of consumption for each use are known. 
Further, industrial power costs vary as to 
whether the power used is primary or second- 
ary (off-peak or interruptible power taken 
when available). Other important factors in 
determining costs of electricity are the 
relationship between the capacity of a system 
to produce and distribute electricity and 
the total consumption and the ratio between 


Les chiffres présentés ici ont été collectés, 
vérifiés et compilés par 1'Association canadienne 
de 1l'électricité. 


Les factures mensuelles des tableaux ont fait 
L'objet de calculs permettant d'indiquer les re- 
cettes des distributeurs provenant de la vente de 
quantités déterminées d'énergie électrique desti- 
nées a des usages précis. 


Le service domestique consiste a fournir 1'é- 
lectricité aux habitations privées pour 1'éclai- 
rage, la réfrigération, la cuisson, le chauffage 
de l'eau et de l'habitation et enfin le fonction- 
nement de divers appareils électriques. Le ser- 
vice commercial consiste a fournir 1'électricité 
aux Magasins, bureaux, usines, etc., surtout pour 
l'éclairage. L'éclairage des enseignes exté- 
rieures tombe généralement dans une catégorie dis- 
tincte et le tarif différe de celui du tarif com- 
mercial. L'éclairage des rues est aussi dans une 
classe de tarif distincte. Le service d'émergie 
a la petite industrie comprend 1'électricité des- 
tinée aux moteurs électriques. 


Le but du présent bulletin est de fournir des 
chiffres qui permettent de comparer le prix des 
services électriques du Canada. A cause de la di- 
versité des méthodes de calcul des prix, il a fallu 
fixer arbitrairement certaines conditions, surtout 
quant aux frais fixes et appliquer les mémes condi- 
tions de base 4 chaque municipalité. Pour la 
grande majorité des municipalités, il n'a pas été 
nécessaire de recourir 4 ces conditions arbi- 
traires, le tarif comportant un prix fixe et un 
taux forfaitaire pour toutes les consommations, 
sans égard aux appareils. 


Utilité du bulletin 


Les factures mensuelles ne sauraient servir 
a établir le cofit moyen de 1'électricité utilisée 
dans une municipalité donnée ni 4 comparer le 
cotit de 1l'électricité entre les diverses municipa- 
lités, sauf d'une maniére trés générale. Le coiit 
unitaire ou le cott au kilowatt-heure de 1'énergie 
électrique varie normalement selon la nature de 
l'utilisation et 1'importance de la consommation; 
et, parce que ces facteurs varient tellement selon 
la classe d'utilisateurs et la municipalité, le 
cotit moyen de 1'électricité totale consommée dans 
une municipalité a peu de signification a moins 
que ne soient connues la nature des utilisations 
et la quantité consommée pour chacune. En outre, 
le prix de l'énerge utilisée par l'industrie va- 
rie selon que cette énergie est garantie ou non 
garantie (consommée aux heures creuses ou de facon 
intermittente, selon les disponibilités). D'au- 
tres importants facteurs du calcul du coit de 1'é- 
lectricité sont le rapport entre la capacité de 
production et de distribution d'un réseau et la 
consommation et le rapport entre l'appel maximal 


the average load and the peak load, on a 
daily and yearly basis. Because of the dif- 
ficulty of giving proper weight to these 

many factors, no attempt has been made to 
show average costs or to compare costs be- 
tween municipalities. For these purposes the 
report should be used with the utmost caution. 


Computations 


Bills are computed on a net basis, 
including fuel and cost of service adjust- 
ments. Discounts for payments have been de- 
ducted from gross bills when applicable but 
the bills exclude taxes levied on sale of 
electricity by provincial and/or municipal 
authorities. 


Both commercial and industrial bills 
are computed on the basis of 90% power factor. 
Delivery is at secondary voltage for commer- 
cial. Primary voltage where applicable for 
industrial eis= 247.0). 


et l'appel moyen de puissance par jour et par an- 
née. A cause de la difficulté d'accorder a4 ces 
divers facteurs le poids qui leur revient, on n'a 
pas essayé d'établir le cofit moyen ou de comparer 
le cotit entre les municipalités. Pour ces buts, il 
faut se servir du bulletin avec une extréme pru- 
dence. 


Calculs 


Les factures sont calculées sur une base 
nette et comprennent les rectifications au codit du 
combustible et du service. Les escomptes sur paie- 
ment ont, au besoin, été retranchés du montant 
brut tandis que les taxes percues par la province 
ou la municipalité sur la vente d'électricité ne 
figurent pas. 


Les factures commerciales et industrielles 
sont calculées a 90 Z% du facteur de puissance. 
Dans le cas des commerces, 1'énergie fournie est 
en tension secondaire alors que pour l'industrie, 
la tension primaire de 12,470 volts s'applique 
lorsqu'il y a lieu. 


TABLE 1. Residential, 1978 


TABLEAU 1. Résidentiel, 1978 


5 


All 
appliances 
Lighting including 
and small Lighting, appliances, refrigeration, electrical 
appliances cooking and water heating heating 
Province, municipality and utility Pen ee 2 ms ‘. + ‘ ra 
io Eclairage Eclairage, appareils, réfrigération, Tous les 
Province, ‘municipalité ét sérvicd et petits cuisine et chauffe-eau appareils 
appareils comprenant 
le chauffage 
électrique 
250 kW.h 500 kW.h 750 kW.h 1 000 kW.h 5 000 kW.h 
dollars 
Newfoundland — Terre-Neuve 
Happy Valley: 
Newfoundland & Labrador Hydro ..............4.- L212 18.85 24.62 30.41 T2208 
St. Anthony: 
Newfoundland & Labrador Hydro ............2000. OW ip 18.85 ayes 43.66 310.18 
St. John's: 
Newfoundland Light & Power Co. Ltd. ........... ied S12 18.85 24.62 30.41 122,93 
Prince Edward Island — fle-du-Prince-fdouard 
Charlottetown: 
Maritime: LGC triie (Co. AGG Ki eiaie «lero aces sels eielebre' 19.20 30.72 A223 Sig 1) 226.72 
Summerside: 
Summerside Electric Department ..............4. 16.98 28.85 GOmes) 51.70 201.05 
Nova Scotia — Nouvelle-Ecosse 
Halifax: 
Novas scotia Power Corporation 26% hse sew wlels e's 14550 23525 31.88 40.00 170.00 
New Brunswick — Nouveau-Brunswick 
Moncton: 
New Brunswick Electric Power Commission ....... 10.43 18.76 26.68 33.01 SVAg 725) 
Saint John: 
Power Commission, City of Saint John .......... 10.46 18.90 26.93 33°34 135.94 
Québec 
Montréal: 
Hydro-Québec ........4.. CiQ CK OE OLTO ION Ca 8.10 12.60 TED) 21.70 97.70 
Sherbrooke: 
Cite de VSherbrooke: Ga. os es rece rrccc se seesasaca 8.89 14.14 19.39 24.74 110.74 


TABLE 


TABLEAU 1. Résidentiel, 


1. Residential, 1978 — Continued 


1978 — suite 


Province, municipality and utility 


Province, municipalité et service 


All 


appliances 
Lighting including 
and small Lighting, appliances, refrigeration, electrical 
appliances cooking and water heating heating 
Eclairage Eclairage, appareils, réfrigération, Tous les 
et petits cuisine et chauffe-eau appareils 
appareils comprenant 

le chauffage 

électrique 


750 kW.h 


250 kW.h 


500 kW.h 5 000 kW.h 


1 000 kW.-h 


Ontario 

Belleville: 

Belleville Public Utilities Commission ........ 
Brantford: 

Brantford Public Utilities Commission ......... 
Burlington: 

Burlington Public Utilities Commission ........ 
Hamilton: 

Hamilton Hydro-Electric Commission ............ 
Kingston: 

Kingston Public Utilities Commission .......... 
Kitchener: 

Kitchener Public Utilities Commission ......... 
London: 

London Publidic Utilities Commission .....8.0.55. 
North York: 

Hydro—Electric Commission .ccrecvessviescesac ene 
Oshawa: 

Oshawa Public Utilities Commission ............ 
Ottawa: 

KRydro-Electric Commission o.cs0isesscssscceus se 
St. Catharines: 

St. Catharines Public Utilities Commission .... 
Sudbury: 

Sudbury Hydro-Electric Commission ............. 


Thunder Bay: 
Thunder Bay Hydro-Electric Commission 


Toronto: 
Toronto Hydro-Electric Commission ............. 


Windsor: 


Windsor Public Utilities Commission 


dollars 
9.60 1535 210 26.85 118.85 
9.60 15. 10 20.60 26.10 114.10 
12.40 17).65 22.90 Zomuo TEP AAS 
10.20 16.20 22.20 28.20 124.20 
9.50 L5e75 22.00 28.25 128.25 
9.65 15.45 2129 27.05 119.85 
9590 15.78 21.65 Pai pr S58) ALBIS) 
10.60 16.85 23.10 29.35 1297335 
9515 15.38 21.00 26.63 116.63 
7.20 12.83 18.45 24.08 114.08 
11.70 17.45 23.20 2395 120.95 
9575 153.75 PATS) 27 1D 123.75 
11.70 17.65 23.60 29255 124.75 
IAT 15412 20.97 26.82 120.42 
10.15 16.20 22625 28.30 125.10 


TABLE 1. Residential, 1978 — Continued 


TABLEAU 1. Résidentiel, 1978 — suite 


All 
; appliances 
Lighting including 
and small Lighting, appliances, refrigeration, electrical 
appliances cooking and water heating heating 
Province, municipality and utility - = = 
= Eclairage fclairage, appareils, réfrigération, Tous les 
Province, municipalité et service et petits cuisine et chauffe-eau appareils 
appareils comprenant 
le chauffage 
électrique 
aaeaaeeeeed SeeaaeanmnmeEe 
250 kW.h 500 kW.h 750 kW.h 1 000 kW.h 5 000 kW.h 
dollars 
Manitoba 
Brandon: 
Matar Bell sree Reki@stmoy oS GCG OMe ote a aEMO ONO Orc 10.90 15.65 20.40 25.15 101.15 
Winnipeg: 
Wemna pee Ey Cr On Cx cciaieatenoleccisingt bAe'a 0 (er's,/s ce eo) sice/018 eters. 6 oe2> 14.00 18.75 23550 99.50 
Saskatchewan 
Humboldt: 
Saskatchewan Power Corporation ...........e.. ie 10)..41 16.26 21.46 27.26 115.26 
Moose Jaw: 
Saskatchewan Power Corporation «6 6 60.05 60s: sisl es 9.11 14.96 20.46 25.96 113.96 
Regina: 
Saskatchewan Power Corpora thonn psec sce sie w one te 9 LI 14.96 20.46 25.96 113.96 
Saskatoon: 
GPE BORO ASKAL COM! \svcusin akepers ia calole le coxetevs pus oleae orate! oe 9.90 T6n55 22.40 28.65 128.65 
Swift Current: 
GA tavern OMI CUISINE seis origi m alleles leNololatsieje/eceuave etsy <c' 14.30 L730 22.30 2753.0 107.30 
Alberta 
Calgary: 
City of Calgary Electrical System ............. 7.64 PS 7 17.78 22.85 103.96 
Edmonton: 
HamOmMtOW LOW CIE ahestshgre.s)s-s0\0\ 01 515d phe dele > © 0) ele\olaln sia 7.88 13.00 18.13 ESI 105.25 
Grande Prairie: 
Ppa ta POW ST saan dens sisis «isis. eicle:s e's cls) eeinleie eV sie! ele 152169 24.47 32575. 41.03 U7 BYeeys 
Lethbridge: 
City, of Lethbridge soon cer coe enscscrvcsescnvee 8.50 15.00 21.50 28.00 132.00 
Medicine Hat: 
City of Medicime Hat ...sccsseserevvcnsesseens 6.38 1s 15.88 20).63 96.63 


TABLE 1. Residential, 1978 — Concluded 


TABLEAU 1. Résidentiel, 1978 — fin 


All 
appliances 
Lighting including 
and small Ligiting, appliances, refrigeration, electrical 
appliances cooking and water heating heating 
Provinces  mirid Speer evey arate Eclairage Eclairage, appareils, réfrigération, Tous les 
; pee 3 et petits cuisine et chauffe-eau appareils 
Province, municipalité et service : 
appareils comprenant 
le chauffage 
électrique 


250 kW.h 


500 kW.h 


750 kW.h 1 000 kW.h 5 000 kW.h 


dollars 
Alberta — Concluded — fin 

Red Deer: 

CLEVAOL Red. Deere mes aie scale leresets oe we eiaeddy ao) oss araparare 6.81 10.00 £3520) 16.38 67.47 
St. Albert: 

Gallgary Power Limited 60. cic sissies 0000s ce sisteds 12.00 190 27.00 34.50 154.50 

British Columbia — Colombie-Britannique 

Kelowna: 

GiAry mo ieK elowiral - J 2istags etaletelte, ooittatls Wola tee” 3 keteonciave kane = 6.20 8.70 11.20 13870: 53.70 
Penticton: 

City*of Penticton as... Mis otorntastta tattle ale. 2 clia Paitetonenene 5.50 9.00 12.50 16.00 72.00 
Trail. 

West Kootenay Powek! G5 «99/0 obers ioe» sherslansieysiaisi Diss 5.56 8.04 10.51 T2299 53.48 
Vancouver: 

BELELsh: Golambia Hyd G0: cis.clerereeteton telel oiniachapaiarsietenene 13.00 18.65 Za60D 28.65 108.65 

Yukon 

Whitehorse: 

Yukon. ELEceLL Cae Ra sic ove sie syeropesane aevehel oie 10 aire axe eaeee 14.39 23.32 31.61 39.91 iy pPese7 ik 

Northwest Territories — Territoires 
du Nord-Ouest 

Yellowknife: 

Plains and Western Gas and Electric Co. Ltd. 49.35 65.80 329.00 


=n 


TABLE 2. Commercial, 1978 


TABLEAU 2. Commercial, 1978 


Billing demand — Puissance a facturer 
Province and municipality a ow eo | Aone OEM 
Province et geethaiite 
Monthly consumption — Consommation mensuelle 
375 kW.h 750 kW.h 6 000 kW.h 10 000 kW.h 25 000 kW.h 
dollars 

Newfoundland — Terre-Neuve 
Happy WALLEY aisha giaertetehe ale Sal's elses) aiealel © ee aver ata 20.40 35.64 310.53 465.30 990.25 
St. Anthony ..... Brateliaretetin’ s)'« (si(vol sie ate sateen] aire) : 35\..99 72.97 590.78 985.30 2,464.75 
Soe USMY Tao Shake COG an CAS HORT CIC. ae ROIS CRO 20.40 35.64 310:.53 465.30 S96=20 

Prince Edward Island — Ile-du- 
Prince-fdouard 
GhiaeUO EE STOW Aiaie este ateis seis exe, nin visielm ele orerere.eis 30.49 65.60 448.62 690.28 UE Ke SoA) 
Summerside ...cceses aijellag wha) ee ial-eioieiss,tfanetete letersi tore is 25.86 54.90 385.20 596.00 1,490.00 
Nova Scotia — Nouvelle-Ecosse 
DEWIDESy Si ASS Guo osmaeeoed oo Con eU eon a6 COrTOCe 30.42 60.84 358.20 525.60 1,314.00 
New Brunswick — Nouveau-Brunswick 
MERGH EO) of Pydig Wiss Eom oe 4 cnemersr bo ani5 nh oe 23.58 AT US: 299.46 455.90 lS PIES) 
PULTE Ae Ee qominqyanis 6 Ogi GSULS Uaioe Sane or Canine 23.70 47.39 301.32 459.00 965.25 
Vemieeectl opaco socio did dopganoDou UMS oo ees 14.85 26.10 204.60 298.60 745.00 
SUAVGEr rie et AA acne IS RPI Ho OI OO SDC aves 17.86 S8i07 3. 251.80 420.00 920.00 
Ontario 

Belleville wise sicie ees ake wisi's:ene\nne) elexd els sSeisteny ticle chs 14.10 24.60 171.60 283.60 636.10 
GEESE S Popelele Sita ORC SO OOO OCD OOO SOO 12.98 23.10 164.85 272.85 612.85 
Ube Mate kes clove an IRE OC OO MOST ION eI. WSIS ES) 34.20 207.00 298.00 745.00 
Hamilton ..........-. Sod OO OOOO ann nO On mSe 17.70 35.40 226.50 330.40 826.00 
Kingston ....sene0s Aa 910 aisle sinthey 9) sleerevelene eters 14.50 25.75 183.25 3037.25 683.25 
REECI EWS oie cee nia ale 0 \nininia inc 0010 810 oN oie is ofeieoles sists 13.28 24.15 176.40 292.40 737.50 
ESOTI AOE stn! s\ stele (a! sysilaveTats Inivielelelsle’s\c ¢16/S He's lv ie)nir sie nara 13.28 23.40 165.15 273-215 618.50 
INGEST NAOUSKS cols ipiolin le allouel Sele ers/elalie\siel oie tnl-siainie ies sete sel a) 14.40 25.80 185.40 307.00 723.50 
CBINVEAY Gadooncou: Ju ao0b den Ooo RnE ADRS coD nae. 13.44 23a 168.13 278.13 635.63 
OME Eats o jaicesayio\o) ol a aimcesevelnpakasn's ols) = pile eho iorsiss 0) ols) sxaitele 13.64 23,695 168.33 278.33 650.83 
St. Catharines ....... Aioichste erelt stairs = slnie tisierslisie ’ 15.20 25.70 172.70 284.70 639.70 
ISD UIAY: «aie «s/n winlealeloisi's) *).e\ie/01101 9\) 1's SOODES OO Sar. 17.59 35.18 217.50 321.80 804.50 


Thunder Bay ..... oe aise i isteiai siele;'e)s\sherel= eeleecceas 15.30 26.10 177.30 292.50 664.50 


= AIO 


TABLE 2. Commercial, 1978 — Concluded 


TABLEAU 2. Commercial, 1978 — fin 


| Billing demand — Puissance a facturer 


5 P 3 kW 6 kW 30 kW 40 kW 100 kW 
Province and municipality 


Province et municipalité 


Monthly consumption — Consommation mensuelle 


375 kW.h } 750 kW.h 6 000 kW.h 10 000 kW.h 25 000 kW.h 
dollars 
Ontario — Concluded — fin 
TOEOMEOS 6.04 oo 0 > sayeumtn BRO ACORS Oty Dio 0 OOD 41.16 247.32 351.90 879.75 
Wind sion: Yalow 4 sel eipmaietseagin sie oe Booman oot aaa aleve ola 25-39 178.65 295.45 680.45 
Manitoba 
BNC ATICLO a wea teveonetelstekey = she cusieejocskerct sin, ciemace eke tension cial ote 36.00 171.00 271.00 705.65 
Welnailsltet Bm mayan 6 on ooo OOOO On Of IORI O COD 34.25 169.00 269.00 705.65 
Saskatchewan 
FAGIAD OM ty urora:lasevere i shovels Wierrs’'@) 0,0: 9)-0) = oa ete abate a) sity, niertayeie\e SONS) 246.00 398.00 796.90 
MOOS Gea corerencteralprele tates) <1) aie alin s eietgieisiertaleh tle eters) « 34.45 246.00 398.00 796.90 
Recaimnase acateistere ee pists ote lass: ste sranni iene) <aleleserene orotate 31.65 232.50 380.00 774.70 
SOeziser Ao OG On de On TOAD ROE OOD CUS OURO Dor Som 259). 37 385.00 810.00 
Shrabi eM ehonabeanie: icy (Rigas eae ad UU OO: (SOO ICO mea 44.38 270.00 405.00 1,012.50 
Alberta 
(CEWEE ne ERO onal noo DEMO COMA De He Oso Bob nOe 6 40.56 228.86 363.66 A WEY (5) 
BicdmOTrEOR: aieiatelepe ania cleo Giel eis ateeinte a widl'sl eirnisl'e(ais)6/ ier 37.60 183.10 ZI MIS 661.71 
Grande (bailar amiaiete sisietaisiainiecaintaels<isioielelereleisiers 54.54 407.35 609.38 L523'45 
Tet backd eee aera leteterel aenimcoesiatete ote te ietarerklal ole eters wialehs 50.70 233% 20 444.80 848.20 
Meditiedtne: Hatt: <<, scerquoisieve o: stolons, since ciblgy mre (als elevwiaie! excise 23.25 152.66 232022 580.56 
REG WESE as gaeiele cide sis! etext ecanele sie loletetelel stetavete ate eol= 34.85 133.75 184.92 462.31 
Sie ALDert, . seis SERRA OAG EDO oH Ade woe f 67.67 3112.90 510.00 1,062.50 
British Columbia — Colombie-Britannique 
Riqullcnwaneas, tevatereharapavaterincet azsieie oiavel sien suepatets relate late evsve ees 27.50 136.35 212.30 496.95 
exit he DO ial oiexe tahaveraiels/ ave l auch sval cious a atoretarercte tenses tale Ac 32.67 127.78 205.40 513). 15 
jetty Wag sktla nocd meeeiciticaedc cae oo OOUD oslo cue: 25.40 128.40 192.40 477.40 
Wiis? a qadun WomotaoGence orcad cbddididonones 34.43 195.05 292.20 730.50 
Yukon 
WHEE ORS 7 ore etetalatstctelsie reveal suersis.al etestielelaiesiarctaera nis 47.98 367.68 556.64 1,391.60 
Northwest Territories — Territoires 
du Nord-Ouest 
Yellowhead £61 i\eice\ehersie sisuersis o)4\<1*01 61 oa seo dganaadn 50.10 381.00 624.00 1,560.00 
aes 


-ill- 


TABLE 3. Industrial, 1978 


TABLEAU 3. Industriel, 1978 


Billing demand — Puissance 4 facturer 


75 kW 150 kW 300 kW 500 kW 1 000 kW 
Province and municipality 
Province et Sadaipeiase 
Monthly consumption — Consommation mensuelle 
15 000 30 000 30 000 60 000 60 a 120 000 100 000 cigs 000 200 000 400 000 
kW.h kW.h kW.h kW.h kW.h kW.h kW.h kW.h kWeh kW.h 
dollars 

Newfoundland — Terre-Neuve 
SIAR SVE DAISY oon iw ele) o.ntpBeiSis 1s os akin sara) o' eb ale 8 776.33 1,160.78 1,338.15 1,837.05 2,676.30 3,674.10] 4,460.50] 6,123.50 7,521.00] 10,647.00 
SNe PART IMIS Ue ran ieis a yale ace iste ask a tencyaintetey ate lecatele soca 1,478.45 2,957.90 
Seed OES iter <1 alaiareisinintaceataus susie.» eieteinrsiv.e asece 757.58 1,142.03 1,302.34 1,804.64] 2,604.36 3,608.76 4,340.92 6,015.12 7,268.20] 10,394.20 

Prince Edward Island — Tle-du- 
Prince-Edouard 
CHABLOCECEOM < yaa tn eaee neki ae ss olele< ee oe » 851.07 1,397.67 1,702.12 2.795632 3,404.59 55590599 5,674.32 9,318.32] 11,400.94] 18,315.14 
SWUMETSLGE Ble evunecesiuserestveconreatwe ¢ 753.00 1,318.50 1,506.00] 2,637.00 3,012.00} 5,279.00 5,020.00} 8,790.00} 10,090.00] 17,580.00 
Nova Scotia — Nouvelle-Ecosse 
FLEE LAR Prat fatta tate Siar oaths ia) SACs aia w)s faara telat a aPee 876.46 1,236.46 LG7Ss1544 2S 754i) 29S37 587 3,785.87 4,230.17 6,310.17 8,459.96] 12,619.96 
New Brunswick — Nouveau-Brunswick 
UE Oo Ea: SER OO RIC Goer ead GON COO Ae 578.40 875.55 1,156.80 1,751.10 2,313.60 3,502.20 3,856.00 5,837.00} 7,622.00] 11,164.00 
Sours Sonn. ee OP Le, 585.22 884.92] 1,170.45] 1,769.85] 2,340.90] 3,539.70] 3,901.50] 5,899.50] 7,632.00] 11,286.00 
Québec 
ipleyat Beas CLARO Sle tel ay Ree oa acre te ns Sr aah i 2d 481.35 676.35 961.50 IS oto0) 1,923.00 2,488.50 3,205.00 3,982.50 6,217.50 Tei JaDO 
SME LOOKE Me's asta el babies eee ah a a vistars iors ele 504.38 621.38 1,008.75 1242/5 2,017.50] 2,485.50} 2,960.00 3,750.00 5,920.00 7,500.00 
Ontario 

Se TAS Be ayeciatn wate oepainteretayesa\ «tse ehelateteincava\> 423.60 641.10 843.60 1,278.60 1,683.60] 2,553.60] 2,728.60] 4,178.60 5,453.60] 8,353.60 
We Reh AR POODLE MO Oe OD IC CET 407.85 617.85 812.85 15232585 1,622.85 Ze462.85)| P2627 105) 45,027.85 54252 5:09)| 8,052.85 
BOTA INS BOM Ey wet aver na atatet terer0 is otele) wl efevainie, slat dux BAS 5,0) 682.50 1,035.00 1,365.00] 2,070.00 2,730.00] 3,375.00} 4,475.00] 6,750.00] 8,950.00 
Beamattom 2 os foi be ates o aatate to ntate s wp orele he bine 477.75 653.25 955.50 1,306.50 1,911.00] 2,613.00 3,110.00} 4,280.00] 6,220.00] 8,560.00 
FEMGAECOM! 2 ciate aioe latbilets onisrate Ste A ate tals wheal slo eterow 453.25 693—%25 903.25 LSS883525 1,803.25 2,763.25 2,928.25 4,528.25 De Spor ee 9,053.25 
KSEECHEMCL ccc eee cease bee nis wlew been ol 495.00 727.50 990.00 1,455.00 1,980.00] 2,910.00 3,225.00) 4,775.00} 6,450.00) 9,550.00 
TOMASO Ce ios gees a 6oo eleven ele let lee teie le \ajoiahate Inia isp da 408.15 633.15 813.15 1,263.15 1,623.15 2A 5205 2,628.15 4,128.15 5,203.15), (852535 
Metra OTC Metateoini'vyeth eledeteverace caine ‘aie) sls hate) mioe Vaoxe 467.50 754.00 949.00 1,522.00 1,912.00 3,058.00 3,121.00 5,031.00] 6,256.00} 10,076.00 
DSIRE va forays own ne exes diate Vasil on yes oliskecsiesie.i2ae,5 418.13 650.63 838.13 ho) s sis) 1,678.13] 2,608.13 ZOD LS |" Ay eS)s LS 5,448.13 8,548.13 
iE Sn rad CREO e OS CAI OAD OD COU On 425.83 658.33 868.33 WIR SIS i565) 1,753.33} 2,683.33] 2,891.66] 4,441.66 D7 99299) °8,.899'399 
Gee Catharines) 5:, sels eto terete = ao a iclale meine oe 424.70 649.70 844.70 1,294.79 1,684.70] 2,584.70) 2,729.70) 4,229.70) 5,454.70} 8,454.70 
GURCHOAINV?. ate) afaala) 91470 alsei aia elavel sibss iu 9 cole: 6)ehaie ks x 7a “3m 543.75 782.25 1,087.50 TA 5E4.59)| '2),075).100' 3,129.00 3,550.00] 5,140.00 7,100.00} 10,280.00 
uit hoVersial Beyay | re 0G CA CIe SAO OOO .IoIeO Aen 436.50 688.50 868.50 1,372.50 1,732.50] 2,740.50} 2,809.50} 4,489.50] 5,614.50} 8,974.50 
OSETAEG) cayatoteraveyees Os veNA/AEALatacalcays Cala wis (ols helen sn'a/ 2» 618.30 784.35 1,236.60 1,568.70] 2,473.20 3,137.40 BOD ee: 5,019.84 7,914.24] 10,039.68 
\itea toll -fobel Pres PRESS ACE: isl SERIO OOS SER EOE IDC 445.45 700.45 895.45 1,405.45 1,795.45 2,815.45 2,920.45] 4,620.45 5,845.45] 9,245.45 


Shs 


TABLE 3. Industrial, 1978 — Concluded 


TABLEAU 3. Industriel, 1978 — fin 
Billing demand — Puissance a facturer 
75 kW 150 kW 300 kW 500 kW 1 000 kW 
Province and municipality 
Province et municipalité 
Monthly consumption — Consommation mensuelle 
15 000 30 000 30 000 60 000 60 000 120 000 100 000 200 000 200 000 400 000 
kW.h kW.h kW.h kW.h kW.h kW.h kW.h kW.h kW.h kW.h 
I ee wel. 
dollars 

Manitoba 
TAANON, wietw va hatte ova ataraavar cherelin’sh<)s. seta) Sie Mini epee ral 426.75 542.25 857.25 1,088.25 NEV NOE 785) SMG ATS) 2,855.00 3,625.00 5,706.25 7,246.25 
UTED OE Gils chaise ahcnlot'asol asaya el heave wie) onic Vi skews pus hedeysie ie 426.75 542.25 857.25 1,088.25 H,710.75 PO yr 3 2,855.00 3,625.00 5,706.25 7,246.25 

Saskatchewan 

FGM OIGE PS: pera teens ci elepares a mvereiuin > =e; elalaivorate 526.57 786.52 1,053.43 1,573.48 | 2,106.57 3,146.52 3,438.96 5 b7 2630 6,155.30 9,488.50 
MGOSE™ UAW! cap wie a eivieca statu eteiy sale elal elas np a aa vin 526.57 786.52 1,053.43 1,573,48 2,106.57 3,146.52 3,438.96 Sad f2 36 6,155.30 9,488.50 
RSA i oe.e ro peie sien trae betes sie\eielacesae wey alate ese > 509.91 769.86 1,020.09 1,540.14 2,039.91 3,079.86 3,338.96 5,072.56 6,155.30 9,488.50 
SaSkahOOm caversiroaterspigtatelas~: dix 'orel/atetene etal ataial ne 531.00 808.50 1,062.00 1,617.00 2,124.00 3,234.00 3,365.00 5,190.00 6,500.00 | 10,000.00 
SWUREICULreNnice mew ele eer oleic > teste wl0.c skh eieteetee 610.00 855.00 1,087.56 1,477-50'| 25175200 3,565.00 3,625.00} 4,925.00 7,250.00 9,850.00 

Alberta 
Calg ative ihe pleas Wee's «ie ute tate eee nt: a) siete apeeiem 517.70 714.24 892.26 1,264.28 1,640.97 25363575 2,639.66 3,830.28 5,135.83 I.O3513 
Bdmom tay nstenialsaara se nett etree slo Sve estrone anes 380.67 709.29 PDO OV 1,402.06 1,506.55 PESEISNS ES TUE} 2,489.72 4,437.58) 4,886.24 8,333.49 
Grandet Pratrle Si fe-s-oteth ests ime ore e bn hanratraye ane 1,018.39 015.20 2,036.77 3,030.40 3,835.66 4,980.96 6,297.54 8,206.37 | 10,063.61 | 13,881.27 
TSthb ridge Lidswhe <a ve wbeleco es pin ee iita aes 594.94 799.94 949.88 1,399.88 1,699.94 25599.94 2509990 4,199.90 55199)..98 8,199.98 
Meid Vedra Hagens ety iele als hale stele uints» ajutatnl oiatsie 381.67 581.67 763.33 15163533 1,526.67 2,326.66 1,905.56 2,961.11 3, Bde dd) 5,122.22 
REGUDSETI ys aberaccstalg sieiv stelply alalstyiwigielaieleteryisleiess « 292.46 509.56 521.06 904.19 1,001.25 1,716.42 1,668.74 2,860.70 Ss ey) Big (2 Lae 
io NWI gay, Seas ont oot apace 765.00 892.50 1,530.00 1,785.00 3,060.00 3,570.00 5,100.00 5,840.00 | 10,200.00 | 10,690.00 

British Columbia — Colombie-Britannique 
KELOWNGN Ton ae ee sacle «cet b fees e1d 9M e oteNO easel ates 270.40 303.00 667.55 892.55 1,332.45 M4) 2,221.40 2,971.40] 4,542.15 6,042.15 
DEMERS TON” Grete tun ets ertclats Miatetate Mh a stele ie tetels 291.10 421.00 583.90 885.75 1,166.10 1,686.00 1,943.50 2,810.00 3,888.70 5,622.00 
TR Ta Pe Neday sco ln te ateows Petal ava (oNeveteww hw ludatte srebatels iat eieirece 309.90 500.90 613.40 943.40 1,168.40 1,748.40 MAAS Yer/S) 2,382.25 3,443.15 4,466.45 
VAD GOTVGE iiste erekeleteie te: s.vlitete el miele «'c alle statmiate 463.76 722,23 927.54 1,237.81 1,855.07 2,475.62 3,091.78 4,126.03 6,183.55 8,252.05 
Yukon 
Whitehorse Liiivrctiistesis siviewe ayien Gislea eine wleela a 
Northwest Territories — Territoires 
du Nord-Ouest 

Sel Moyne ar tatette iene hptaietelsis yer ieielolalnigte piereisiarers ey 


Catalogue 


D202 
91-203 


507-204 


57- 206 


97 - 001 


Publications de la 
Division des industries manufacturiéres et primaires 


traitant de 


L’ENERGIE ELECTRIQUE 


Annuelles 


Statistique de l’énergie électrique, Vol. II — Statistiques annuelles 
Factures d’électricité des services domestique, commercial et a la petite industrie 


Statistique de l’énergie électrique, Vol. I—Enquéte annuelle sur la puissance maximale et sur la 
charge des réseaux 


Statistique de l’énergie électrique, Vol. III — Inventaire des moteurs primaires et des générateurs 
électriques 


Mensuelle 


Statistique de l’énergie électrique 


Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique 
Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le 
Canada tant dans le domaine économique que social. On peut se 
procurer gratuitement un catalogue complet des publications 
courantes a Statistique Canada, Ottawa (Canada), KIA OT6. 


Catalogue 


57 - 202 
on = 203 
57 - 204 


57- 206 


57-001 


Reports published by the 
Manufacturing and Primary Industries Division 


dealing with 


ELECTRIC POWER 


Annual 


Electric Power Statistics, Vol. II1— Annual Statistics 
Electricity Bills for Domestic, Commercial and Small Power Service 
Electric Power Statistics, Vol. I— Annual Electric Power Survey of Capability and Load 


Electric Power Statistics, Vol. III — Inventory of Prime Mover and Electric Generating Equipment 


Monthly 


Electric Power Statistics 


In addition to the selected publications listed above, 
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SYMBOLS SIGNES CONVENTIONNELS 


The following standard symbols Les signes conventionnels suivants 
are used in Statistics Canada publi- sont employés uniformément dans les pu- 
cations: blications de Statistique Canada: 

figures not available. .. nombres indisponibles. 

.. figures not appropriate or not ... n'ayant pas lieu de figurer. 
applicable. 

= mil one zero, — néant ou zéro. 

-- amount too small to be ex- -- nombres infimes. 
pressed, 

P preliminary figures. P nombres provisoires. 

T revised figures. Y nombres rectifiés. 

* confidential to meet secrecy * confidentiel en vertu des disposi- 
requirements of the Statistics tions de la Loi sur la statis- 


Act. tique relatives au secret. 


This report is based on rate schedules supplied 
by the power companies and municipalities responsible 
for the distribution of electric energy in the 171 
cities and towns covered in this survey. The monthly 
bills given in the tables have been computed to show 
the revenue accruing to the distributors from the 
sale of definite quantities of electricity used for 
specific purposes. Discounts for prompt payment have 
been deducted from gross bills whenever granted, but 
the bills themselves now exclude taxes levied on the 
sale of electricity by provincial and/or municipal 
authorities. This concept was used for the first time 
in the 1970 edition of this publication. In all pre- 
vious editions the cost to consumer, inclusive of tax 
was shown. This change in concept, coupled with the 
change in the domestic sector's consumption levels that 
has been made to reflect more closely present day 
conditions, should allow for easier international 
comparisons, 


However, in order to maintain comparability with 
previous years' data, the footnotes used throughout the 
publication indicate the provincial and/or municipal 
taxes which must be added to the bills shown in the 
tables to arrive at the cost to the consumer. 


Monthly bills cannot be used to obtain the ave- 
rage cost of electricity consumed in any one munici- 
pality or to compare municipalities as to cost of 
electricity, except in a very general way. The unit 
cost or cost per kilowatt-hour of electric energy nor- 
mally varies according to the nature of the use and the 
magnitude of the consumption; and, because these fac- 
tors vary so greatly as between types of user and bet- 
ween municipalities, an average cost for all electrici- 
ty consumed in any municipality is of little value un- 
less the nature of the uses and amount of consumption 
for each use are known, Further, industrial power costs 
vary as to whether the power used is primary or secon- 
dary (off-peak or interruptible power taken when availa- 
ble). Other important factors in determining costs of 
electricity are the relationship between the capacity 
of a system to produce and distribute electricity and 
the total consumption, and the ratio between the avera- 
ge load and the peak load, on a daily and yearly basis. 
Because of the difficulty of giving proper weight to 
these many factors, Statistics Canada has not attempted 
to show average costs or to compare costs between muni- 
cipalities. For these purposes the report should be used 
with the utmost caution. 


Computations 


Domestic services consist of delivery of electri- 
city to private residences for lighting, refrigeration, 
cooking, water heating, house heating and the operation 
of various electrical appliances. Commercial service 
includes delivery of electricity to stores, offices, 
factories, etc., mainly for lighting purposes. Outdoor 
sign lighting is generally in a separate category and the 
rates are different from those for commercial services. 
Street lighting is also in a separate class. Power 
service includes the delivery of electricity for the 
operation of electric motors. 


The purpose of this presentation is to provide 
data for comparative purposes on the cost of electric 
services in Canada. Because of the various methods of 
computing costs, it was necessary to select some arbi- 
trary conditions, especially for the fixed charges, and 
use the same basic conditions in each municipality. 

In the large majority of municipalities the use of 
these arbitrary conditions was not necessary, the rates 
containing a fixed charge and a block rate for all 
consumptions irrespective of appliances. 


INTRODUCTION 


Ce bulletin se fonde sur les tarifs communiqués par les 
compagnies d'électricité et les municipalités chargées de la 
distribution d'énergie électrique dans les 171 villes et vil- 
lages de l'enquéte. Les factures mensuelles des tableaux ont 
fait l'objet de calculs permettant d'indiquer les recettes des 
distributeurs provenant de la vente de quantités déterminées 
d'énergie électrique destinées & des usages précis. Le cas 
échéant, on a déduit des montants bruts l'escompte accordé pour 
paiement rapide, mais les factures proprement dites excluent 
désormais les taxes prélevées sur la vente d'énergie électri- 
que par les administrations publiques provinciales ou munici- 
pales. Cette méthode différe de celle des éditions du présent 
bulletin publiées pour les années antérieures a 1970 et ow 
figurait le prix payé par le consommateur, taxe comprise. De 
plus, les modifications apportées aux niveaux de consommation 
du secteur domestique et destinées a fournir une image plus 
précise de la réalité devraient faciliter la comparaison sur 
le plan international. 


Cependant, pour pouvoir comparer les données avec celles 
des années précédentes, les renvois que l'on trouvera dans le 
présent bulletin donnent les taxes municipales ou provinciales 
qu'il faut ajouter aux montants des factures dans les tableaux 
pour obtenir le prix payé par le consommateur, 


Utilité du rapport 


Les factures mensuelles ne sauraient servir a établir le 
cot moyen de 1'électricité utilisée dans une municipalité 
donnée ni a comparer le coftt de 1'électricité entre les 
diverses municipalités, sauf d'une maniére trés générale. Le 
co@t unitaire ou le coftt au kilowatt-heure de l'énergie élec- 
trique varie normalement selon la nature de l'utilisation et 
1l'importance de la consommation; et, parce que ces facteurs 
varient tellement selon la classe d'utilisateurs et la muni- 
cipalité, le cot moyen de 1'électricité totale consommée dans 
une municipalité a peu de signification 4a moins que ne soient 
connues la nature des utilisations et la quantité consommée 
pour chacune. En outre, le prix de 1l'énergie utilisée par 
l'industrie varie selon que cette énergie est garantie ou 
non-garantie (consommée aux heures creuses ou de fagon inter- 
mittente, selon les disponibilités). D'autre importants fac- 
teurs du calcul du co@t de 1'électricité sont le rapport entre 
la capacité de production et de distribution d'un réseau et la 
consommation, et le rapport entre l'appel maximal et 1'appel 
moyen de puissance par jour et par année. A cause de la dif- 
ficulté d'accorder a ces divers facteurs le poids qui leur 
revient, Statistique Canada n'a pas essayé d'établir le coftt 
moyen ou de comparer le cofit entre les municipalités. Pour ces 
buts, il faut se servir du rapport avec une extréme prudence. 


Calculs 


Le service domestique consiste A fournir 1'électricité 
aux habitations privées pour l'éclairage, la réfrigération, la 
cuisine, le chauffage de l'eau et de l'habitation, enfin le 
fonctionnement de divers appareils électriques. Le service 
commercial consiste a fournir 1]'électricité aux magasins, 
bureaux, usines, etc., surtout pour l'éclairage. L'éclairage 
des enseignes extérieures tombe généralement dans une catégo- 
rie distincte et le tarif différe de celui du tarif commercial. 
L'éclairage des rues est aussi dans une classe de tarif dis- 
tincte. Le service d'énergie a la petite industrie comprend 
l'électricité destinée aux moteurs électriques. 


Le but du présent document est de fournir des chiffres 
qui permettent de comparer le prix des services électriques 
du Canada. A cause de la diversité des méthodes de calcul des 
prix, il a fallu fixer arbitrairement certaines conditions, 
surtout quant aux frais fixes, et appliquer les m@émes condi- 
tions de base a chaque municipalité. Pour la grande majorité 
des municipalités, il n'a pas été nécessaire de recourir & ces 
conditions arbitraires, le tarif comportant un prix fixe et un 
taux forfaitaire pour toutes les consommations, sans égard 
aux appareils. 


Consumptions of 500, 750 and 1,000 kilowatt-hours 
include electricity used for water heating. For flat 
rate water heating a consumption of 1,000 kwh. was di- 
vided between 490 kwh. metered and 510 kwh. consumption 
assumed for a heater of 1,000 watts. To show the effect 
of flat rate water heaters, a bill for 1,000 kwh. in- 
cluding a water heater of 1,000 watts has been shown for 
all municipalities where such heaters are in general use. 


A few municipalities apply a demand charge in 
addition to the energy charge for electricity used in 
house heating. In computing bills for house heating 
in these municipalities it was assumed that the maximum 
demand is 15 kilowatts. 


Changes in bills during 1973 were reported in all 
provinces, with the exception of Nova Scotia and New- 
foundland, where rates remain unchanged since 1971. 


In Prince Edward Island, the two municipalities 
surveyed showed increases at all levels of consumption 
in each of the three categories of service. 


In New Brunswick the eight municipalities serviced 
by the New Brunswick Electric Power Commission remain 
unchanged. The municipality of Campbellton reported 
lower rates in both domestic and commercial service with 
increases in power service only. The municipality of 
Edmunston rates for domestic service remain unchanged, 
commercial rates were decreased and power service rates 
were increased. 


In Quebec, most of the municipalities reported 
rate changes in 1973. Alma reported increases in do- 
mestic services while commercial rates showed a decrease. 
Coaticook reported increases at all levels in the three 
categories. Magog reported upward and downward changes 
in domestic services and increases in all commercial 
services. Hydro Quebec reported increases for all ser- 
vices in the 28 municipalities served. Westmount re- 
ported an increase in domestic rates and upward and 
downward rates in commercial services. 


Ontario showed rate changes in domestic services 
in 38 of the 57 municipalities surveyed. With the ex- 
ception of Etobicoke where both increases and decreases 
were noted, all municipalities reported higher domestic 
rates. Changes in commercial (general service) and 
power rates occured in 36 municipalities. Although the 
trend was toward higher rates, Niagara Falls and York 
reported a decrease in commercial and power services. 


In Manitoba 8 of the 14 municipalities surveyed re- 
ported changes. The eight were: East Kildonan, Fort 
Garry, St. Boniface, St. James, St. Vital, Transcona, 
West Kildonan and Winnipeg. Changes in domestic rates 
were all upward in Winnipeg and all downward elswhere. 


Changes (upward and downward) in domestic rates 
were recorded by the six reporting municipalities ser- 
viced by the Saskatchewan Power Corporation. No changes 
occurred in either commercial or power service. 


Alberta reported changes in 4 of the 6 municipal- 
ities surveyed. The Calgary minimum bill decreased. 
Increases for all domestic, commercial and power service 
were noted. Edmonton, Lethbridge and Red Deer reported 
increases in all three categories of service. 


Penticton was the only municipality in British 
Columbia to report rate changes. Domestic and 


Les consommations de 500, 750 et 1,000 kilowatt-heures 
comprennent l'électricité utilisée pour chauffer l'eau. Pour 
chauffe-eau 4a tarif fixe une consommation de 1,000 kilowatt- 
heures a été partagée entre 490 kilowatt-heures de consommation 
mesurée au compteur et 510 kilowatt-heures de consommation at- 
tribuée 4 un chauffe-eau de 1,000 watts. Pour montrer 1l'effet 
de chauffe-eau 4 tarif fixe, une facture de 1,000 kilowatt-heu- 
res comportant la consommation d'un chauffe-eau de 1,000 watts 
est indiquée pour toutes les municipalités ot ces chauffe-eau 
sont généralement utilisés. 


Quelques municipalités ajoutent au prix de l'électricité 
utilisée pour le chauffage des habitations un supplément d'ap- 
pel. En calculant les factures de chauffage des habitations de 
ces municipalités, on a supposé que l'appel maximum est de 15 
kilowatts. 


Des changements dans les factures d‘électricité ont été 
enregistrés en 1973 dans toutes les provinces sauf en Nouvelle- 
Ecosse et 4 Terre-Neuve ot les tarifs n'ont pas changé depuis 
1971. 


s / = 
A 1'fle-du-Prince-Edouard, les deux municipalités enque- 

tées ont enregistré des augmentations a tous les niveaux de 

consommation dans chacune des trois catégories de service. 


Au Nouveau-Brunswick, les tarifs en vigueur dans les huit 
municipalités desservies par la New Brunswick Electric Power 
Commission n'ont pas changé. La municipalité de Campbellton a 
déclaré des diminutions des tarifs au niveau de la consommation 
domestique et du service commercial 4a la seule exception du ser- 
vice 4 la petite industrie qui a enregistré des augmentations. 
Dans la municipalité d'Edmunston les tarifs pour la consommation 
domestique sont demeurés les mémes; ceux du service commercial 
ont baissé et ceux du service a la petite industrie ont augmenté. 


Au Québec, la plupart des municipalités ont indiqué des 
modifications des tarifs du service d'électricité en 1973. Alma 
a signalé des augmentations dans le service domestique et une 
diminution dans le service commercial. Coaticook a signalé des 
augmentations 4 tous les niveaux dans les trois catégories. 
Magog a signalé des hausses et des baisses dans les services do- 
mestiques et des augmentations dans tous les services commer- 
ciaux. L'Hydro Québec a déclaré qu'il y a eu augmentations pour 
tous les services dans les 28 municipalités qu'elle dessert. 
Westmount a signalé une augmentation des tarifs du service do- 
mestique et des hausses et des baisses dans les services com- 
merciaux. 


L'Ontario a enregistré des changements dans les tarifs 
domestiques dans 38 des 57 municipalités enquétées. A 1'excep- 
tion de Etobicoke ot 4 la fois des hausses et des baisses ont 
été enregistrées, toutes les municipalités ont déclaré des aug- 
mentations des tarifs domestiques. Les tarifs pour le service 
commercial (service général) et le service 4 la petite industrie 
ont changé dans 36 municipalités. Bien que la tendance généra- 
le ait été a la hausse, Niagara Falls et York ont déclaré une 
baisse des tarifs du service commercial et du service a la pe- 
tite industrie. 


Au Manitoba, 8 des 14 municipalités enquétées ont indiqué 
des changements. I1 s'agit de: East Kildonan, Fort Garry, 
St. Boniface, St. James, St. Vital, Transcona, West Kildonan et 
Winnipeg. Les variations des tarifs domestiques consistaient 
toutes en des hausses 4 Winnipeg et des baisses ailleurs. 


Des changements (hausses et baisses) dans les tarifs do- 
mestiques ont été enregistrés dans les six municipalités enqué- 
tées, desservies par la Saskatchewan Power Corporation. Aucun 
changement n'est survenu dans le service commercial ou le ser- 
vice 4 la petite industrie. 


L'Alberta a déclaré des variations dans 4 des 6 municipa- 
lités enquétées. A Calgary, la facturation du service minimum 
d'électricité a enregistré une baisse. Des augmentations ont 
été enregistrées pour les services domestiques, commerciaux et 
a la petite industrie. Edmonton, Lethbridge et Red Deer ont 
déclaré des augmentations dans les trois catégories de service. 


En Colombie-Britannique, Penticton a été la seule munici- 
palité a4 déclarer des variations des tarifs d'électricité. Les 


commercial rates were all higher. Power rates showed 
both upward and downward changes. 


Lowest Bills 


Any attempt to determine which municipality in 
Canada enjoys the lowest cost of electricity might be 
difficult for reasons mentioned above. From the selec- 
ted list of municipalities, which comprise this report, 
those having the lowest bills for selected quantities 
and uses are shown in the following tables. 


While the domestic service bills will probably 
show the average for most municipalities, it is pro- 
bable that with larger loads and consumptions for com- 
mercial use and for power, other municipalities would 
have smaller bills. The fact that no one municipality 
has the smallest bill for all types of consumption in 
the three classes of service indicates that caution 
should be exercised when making comparisons as between 
municipalities. 


There is a possibility that some municipalities 
from which bills have not been collected may have as 
low or lower bills than those shown in the tables below, 
and consequently there is no certainty that these bills 
are the lowest of any municipality in Canada. 


services domestiques et commerciaux ont subi des augmentations 
et le service 4 la petite industrie a connu a la fois des haus- 
ses et des baisses. 


Les plus basses factures 


Tout effort pour déterminer la municipalité du Canada qui 
bénéficie de l'électricité au plus bas prix peut étre difficile, 
vu les raisons citées plus haut. Des municipalités choisies, 
sur lesquelles porte le présent rapport, celles qui bénéficient 
des plus basses factures pour des quantités d'électricité don- 
nées sont présentées dans les tableaux qui suivent. 


Si les factures d'électricité pour service domestique 
indiquent probablement la moyenne de la plupart des municipali- 
tés, il est probable qu'avec une augmentation de l'appel et de 
la consommation dans l'usage commercial et industriel les autres 
municipalités auraient des factures plus basses. Le fait qu'au- 
cune municipalité ne jouisse de la plus basse facture pour tous 
les genres de consommation dans les trois classes de service in- 
dique qu'il y a lieu de se montrer prudent en faisant des com- 
paraisons entre municipalités. 


Il se peut que certaines municipalités dont les factures 
n'ont pas été recueillies aient des factures aussi basses ou 
plus basses que celles qu'indiquent les tableaux qui suivent; 

il n'est donc pas certain que les factures qui apparaissent dans 
les tableaux soient les plus basses parmi toutes les municipa- 
lités du Canada. 


Lowest Monthly Bills for Domestic Service, 1973 


Plus basses factures mensuelles du service domestique, 1973 od 


Monthly consumption — kwh. 


Mundt pal Sey Consommation mensuelle — kWh. 
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Lowest Monthly Bills for Commercial Service, 1973 


Plus basses factures mensuelles du service commercial, 1973 


Billed load — Puissance facturée 
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Sault Ste. Marie, Ont. 


Scarborough, Ont. ... 


Smith Falls, Ont. 


Lowest Monthly Bills for Small Power Service, 1973 


Plus basses factures mensuelles du service d'énergie 4 la petite industrie, 1973 


Billed load — Puissance facturée 


50 kilowatts 100 kilowatts 
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TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1973 


TABLEAU 1. Factures mensuelles (nettes) du service d'électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1973 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
cooking and 
Lighting, water heating Lighting, etc., 
small = refrigeration, 
Average Average appliances, Eclairage, etc., cooking, 
number number of refrigeration réfrigération, water heating 
of Average domestic and cuisine et and house 
domestic monthly house Mini- cooking chauffe-eau heating 
service con- heating mum = Using | - 
Province and customers sumption customers net Eclairage, flat Eclairage, etcs, 
municipality 1973 1973 1973(1) bill petits rate réfrigération, 
- = = = = appareils, Metered water cuisine, 
Province et Nombre Consom- Nombre Facture | réfrigération rates heater chauffe-eau 
municipalité moyen de mation moyen de nette et = ~ et chauffage 
clients du |mensuelle | clients de | mini- cuisine D'aprés le Chauf fe- de maison 
service moyenne | chauffage mun compteur eau 
domesti- 1973 domesti- A tarif 
que que fixe 
1973 1973(1) leoatae Monthly consumption in kilowatt-hours 
Consommation mensuelle en kilowatt-heures 
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New Brunswick — Nouveau-Brunswick: 
ABAthurSE isa: - sien e 4,424 602 800 1.00 3.00 | 6.00 | 10.60 | 14.85 | 18.10 Aor 70.10 102.60 
*Campbellton .. 3,816 425 24 1.00 3.00 | 6.00 | 10.60 | 14.85 | 18.10 acs 70.10 102.60 
*Chatham .... 1,642 696 165 1.50 4.30 | 7.30 | 11.90 | 16.15 | 19.40 sleds 71.40 103.90 
*Edmundston .... a5 3,444 645 vs 1.50 4.30 | 7.30) 11.30 114.85 | 18.10 ates 67.60 97.60 
*Fredericton(6) ...ccreeewcscs ewes 13,956 578 900 1.00 3.00 | 6.00 | 10.60 | 14.85 | 18.10 aad 70.10 102.60 
FMoncton (6) .cesccctasceanverencacs 17,357 486 575 1.00 3.00 | 6.00 | 10.60 | 14.85 | 18.10 ware 70.10 102.60 
*Saint John(6) 25,410 418 940 1.00 2.97 5.67 | 10.17 | 14.42 | 17.66 aac 69.50 101.90 
*St. Stephen(6) 1,773 528 60 1.50 4.30 | 7.30 | 11.90 | 16.15 | 19.40 AGA 71.40 103.90 
HS ACKVALLES! os .0.s\ 0.05 wieieieso je cies =-0\0,0 ims. 1,089 481 19 1.50 4.30 | 7.30 | 11.90 | 16.15 | 19.40 S030 71.40 103.90 
*Sussex on L,ohZ 613 140 1.50 4.30 | 7.30 | 11.90 | 16.15 | 19.40 0 71.40 103.90 
RWoodStock ..-cesececccseces Raney oe ag 697 152 1.50 4.30 | 7.30 | 11.90 | 16.15 | 19.40 ete 71.40 103.90 
Po tial vaverreeks isu s Sialic alnys\ hehe, 5) piskersistrl= 192,178(4) 513(4) 
Québec: (7) 
KACCONVALE wpcscveccecserscscianvnce L25y, 821 712 1.50 4.70} 6.80 | 9.70 | 12.45 | 15.20 sat 59.20 86.70 
*kAlma ...+.+- er 3,783 822 “s 1.50 4.10 | 6.20) 9.10 ]11.85 | 14.60 ater 58.60 86.10 
Baie Comeau ......... a 2,885 829 170 Le25 GS Wee 9D. | 8.55: (UL. 05. fi Se55 Site 69.30 102.30 
*Cap-de-la-Madeleine ....-.+++++++- 8,469 827 3,482 1.50 4.10 | 6.20 | 9.10] 11.85 | 14.60 tele 58.60 86.10 
*Chicoutimi 8,066 1,011 3,230 1.50 4.10 | 6.20] 9.10 | 11.85 | 14.60 eee 58.60 86.10 
*Coaticook .. air 2,120 627 ae 1.00 4.73) I) Veep: |i 9x73, L220 T5250 viele 73.10 109.10 
*Cookshire ..... 439 663 172 1.50 4.70 | 6.80 |] 9.70 | 12.45 | 15.20 atets 59.20 86.70 
*Drummondville ........++-- sjeisis e1vial 9,149 788 3,568 1.50 4.10 | 6.20 | 9.10 | 11.85 | 14.60 arate 58.60 86.10 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau. 


TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1973 — Continued 


TABLEAU 1. Factures mensuelles (mettes) du service d'électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1973 — suite 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
cooking and 


Lighting, water heating Lighting, etc., 
small i, = refrigeration, 
Average Average appliances, Eclairage, etc., cooking, 
number number of refrigeration réfrigération, water heating 
of Average domestic and cuisine et and house 
domestic monthly house cooking chauffe-eau heating 
service con- heating a Using a = 
Province and customers sumption customers ficlairage, flat Eclairage, etc., 
municipality L973 1973 1973(1) petits rate réfrigération, 
- — = = appareils, Metered water cuisine, 
Province et Nombre Consom- Nombre réfrigération rates heater chauffe-eau, 
municipalité moyen de mation moyen de et = - et chauffage 
clients du |mensuelle | clients de cuisine D'aprés le Chauffe- de maison 
service moyenne | chauffage compteur eau 
domes ti- 1973 domesti- a tarif 
que que fixe 
1973 1973(1) Monthly consumption in kilowatt-hours 
Consommation mensuelle en kilowatt-heures 
750 | 1,000 0002 5,000 7,500 
kwh. 1 dollars 
kWh 
Québec — Concluded — fin: 
PRAM gM Velen alatnvciois’a'<[o1\n viccmolslelete viere 1,938 788 586 1.50} 4.10 6.20 | 9.10] 11.85 | 14.60 ote 58.60 86.10 
nO pce SPR WC OO COE he OO TOOOL 10,414 775 5,571 1.50] 4.10 6.20; 9.10] 11.85] 14.60 arene 58.60 86.10 
RGrand "MELE csjeceivccsesscesscereves 4,145 914 157 1.50} 4.40 6.20] 8.80] 11.30] 13.80 cae 53.80 78.80 
RETA see a cnatetay ofthe’ aVeha'y “ole! sb eye's) «)0i viele gale 17,884 669 3,062 1.50] 4.10 6.20] 9.10] 11.85] 14.60 stere 58.60 86.10 
RIOVLE EES: Wein nlain e's ois inidtosstelereis (ele ereratarere 5,147 539 ar 1007} S658 6.53 | 10.58 | 14.63 | 18.68 83.48 123.98 
Oma rer(G)) is svere sisiwterass a)sisrensl vies ves 8,430 877 ae U325 \h, 4s15 595 8.55.) TI05:| B3.55 «58 53355 78.55 
Ps Ar GUC Me: slaw ia ele asl oieieipi «(<i vlaVelale siete 3,454 769 2,192 1.50} 4.10 6.20} 9.10]{ 11.85] 14.60 Ane 58.60 86.10 
AGS MepenitlG << sscros cetera nis, o uvs'ele'<fe wate 1,851 760 885 1.50} 4.10 6.:20'|| 9.10)) E1.i85' 4) 14.160 stars 58.60 86.10 
FUC VIG -acmipicyere/aaalalela'a|isteteimisyolel so) iain» nx 4,450 1,021 i,721 1.50] 4.10 6.20} 9.10] 11.85] 14.60 iste 58.60 86.10 
PHAR OR Ia wiaipielele's <'</0) «9 sfs. 89), 9's/0]a\a,afalahw 4,073 525 195 1.00} 3.70 6.60] 9.60] 12.6C| 15.60 nae 69.15 102.90 
MMOMt GEA UGG)! is wa ow \alaietaies s/a\e\e)u(oheininw 617,243 577 ste 1.50] 4.10 6.20] 9.10] 11.85 | 14.60 wats 58.60 86.10 
RNOR ANAS ape sisiw eistets e aleco © 601s o/s eine 2,937 767 1,473 1.50} 4.10 6.20} 9.10] 11.85] 14.60 58.60 86.10 
RQMEDEC fs.le\s sisewiaainisle-«: « 0\0: «'0i00 elarkiae 46, 000 665 4,262 1.50} 4.10 6.20] 9.10] 11.85} 14.60 58.60 86.10 
AR AOUSKA dei ctelminle) s/=1sjelajore o's\a(o vis 0 efeinyas 6,465 1,167 3,405 1.50} 4.10 6.20} 9.10] 11.85] 14.60 arate 58.60 86.10 
BRE VAELE—dU—LOUP sv eele acess oc cjsisiele Bee28 708 So 1.00} 4.30 7.30] 9.80] 12.30] 14.80 Aa 74.80 112.30 
BROWN rs 'ataterpiniois! sl elvavereieys: Wiehe! s(\S) oa hemN 4,904 821 2,744 Tes0, Aole 6.20] 9.101 11.85 | 14.60 58.60 86.10 
*Ste-Agathe des Monts ......-+++-+- 1,916 802 597 1.50] 4.10 6.20] 9.10] 11.85] 14.60 58.60 86.10 
RG. HY ACIMEMC. siaisiais\sisle oinsisie's’s ulece sl 7,126 755 2,941 1.50} 4.10 6.20} 9.10] 11.85] 14.60 sina 58.60 86.10 
RS tN PICAWCG)! (nteiseiis wctele aia\s eine busted ae 9,663 812 3,548 1.50] 4.10 6.20] 9.10] 11.85] 14.60 wwe 58.60 86.10 
RSG. JEYOME. <oieicc¥s:e eiele.s.c/ 0/0105 ain nee Vis hla. 771 2,745 1.50}; 4.10 6.20] 9.10] 11.85] 14.60 aisle 58.60 86.10 
RGent= Tes coagenciaies sires tere scala depp hpele 1,140 3,844 1.50] 4.10 6.20] 9.10] 11.85] 14.60 58.60 86.10 
ASh awl tid gC Atha we eine se ole'e Gio vice 6.8 ev ata'e 7,840 629 1,614 1.50} 4.10 6.20] 9.10] 11.85] 14.60 58.60 86.10 
PSRETDEOOKE nals niaals «aleve o)s\ea/a\e  nlocaione 325351 375 290 ets: 3.22 6.30] 10.48} 14.65] 18.09 aia 70.09 102.59 
ROOGCES J tetatatelsieiris\alaieia eles’ s\s\e ctniaces 5,569 821 2,590 1. 50n) 4.10) 6.20] 9.10] 11.85] 14.60 Tee 58.60 86.10 
SThetEord Mines cicie sis c cc use seme e 6,172 806 1,543 1.50] 4.10 6.20} 9.10] 11.85 | 14.60 58.60 86.10 
ATLOLSGRIWISTES ae. sjei o.vecees as mere 15,502 781 6,436 1.50}; 4.10 6.20] 9.10] 11.85] 14.60 58.60 86.10 
AV aR ANOT terssatereie si =!si 4,015 6 !5)e\wiwls'e, wspapaie 527i 1,011 3,044 1.50] 4.10 6.20] 9.10] 11.85] 14.60 Sax 58.60 86.10 
BV allevELeld sic eisise sae ceee se reccimes 9,010 772 2,954 1.50] 4.10 6.20] 9.10] 11.85] 14.60 A 58.60 86.10 
PVE Gtor Laval les neces disiassle eres. w.seieisis 6,537 729 ae 1.50] 4.10 6.20} 9.10] 11.85] 14.60 cee 58.60 86.10 
RW ES COUN Gaia retars:olsimc0:0 ah'asve'arolaln o uisie's 7,923 472 1.50] 4.10 6.20] 9.10] 11.85] 14.60 s08) 54.60 79.60 
Total <s:s'etetns Wis ais aterietoa-aieretaielsiaraypie 1,860, 854(4) 720(4)| 106,752(4) . ; an 
Ontario: 
RALCKANATLA 5 sacsistncinin so eieivinieela wt elsias 1,126 892 248 3.00} 3.40 6.40} 9.03] 11.65} 14.78 13.32 62.50 93.75 
PBArVLe) vic oiewsisisc os cic ceceees dee sis 10,221 831 837 2.0 3005 7.10 | 10.23 | 13.35] 16.48 14.50 62.50 9375 
*Belleville ........ ASAE GEO hese 10,575 773 780 3.50} 3.50(8)} 5.45 7.95} 10.45 | 13.45 12.01 61.45 91.45 
SBrampLON | oe wise seis o/c ds voces eve s.ss04 10,242 818 3,267 3.50{ 3.90 8.10 | 10.60 | 13.10] 16.10 15.30 63.70 93.70 
BBY ACL OU (osinieretoie in oa)sihinia(sisiele «’n.s ° 19,522 616 1,390 2.50] 3.20 6.05] 8.20] 10.35] 13.18 ope 57.94 86.19 
RBROCKVELIC Sapip nists 'eieihninisisiislaie ie eae 6,528 791 VJ, 530. Zaf2), 3680 6.95) 9645.) 11.95)) 14.795 ove 62.55 92.55 
MBur Vag COM “aisle o/sspis </sia'aicreto a) 6'sis’mleteiele 24,433 827 1,602 2.50] 3.94 8.24 | 10.52] 12.79 | 15.77 15.26 63.37 93.12 
Chatham's. aapirsiataieie a0 a(ce"e ores sas oleae 10,258 557 158 3.50] 3.50(8)} 6.70] 9.20] 11.70] 14.70 13.90 62.70 92.70 
GOPRWAL' Vo siuless apieyclnistele +, civic elpietstsieus'a 13,087 810 962 2.00} 2.52 4.55.) 7.08.) 9.58] 12.08 10.48 52.08 77.08 
PIN daSw »\bia/e winkn's/ois\n'e 0 e]sra\alalslaieielaiais 4,878 754 189 2.75} 3.00 7.50 | 10.00 | 12.50] 15.75 Ot 67.25 ei hs) 
PEAS EGY OTE. « atale sicieinie eis is\e\sin iol siete tins 29,898 554 4,220 Zedowt. | da03, 5.65 | 8.65] 11.65] 14.65 12.13 61.10 91.10 
REEODECOKC' sate sais saia\s'e/a0' 5's 0 obatera.sinieats 82,067 761 728 2.70] 2.70(8)} 5.62] 8.89] 12.15] 15.42 12.91 67.62 100.24 
Gare ceutinlaiets eielstpnipinin. » a /avatetaielatetoiiata 10,654 746 3,513 Zea Orly 6.60] 9.35] 12.10] 14.85 12.64 56.45 83.95 
*Gloucester Twp. — Canton de ...... 10,905 989 1,010 3.50} 4.45 8.80 | 11.38] 13.95] 17.08 ons 65.58 96.83 
RGOGOFLCH 4 6\6\0,00/0.u.w au) t:e\s nje:0/0,0 6/0/06 ser 2,457 729 423 3.00} 3.00 6.00] 8.25] 10.50] 13.50 13.28 61.00 91.00 
Gell ply Ye: sissieinsa.oislas/o/p sfa/s sletersie n:d,s/6° she 17,293 899 2,988 2.70| 2.70(8)} 6.75 | 9.50] 12.25] 15.00 12.59 59.00 86.50 
RU AMT FONE re aw sis piolassieip\a)aiars ele eloleie octets 95,469 567 1,735 1.00} 2.85 5.70} 8.80} 11.90] 15.00 13.00 63.94 94.94 
AKEMONA Polateloieteiataiclelal sigisis eis alaie'sie@elevssg 3,485 680 43 3.00] 3.00 5.40} 7.90] 10.40} 13.40 12.52 61.40 91.40 
AKI MERTON: .\e/diatelaiele She seine /e\ea'e pateieve 16,737 736 969 3.50} 3.50(8)) 5.45] 8.58] 11.70] 14.83 see 64.83 96.08 
SETECR CNEL © cogtilis eansiale ise o vlese 10.0. nigfo's 33,728 725 1,082 caihoat, Sweo 6.25] 8.70] 11.15] 14.03 eters 59.48 88.23 
RES GGAY o-s efeleiolsiale pid bie\e'e) asc vole pf wiatle'e 4,057 800 398 3.00} 3.60 To20'| V9.7. k2.20 | 15.20 14.56 62.70 92.70 
TON GON ple 'on chalet Uia¥olsl elk cin sine a) 6 a¥eieieiale'e 65, 376 639 3,886 3.00} 3.70 7.30} 9.30] 11.30] 14.05 13.86 56.95 84.45 
AMET AMG ic cctole aieyaels ss ,4 ss cleineinnleises 3,562 731 263 3.00] 3.00(8)} 5.50] 8.00} 10.50 | 13.50 arene 61.50 91.50 
AMES SLAG AUTA vom elas» siviois « «/s\a\e s/o elhnia 38,400 1,036 17,071 3.25 | 3.25(8)| 6.90] 9.28] 11.65] 14.60 13.73 61,80 91.30 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) A la fin du tableau. 
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TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1973 — Continued 


TABLEAU 1. Factures mensuelles (nettes) du service d'électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1973 — suite 


i | Lighting, etc., 
refrigeration, 
cooking and 
Lighting, water heating Lighting, etc., 
small 2; = refrigeration, 
Average Average appliances, Eclairage, etc., cooking, 
number number of refrigeration réfrigération, water heating 
of Average domestic and cuisine et and house 
domestic monthly house Mini- cooking bs chauffe-eau heating 
Rs . , service con- heating mum * Using | em 
rovince an customers sumption customers net Fa A flat Eclairape, etc. 
é Eclairage ge, ’ 
mena Ey ie ie 29731) bill ie i , . rate peri gerat tod 
Eva = * letere water cuisine, 
cope et Nombre Consom- Nombre Facture ert aeee rates heater chautteceau 
palité moyen de mation moyen de nette sa - et chauffage 
‘ * et 
clients de mensuelle | clients de mini- ceisiine D'aprés le Chauf fe- de maison 
service moyenne chauf fage mum compteur eau 
domesti- 1973 domesti- a tarif 
que que fixe | 
1973 1973(1) Monthly consumption in kilowatt-hours 
Consommation mensuelle en kilowatt-heures 
100 | 250 500 750 [00 1,000(2) 5,000 7,500 
oe 1 aoe 
kwh. dollars 
kWh 
Ontario — Concluded — fin: 
*Nepean twp. — Canton de ......... : 19,685 875 1,685 3.50] 4.09 8.11 | 10.66} 13.21] 16.34 16.31 65.53 96.78 
ANTagarA! Ral en da cuidate teeer seers 17,674 576 1,472 2.50}; 3.30 6.60} 8.80] 11.00] 13.70 see 54.00 81.00 
eNOEEH Daye eee ae eee ee ene ees 14,479 803 pT AS) | 4.00} 4.00(8)} 6.75] 9.50] 12.25] 15.50 14.60 67.50 100.00 
*NOE Eh Yorkie eve ek cosh 119,433 806 6,969 4.00} 4.00(8)} 6.60} 9.73] 12.85] 15.98 13.28 64.38 95.63 
Qukydlile Reese. J a Apt eee int 16,748 953 1,110 3.00} 3.87 Ve97 }) 10 10)|'2:2).22:) 15.22 nes 62.50 92.50 
SOLD ELA is Mietiaietinie eceretw aie ele a's)d ior elops 6s 7,174 730 710 2625) 2.53 SeL5 |) 8228; |) 11640: 14053 IZ523) 63.28 94.53 
Si aaa traced etal alee eas cn See 25,274 888 4,130 4.00} 4.00 6675} “9525 ) 1275.) 14.75 13.39 62.75 92.75 
AOE EAWA Satis calc wise wee ere eae ese eins 90,890 779 9,456 Zo!) eho S10} 7e23\) 95 35e 14.248 Baie 59.48 89.48 
Owen SOOM’ Kio x<n a islele wieivisieeiwielsimas.s 5,739 771 809 3.00} 3.00(8)} 6.10} 8.60] 11.10{ 14.10 13.54 61.80 91.80 
PembLOke ye vevcias/eincereis Wisle(eis/e's (0 clan vsie 4,571 739 150 2.75} 3.60 6.90) 9.15] 11.40} 14.33 13.95 60.63 89.88 
PECL HOFONETL vir. lelelerereioveieie sleleteiose 17,276 820 2,982 4.00] 4.00(8)) 7.25] 10.13} 13.00] 15.88 13.21 60.13 88.88 
POLE Cobbormerawtelelsetedistelaleic:aialsinere 5,285 505 258 BPS! 3035 6.80:} 9.18) LL.55)) 14.55 14.00 62.55 92.55 
*Richmond BiLL s. 00s cess eccccwcsnse 4,815 733 160 5.50], 3-50€8)} 7200) (9.384 216 75)) L475: 13.88 62.25 92.25 
RS . Ca thar araeeele\s ise <'eics 0:6 «ate oe’ 31,660 579 620 26901}, 365 7.40} 9.65] 11.90] 14.65 14.36 58.65 86.15 
¥SE." THOMAS a see's. 0 sins o's e's 50 «see ole 8,547 596 225 3.50} 3.75 7.50 | 10.50] 13.50] 16.50 14.86 62.50 92.50 
Sandwich W. Twp. - Canton de ..... 4,012 1,044 412 4.00] 4.00(8)} 8.10] 10.60] 13.10] 16.23 15.50 64.88 96.13 
RS ALTULA: oranatete stars 6 ia craters <tt> ea: saxo iste '= 16,158 693 1,396 2279) Bs25 6.25 | 8.'250/ 20.251| B2595: 12.60 56.15 83°15 
FSault Ste Marle 2c vejelss's cevevcees's 21,892 885 Bs) Zs20 2.85 5.42} 8.03) 10.64] 13.25 Bete 55.05 81.18 
SCAT bOTOUGINN sis uisle laps Soles’ eeecee 7o5 957 897 4,989 2.16 | 2.64 4.99 | 7.63] 10.26] 12.90 10.64 53.67 79.99 
Smith FaBber koi ware aferetnein,s osieie aleve 3,029 796 185 Z550i) 3.05: 585 | 7285) 985) £2.60 L257 56.60 84.10 
PSEA CE ORs oie afelere iv winiulte Sivleieic’aie/ctahass/» 7,349 797 810 3.00} 3.90 8.10 | 10.60] 13.10} 16.10 15.71 64.10 94.10 
RSudbury~ cis eis-es-as'e's 01s one bce nes nen oe 25,837 846 35.202 2.50} 3.20 6.05) 8.55] 11.05] 14.18 12.81 64.18 95.43 
*Teck Twp.(9) — Canton de(9) .....- 4,986 570 42 3.00) 3.35 6.20] 8.58] 10.95] 14.00 13.45 62.80 93°30 
SThunder Bay -.2cceccccescvcvc viens 32,292 772 1,087 2.50) 3.45 6.30| 8.43] 10°55] 13.18 nieve 55.18 81.43 
*Timmins(10) ......eeseececceees Bits 8,181 633 222 3.00} 3.35 6.20] 8.58] 10.95} 14.00 13.45 62.80 93.30 
PPOEONGO™ wuts siecle s o/eicicte/oIelsiniaic. ele iatatars . 182,780 552 14,192 3.00% 3.15 5.85 | G00 22.15 | T5.30 14.13 59.85 89.77 
PPLENCOM: dors eralse.d vic, om etolelels ays vey ees 4,771 710 338 27a 3.00 6.00} 8.50} 11.00] 14.00 13.12 62.00 92.00 
RYACETILOO Se ctese ess seen eee accccen oe 9,118 927 1,692 3.00'} 3.75 7.50} 9.95} 12.40] 15.40 14.30 62.50 92.50 
AWelland ....-cessceescecccesce coos 11.616 510 783 2.90) 31.75 750 | 9.88i)\ 12.25) 15.25 14.86 63.25 93.25 
MWHTEDY 2 ano s%slee i viele etefutslele «mes atetersts 7,379 911 818 4.50] 4.50(8)} 8.00) 10.38) 12.75] 15.75 151.12 63.75 93.75 
Windsor ....ccccccsccssccasscecene 57,179) 588 Tyooe S50) 3505) 7eLO |, 9.73%) 12.35) 15.160: ares 66.85 99735 
BWoodstock 2. wae eee oe ececcedenes 7,799 730 359 3..00'| 3.65 7.10) 9.48] 11.85] 14.98 14.70 64.70 95.95 
RYOVK sasivw > > isle'oc'e «6 Gela's's cle c/viseaieivie 32,405 642 238 3.00} 3.00(8)} 5.20] 8.15} 11.10] 14.05 11.87 61.25 90.75 
TObAD. ois estes a 9 ielaldiatale loses .e orme> 2,329,498(4) 737(4)) 168,974(4) fs A aes . 
Manitoba: (11) 
Brandon .....--eeeee Bialols cse.cya.aieretrets 9,876 708 483 1.50} 4.50 6,52 | 8.77) 11.02 | 13.27 ters 49,27 71.77 
Dauphin fs.00 624. we'e.dee, we e)aia oeeeenee 3,076 896 269 41.50)) Se 17 7.20) 9.45) 11.70) 131.95 22> 49.95 72.45 
*East Kildonan .......... ps 426.0\8 ale’ 13,945 669 146 150%} «2.55 4.16) 6.54} 8.91] 11.29 9.64 44.95 66.45 
KFOrt Garry eeccereccsscsncsace ajeee Tisha. 779 173 1550) 25,50 4.16:|, 6.54) $8.92) 11.29 9.64 44.95 66.45 
NGOPAWA sac veccercercccscesseosses 1,204 633 108 1.50} 5.85 Tadd | LOCAL LIST) 462 mare 50.62 (EBLE 
Portage la Prairie .......sccecees 3,783 621 101 1.50} 4.50 6.52) ‘8.77 | 12.02 | 13.27 nee 49.27 717? 
*St. Boniface ....cecccscces sevcees 133173 613 133 1.50| 2.55 4.16) 6.54] 8.91 | 11.29 9.64 44.95 66.45 
HSE. JAMES sasc steinibais nisin sisi ao o-5isie)a\ninle 20,572 715 251 L S50) 2555 4.16) 6.54] 8.91} 11.29 9.64 44.95 66.45 
£St. Vital ie: 6.09 Siotetsteiaralate'aicls bie\ete'7e 9,726 766 210 P50) 20155) 4.16 | 6.54) 8.91) 11.29 9.64 44.95 66.45 
Selkirk ........-. Blalsloiaisistetasaist6/s'nts . 2,643 715 140 1.50} 4.50 6.52) 85775) V1.025) V3e27 etal 49.27 71.77 
The Pas’ soccer's wtsiellkistetsistetete se le'miste's 2,201 1,310 514 P50 685 7.87 | 10.12] 12.37] 14.62 eye; 50.62 73.12 
ATLANSCONA ~-ceeeeeeecccscccscceses 6,566 708 65 1.50)} 2.55 4.16) 6.54] 8.91} 11.29 9.64 44.95 66.45 
*West Kildoman .....ccececssreveeee 8,592 736 82 2,50) 2.55 4.16} 6.54] 8.91] 11.29 9.64 44.95 66.45 
AWinnipeg(12) ........-s--e0e pibteiajere 77,938 554 2,382 1.50} 2.55 4.16 | “6.547891 14-29 9.64 44.95 66.45 
Total ....--s2eeee o.etsioa-6\a.6 ae 291,185(4) 815(4) 28 ,638(4) . a : 
Saskatchewan: (13) 
*Moose Jaw(14) .........-- aterm sie stacre 10,380 421 1.20} 3.04 5.71] 8.88] 11.63] 14.38 ar 58.38 85.88 
*North Battleford(15) .......- bveiatsts 3,886 449 1.20} 3.04 5.71} 8.88) 11.63] 14.38 Ryerss 58.38 85.88 
*Prince Albert(15) ....-.sseeeeeues 7,954 471 . 1.20] 3.04 5.71] 8.88] 11.63] 14.38 Onn 58.38 85.88 
*Regina(15) ........ DARA GAOmOnt 42,987 495 B20) ai OS 5.38: | 8.48 | 11.23) 13°98 AciG 57.98 85.48 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4 la fin du tableau. 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 
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TABLE 1. Monthly Electricity Bills (Net) for Domestic Service in Canada as at December 31, 1973 — Concluded 


TABLEAU 1. Factures mensuelles (nettes) du service d'électricité domestique au Canada, au 31 décembre 1973 — fin 


Lighting, etc., 
refrigeration, 
cooking and 


Lighting, water heating Lighting, etc., 
small mt ~ refrigeration, 
Average Average appliances, Eclairage, etc., cooking, 
number number of refrigeration réfrigération, water heating 
of Average domestic and cuisine et and house 
domestic monthly house Mini- cooking chauf fe~eau heating 
service con- heating mum Hs Aa habe: re) : = 
customers sumption | customers net clairage, at clairage, etc., 
Province and 1973 Te) 1973(1) bill petits rate réfrigération, 
municipality 7 re - - appareils, Metered water cuisine, 
2 * Nombre Consom- Nombre Facture | réfrigération rates heater chauffe-eau 
OVERS Cae moyen de metry moyen de nette et = - et chauffage 
municipalite elfents du |\mensuelle |, clients de.) mini= cuisine D'aprés le Chauffe- de maison 
service moyenne | Chauffage mum compteur _ eau 
domesti- 1973 domesti- a tarif 
que xe 
eae 1973(1) Monthly consumption in kilowatt-hours 
Consommation mensuelle en kilowatt-heures 
1,000 | 1,000(2) 7,500 
| kwh. dollars 
kWh 
Saskatchewan(13) — Concluded — fin: 
SASkAatOON wo cies esc ceesesess wie ae 38,026 454 2 1.00 3.75} 6.60} 10.10} 13.60} 17.10 cee 73.10 108.10 
Swift Current . : 4,890 418 out 1.50 4,75} 8.50} 12.75) 16.50) 20.25 wale 80.25 17.75 
*Weyburn (15) 2,561 482 a 1.20 3.04} 5.71] 8.88] 11.63] 14.38 wee 58.38 85.88 
*Yorkton(15) 4,127 471 ae 1.20 3.04] 5.71] 8.88] 11.63) 14.38 ela 58.38 85.88 
MG Eel. \afetaletayenaviatstntad>ioinrxt\e «7e' otstetelaiy 285,042(4 557 (4} a oem nee +e Ae ee ais coe oh 
Alberta: 
ACATSATY: w:ciole claie.c.cje a cie[eitieiso vis evie'es 123,264 478 2 1.73 3.02} 4.95| 8.16] 11.37] 14.59 «ev 66.02 98.16 
Devel Grp aipiiy<, «27s fatale niale oes wteleivie 1,887 417 fe 2.40 4.30] 7.70] 10.90] 14.25} 18.00 ees 78.00 115.50 
PEAmOnCON CO)! sriex'e s eieiciste aie © + 0:6 apelalsin 120,506 461 os 2.00 3.50] 5.15} 7.90] 10.65} 13.40 ane 57.40 84.90 
ALCENDTE AS OM Ns iniv ie visivis[ctsle sine:ols wieteieip = 13,491 420 “fp 2.00 3.60} 5.85}| 9.60] 13.35] 17.10 Ae 77.10 114.60 
Medicine (Hat fisiccis vieisivin\ric.>'= eisietele 9,741 433 oe 1.00 2.85} 5.10] 8.85] 12.60] 16.35 aGe 76.35 113.85 
FRed Deer cncccsscceeccscesccsniciios 8,500 434 A 2.03 3.99 | 6.46] 9.39) 12.31] 15.24 Bele 62.04 91.29 
Teh ABU oi G5 Can COrE OA AGOOOOr oor 476,506 (4) 512(4 ote oa mes sere: sia Bos sie oiere oa eye 
British Columbia(16) — Colombie-Bri- 
tannique(16): 
BurMaby sajalooreie aie « s.ceie snl a wineivisaie 41,982 545 697 2.00 3.00} 7.50} 11.20 
Cranbrook . 3,657 541 83 2.00 3.00 7.50} 11.20 
Kamloops 14,029 628 1,578 2.00 3.00 7.50} 11.20 
Kelowna 6,573 674 981 1.00 3.20 6.20 8.07 
Nanaimo s 5,306 624 317 2.00 3.00} 7.50} 11.20 
Nelson 3, 272 649 382 1.25 3.50 6.24 7.99 
New Westminster <2. ce cicieiss ven 14,948 394 23 2.00 3.00 7.50] 11.20 
North Vancouver(6) .. sie 29,946 617 338 2.00 3.00} 7.50] 11.20 
AP OUCHCEOM! melelals\e)e sielepeiaie even ora . 6,747 689 1,450 75 3.10 5.47 8.22 
Prince George’ ov v0 sojesjew eee . 10,110 732 922 2.00 3.00} 7.50] 11.20 
Prince Rupert .. . 4,443 970 726 2.00 3.00 7.50} 11.20 
Richmond ..... : 20,050 623 792 2.00 3.00 7.50} 11.20 
My: 8 Bere 3,602 721 aay) 1.25 2.52 4.77 7.02 
Vancouver ... 146,319 419 1,983 2.00 3.00 7.50} 11.20 
Victoria(6) .... ° 38,494 2.00 3.00] 7.50] 11.20 
Wesel VANCOUVER) (51's 0s) stkisis waive aes ctslays 12,106 2.00 3.00 750°) EY .20 
Total srerdaiatuiala/s) + =slafelsicle)sie's sist dials, 771,015 . eee eee eee 
(1) Including electrically heated apartment suites. — Comprend les appartements chauffes a 1’électricite. 


Includes a metered consumption of 490 kwh. for lighting, cooking and appliances plus a flat rate water heater of 1,000 watts. — Comprend une 
consommation mesurée au compteur de 490 kWh pour l'éclairage, la cuisine et les appareils divers, plus un chauffe-eau de 1,000 watts Aa tarif fixe. 
See "Introduction", provincial sales tax of 7%. — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 7 %. 

From "Annual Electric Power Statistics, (Preliminary Estimates)", Catalogue 57-202. — Tiré du n° 57-202 au catalogue "Statistique de l'énergie 
électrique (estimés préliminaires)". 

See "Introduction", a tax levied under the "Nova Scotia Health Insurance Act" as follows: domestic, .50¢ per bill; commercial and power 2 kw. 

and 5 kw. — $1.00; 10 kw. — $2.00; 50 kw. — $10.00; 100 kw. — $20.00. — Voir "Introduction", le montant de taxe percgue sous le "Nova Scotia Health 


Insurance Act" comme suit: domestique .50¢ la facture; commercial et énergie a la petite industrie 2 kW et 5 kW — $1.00; 10 kW — $2.00; 50 kW — 


(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 


(12) 
(13) 


(14) 

(15) 

(16) 
* 


$10.00; 100 kw — $20.00. 


Includes surrounding area. — Comprend la région environnante. 
See "Introduction", provincial sales tax of 8%. — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 8 %. 
Minimum bill. — Facture minimum. 
Includes Swastika. — Comprend Swastika. 
Includes Schumacher. — Comprend Schumacher. 


See "Introduction", provincial sales tax of 5%. Electricity used for house heating only is taxed at 1%. — Voir "Introduction", la taxe de vente 
provinciale de 5 % dont 1'électricité utilisée pour le chauffage des maisons est taxée 4 1 %. 
See "Introduction", municipal tax of 2.5%. — Voir "Introduction", la taxe municipale de 2.5 % 
See "Introduction", provincial education and hospital tax of 5%. Electricity used by residential and farm house heating customers is taxed at 
1% and 2%, respectively. — Voir "Introduction", la taxe provinciale de l'éducation et hépitaux de 5 %. L'électricité servant au chauffage des 
résidences privées et maisons de ferme fait respectivement l'objet d'une taxe de 1 % et de 2 %. 
See "Introduction", succharge of 8%. — Voir "Introduction", une surtaxe de 8 %. 
See "Introduction", surchare sales tax of 10%. — Voir ‘Introduction", une surtaxe de 10 Z. 
See "Introduction", provincial sales tax of 5%. — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 5 %. 

Municipalities in which changes occurred in 1973. — Municipalités dont les factures ont changé en 1973. 


anal 


TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1973 


TABLEAU 2. Factures mensuelles (nettes) du service commercial d'électricité sans restriction (24 heures) au Canada au 31 décembre 1973 


Billed load — Puissance facturée 


Average 
number 
of Total 2 kilowatts 10 kilowatts | 50 kilowatts 
commercial consumption 
Province and customers during Hours use — H a’ 
municipality 1973 1973 ures d'usage 
Province et Nombre Consom- 
municipalité moyen rey an 200 300 100 200 300 
de totale en : 
clients 1973 
commerciaux Consumption in kwh. — Consommation en kWh 
1973 


——- 
2,000 | 3,000 |5,000 | 10,000 | 15,000 


dollars 


"000 
kWh 
Newfoundland(1) — Terre-Neuve(1): 
GaEDOWeCAT a uinsrapereicic/oree ste erm xisiare GORLCROOOOSOODOOOS 163 6,394 7.32 | 12.13 | 17.13 | 47.50] 63.50] 79.50 | 237.50 | 317.50 | 397.50 
COENEED LOOK: craters leieia ele ele eiciets ere nieieie aie e eieraleiule ere aters 813 51,975 7.32 | 12.13 | 17.13] 47.50} 63.50} 79.50 | 237.50 | 217.50 | 397.50 
Grad! Patdis we ni. ele 0 aicisiete erhiesaiaisietsj€ie%s wishes e eimieie Oelcrele 300 20,328 Wes2 1) 12213") 17213) 47.250} 63.50 | 79..50)) 237.50) }'317.50) | 397-50 
MOURERPES regen cte wins aint era Min acale w Te Biss» o' o)6 cloinipie acereols 82 2,925 Fear | J2613') 2751301) 47.250) 63-50) | 793501|'237-50) 327250" 11397.50 
Sy Johnie gee sre eoe aie liege cteleih ce’ vicievetisvretie 416 2,754 243,585 7.32 | 12.13 | 17.13 | 47.50 | 63.50} 79.50 | 237.50 | 317.50 | 397.50 
Stephenville ........ AOS OS ArMOCOGOHUCDED ao BOCCOTO 215 7,492 7.32 | 12.13 | 17.13] 47.50] 63.50} 79.50 | 237.50 | 317.50 | 397.50 
TOES ehaisinn winter a fers ofslale' s eis'e/ ele eine. Rie cleimie siete micte 13,428(2) 642,007(2) CG Sot O Sod ware = 
Prince Edward Island — fle-du-Prince-Edouard: 
*Charlottetowm: .icccsssccee os aisrdtafeisisvsis\<'dlcivin <(aleiers/s 1,300 22,213 9.44 | 14.02 | 17.52 | 52.60] 75.50] 93.00 | 263.00 | 377.50 | 465.00 
*Summerside: wists « <jsces ia sim «= 7sje ole/s) «asia wie 5\0;er ofan ein’ ajo 467 11,310 10.20 | 14.40] 18.60] 56.00] 77.00] 98.00 | 280.00 | 385.00 | 490.00 
Dotal wrctiies cies eee miciey OU OCIS ACR IEA N ciatelerere 5,620 137,175(2) c6 5 . 5 . . 
Nova Scotia(3) — Nouvelle-Ecosse(3): 
AMHETSE we cclee ccc ee ccsececcepvcceccucesvessiveces oe 8.00 11.00 14.00 40.00 55.00 70.00 | 200.00 | 275.00 | 350.00 
Bri dgewate ry te 4 alals eleiem < fei lclels/ o's dni slele oielaleisiojoie'e ee Se 6.50 8.30 | 10.10] 37.50] 46.50] 55.50 | 187.50 | 232.50 | 277.50 
Dax/EMoueh (Airs setccieieve = sista atslu/e aictelp stain aie orola(afaloie aie oF ofa 8.80 | 12.80 | 16.80} 44.00] 64.00] 84.00 | 220.00 | 320.00 | 420.00 
Glace Bay .cscccccccccccccccscccccccescccvcvress ee os 8.00 11.00 14.00 42.50 57.50 72.50 | 212.50 | 287.50 | 362.50 
Halter’)! Sits :s aleisicistaiers slate oialele’s o\e oc ceseccesiccce aie 8.80 12.80 16.80 44.00 64.00 84.00 | 220.00 | 320.00 | 420.00 
New (Giae Cow fine mip sietein Ss uistesiiieln claipialete > viele foo doce oe ai 6.40 9.80 | 12.80] 32.00] 49.00] 64.00 | 160.00 | 245.00 | 320.00 
New Waterford) . 5st. siccscinis ales cccspcwessceiscerece oe 7.65 13.92 19.52 40.94 62.32 83.69 | 204.72 | 311.60 | 418.47 
PA CEOM! 6 ais a'sininis «o\e.n[s/nlo:d ofale alain efkin'm.p viele ola siale c's oie sm oe os 8.00 12.00 16.00 40.00 60.00 80.00 | 200.00 | 300.00 | 400.00 
Sprelavgb iP C4)! + 5 siete, clatate oeleis dinie/s raisins. arei'e s «jeje o:afeie!e a a os 8.80 12.80 16.80 44.00 64.00 84.00 | 220.00 | 320.00 | 420.00 
SyiGiteys otal» <iaieta's ine ais sfaspieisfo afaln' sa) slnia\a/aleso\s:s\einnisrala(e'e Ap ae 7.65 | 13.92 | 19.52] 40.94] 62.32] 83.69 | 204.72 | 311.60 | 418.47 
TIUTOGE)> fe ivieis vik sme /eiel vlefersietelais/eyeiatele:b(e'efe/eislolelsinlatavels/« nic Sc 8.80 | 12.80 | 16.80] 44.00] 64.00] 84.00 | 220.00 | 320.00 | 420.00 
WimdGOE C4)! we icisipinieeieleiaisie = eters aisiafoie ns\a/<taletaiesatsie sinister 50 8.80 | 12.80 | 16.80} 44.00} 64.00] 84.00 | 220.00 | 320.00 | 420.00 
Varmomth(4)) siviisiivemoie ec cininie dele cleiveticotbciciele aisieikls ate 8.80 | 12.80 | 16.80} 44.00 | 64.00] 84.00 | 220.00 | 320.00 | 420.00 
TOtAL ccccccccvviccvscecesccens oc cccccosccesas 32,917(2) 1,206 ,945(2) os . oe . = 
New Brunswick — Nouveau-Brunswick: 
Bathura be. dailou seater «a piisisie vies sce ahaa stots share ater 622 35,094 10.40 | 14.40 | 17.40} 43.00 | 58.00} 73.00 | 215.00 | 290.00 | 365.00 
*Campbellton ........- Be shail rere sie i OE Ann Comet 540 15,917 10.00 | 17.00 | 23.00] 35.00] 65.00] 95.00 | 155.00 | 305.00 | 455.00 
Ghat haMieie sce: ciate atserats eats Brotcis Walets wiaiere\s eipl > share <tai 192 16,482 14.40 | 17.40 | 43.00} 58.00] 73.00 | 215.00 | 290.00 | 365.00 
AB dmundsStonge's cere sina ol Sie pial sive sys were els) e oases 569 18,000 22.00 | 33.00 | 53.00] 73.00 | 165.00 | 265.00 | 365.00 
Fredericton 4) sci s:e cc eepen eile omiayals slaieie\a.aicie'diwie\sisie 1,454 109,402 17.40 | 43.00} 58.00] 73.00 | 215.00 | 290.00 | 365.00 
Moncton)! ‘sisieis o\eisciele'sip eivie cies ole isin o/dis ole Sale slo e a\s\e 1,911 139,373 17.40 | 43.00 | 58.00 | 73.00 | 215.00 | 290.00 | 365.00 
Saint John(4) snc cccesiswccscces Sie eela ele lelw\s ais\oloiaie 4,316 93,751 14.22 44.10 57.60 71.10 | 220.50 | 288.00 | 355.50 
St. Stephen(4) ....c.-eece apts atsieieis pip e-ole acho stmerote 6 199 8,284 17.40 | 43.00 | 58.00 | 73.00 | 215.00 | 290.00 | 365.00 
Sackville ....cccececccccecccccescecsccece ACOOn i539 11,287 17.40 43.00 58.00 73.00 | 215.00 | 290.00 | 365.00 
SUSSEX veccwcecccedeccedicensecenssnetens a0 siee ese 178 6,524 17.40 43.00 58.00 73.00 | 215.00 | 290.00 | 365.00 
Woodstock: ciate visions sini cielo wists sin isib's pieis e/elaine sieteisis\e 226 7,830 17.40 | 43.00 | 58.00] 73.00 | 215.00 | 290.00 | 365.00 
To tiallins nies 'alelelstoleie'~ i=in «/a/e%e/a\a (sla a\ois0 1010 #\614/4(o)e'o/e/e ins (0 17, 818(2) 758,087(2) 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4 la fin du tableau. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1973 — Continued 


TABLEAU 2, Factures mensuelles (nettes) du service commercial d'électricité sans restriction (24 heures) au Canada au 31 décembre 1973 — suite 


Billed load — Puissance facturée 


Average 
eras Total 2 kilowatts - 10 kilowatts 50 kilowatts 
commercial consumption 
Province and customers during Houne ueeeneures ditcses 
municipality 1973 1973 8 
Province et) Sonne eon 300 100 200 300 100 200 300 
municipalité moyen mation 
de totale en L 
peice poe Consumption in kwh. — Consommation en kWh 
1973 
200 400 | 600 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000] 15,000 
kwh. dollars 
‘000 | 
kWh 
Québec: (5) 
AAGEOMV ALG winis ste .ois.s\elo's state bateainidivteinis aia'e sls p.e/e eiais © 188 7,653 7.50 | 13.10} 18.70] 29.90 | 48.90| 67.90] 177.90 | 227.90 | 267.90 
MATA a sleiaiafarsy ginistalnin)oiaistmiols laleietalate sue eral oie) crete pi gveig.ecele 298 29,216 6.60 | 11.60 | 16.60] 26.60] 45.60] 64.60] 174.60 | 224.60 | 234.60 
Baten Comeau ga aye 'viasveieateleisiawisisietsiels) als iale a (siv ini spelara © = 349 29,286 6.70 9.84 | 10.88 | 33.50] 49.20} 54.40 | 167.50 | 246.00 | 272.00 
*Cap—de—La-Madelleine Cocedicdaseeateccctaeceene 956 35,938 6.60 | 11.60] 16.60] 26.60! 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
ACHLCOUCA ML: vars ia iste lel olelateintavety ol s/auy aleisie7Aeis a eke= wi stdtelets Los21 91,544 6.60] 11.60} 16.60} 26.60] 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
315 10,100 7.50 | 13.10] 18.70] 29.90] 48.90} 67.90 | 177.90 | 227.90 | 277.90 
77 997 | 7.50] 13.10] 18.70] 29.90] 48.90] 67.90 | 177.90 | 227.90 | 267.90 
ADE UMMOMa VL LVS: sapere aleve «pofapete be eels vesidiaielaiaie-ge. Sie wal aere be201 63,043 6.60} 11.60] 16.60] 26.60) 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
liga ely) BE OO GAPS CMCD © Gaapon or Ded ob SSnOot a 281 11,393 6.60] 11.60] 16.60] 26.60] 45.60} 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
AGE AUDY) tsleyalereieinlshalo sia ata i isketals) #16 ee" picigistsy stele dhe) sis sie1s\ 6:0 15302 54,778 6.60 | 11.60] 16.60] 26.60] 45.60] 64.60} 174.60 | 224.60} 264.60 
AG MAS MET Es tele o\cde clalsipie sisvekets 5 aisle otelete = iotets inte ei sieaiciecs 626 17,895 7.20 | 10.20} 11.20] 36.00] 51.00] 56.00 | 180.00 } 255.00 | 280.00 
PUES 35 Sogabnon AD Bcc On TOO AC NDAs ah Sore eae Ze fl 213,197 6.60 | 11.60] 16.60] 26.60] 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
RIOALECELGC: verariave se nynie cle 6 Melanie ».0;s-e!ete'e|aiaio: sete) swine eine 909 34,940 7.00} 11.50] 16.00] 25.00] 47.50] 70.00 | 115.00 | 227.50} 340.00 
ROGUE LES (4) cichataia/aieleretateistevs wi aiatsgere cla cls: stork le z/e\ dele 489 24,161 8.25} 16.25] 24.25] 40.25 | 80.25 | 120.25 | 200.25 | 400.25 | 600.25 
Ea TUGUS warmly sl laio\s olnteteie,s)e]e14ie!eteigin’<teis'« s/oie'e wieigis © 535 16,823 6.60 | 11.60] 16.60} 26.60} 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
WE ACHME PARES Ca o olyltialcigiste/olsisis; viele viticis eictote.s) efetenievela’a 345 LD, 552 6.60 | 11.60] 16.60| 26.60] 45.60} 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
PUG VlGe etalatntels niclereletotnlaln’systais|a) cielo aicjaisis ately ein's 6'e eistsis pulps 64,004 6.60 | 11.60] 16.60] 26.60] 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
AMA OR atntave alatetereye ste ave BOS OOOO OAEE MOE ee Ol 462 15), 5:7 7.80 | 10.60} 12.20} 39.00} 53.00] 61.00 | 195.00 | 265.00 | 305.00 
AMOMULCAA C4) mevetaletslat ctereredstere’s e(atelerselslaiaielciatal=is sialetela 76,378 5,284,497 6.60 | 11.60] 16.60} 26.60] 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
ANOVANGS! iajath tavaltala plaselateyeyeie ols (sa ‘eich prelsteiele ie" s/e/3ieas\a 441 25,982 6.60 | 11.60] 16.60] 26.60] 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
KQUS HEC Mer atovetareteat aye wave wus ahelsfais\uisinieforsie’ feievelaisleteratecaeta 8,100 655,100 6.60 | 11.60} 16.60] 26.60} 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
ATS ONES Ka Wu e(atiavet aicis ie’ aleve! siuhala’a/s\nin( ain eleta is a alate nie! sia/e 1,000 75,334 6.60] 11.60] 16.60} 26.60] 45.60] 64.60] 174.60 | 224.60 | 264.60 
ARiv Tere dG LOU! wis a4 a wipe aie /ue 0 assis a nid dr ele ipipye: sain 999 19,764 9.50 | 14.50} 16.50] 47.50] 72.50] 82.50 | 237.50 | 362.50 | 412.50 
Lh Chie Gopi aoe OS UD UD SU GnT ae ae SOG CUA EOL 901 41,954 6.60 | 11.60] 16.60] 26.60} 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
ES Pe=AGaAbhe desi IMOBeS: \s.aviseislecreldies'ivie cae snes 412 15,324 6.60 | 11.60] 16.60] 26.60] 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
FSC MPUY ACHE EAC Heise eleiolss cals ain icie verse ¥-b/sle'e aieieinra'y ciate 1,090 71,088 6.60 | 11.60] 16.60] 26.60] 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
RS ewe SEAN) iat al state ohota! via) at's Wiviol'shet ale wi ors{e'v\s eae ivetateietals 1,306 68,950 6.60] 11.60] 16.60] 26.60] 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
MOE CL OME? ie ovaete faye) <Tujays’ayeiinre) (aia /varalansetéiy'e! sepa ateyere’ es 988 41,056 6.60 | 11.60] 16.60] 26.60] 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
NS enh — LL Sow eee oe iciise cummente retest toate wie 1,123 56,750 6.60 | 11.60] 16.60} 26.60} 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
RS Rawls CAM ae Wiaapetevalniaie in alle ied aieisinis slots 's.9 siezpisistatere 1,249 38,455 6.60 | 11.60] 16.60] 26.60] 45.60] 64,60] 174.60 | 224.60] 264.60 
RSHEEPTOORC) Gofore a <inisis\els|ure/shels s\(aie'e"b aia «leis o\b, jase «iinet 2,009 174,604 6.66 | 13.32] 19.98] 33.30] 66.60] 99.90 | 166.50 } 310.00 | 459.50 
KS ore als aye:a atayw arevase'ejare(o%e\a\ain'araie" sd sjeleecoie 1s asa, oapae 953 44,611 6.60] 11.60] 16.60] 26.60] 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
ATHeELOL AH MINSE He. /a\eyeip aD a pape ciein ficiais erp s a\a aeie wisjarele 854 30,837 6.60 | 11.60] 16.60] 26.60} 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
ALTOUS“RUVLCEOS Potvin vfarste's opeterefesreelatoie sks ie: a. 6 sija aes o's 2,603 136,224 6.60] 11.60] 16.60] 26.60] 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
BY ANUAAT OT Ferarnnvoraivinva veratess%e shuts} oNatstotelwhaleinis s\d/oiein ateie a 905 44,657 6.60} 11.60] 16.60] 26.60} 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
BV alslev Ld Gl Aiteirre, srwisiapetsis t/avalb\sinfelo alese.e'< cine @ slale'cipieere 954 32,606 6.60 | 11.60] 16.60} 26.60} 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
AVA CEOL LAVA TV as isin: spetets ‘ol alesis) alste(a’ Pi sjais/eleiale  s'einus eile ere 964 30,092 6.60 | 11.60] 16.60] 26.60} 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
RUSE CMOUTERNS (ete tate\a sfosulelwie(s'eleikre’ojniniats) afatntoip\n «) aiaipinteinip inte 1,238 es 6.60} 11.60} 16.60} 26.60} 45.60] 64.60 | 174.60 | 224.60 | 264.60 
WO Galle Rita vaveX vin’ letnts\olalerethlolateiat otal etal tie!e"e\vinie G\s alsleteterets 223,002(2) 11,718, 866(2) ein ate viet wets BOS oe Bric. 509 
Ontario: 
FA Vexarid el Aueatet ain in/a ata shelals onalats''e pia eters ¥ ate! pip) s\eraleiea as 197 16,581 7004) TRIOS) L445 ||) 2025) | 3825) |) 55.25: |, 89.25) L425: 206. 
RB Ar Ie rape ne aialeve svelpiaininvelsceiata avals, ce eine stays w/e wate cafes s 1,483 180,224 6-55 |] 10.38 | 13468 | 20:28 | 36.78 | 53.28 |) 86.28}, 168.78) 198.78 
BBS LLCV ALLS arate ig: date ei siele is Siuie ani! ole Wstolevalets » sles iehaiw eo 1,997 164,214 5.40 900} 12.40)} 19.20 | "36.20 } 53.20 |, 87.20 | 1/2..20)) 203220 
MET Ati LOmge ataversls wlcia/cistelsleivicis aisle + o/aeeiera atetote vinvetarriete 1,192 112,000 6.90 9.00} 10.34] 34.50} 45.00] 51.70 | 172.50 | 225.00 | 258.50 
MBE aH OLA eel aie/s co leis aialels (ev aiejala wn a's elebs viasi ole stxis ators «fs 2,346 317,416 5525 8.80] 12.20] 19.00} 36.00] 47.30] 117.10 | 173.60 | 206.10 
SELOCK VAL Wie estate miialalalatoleeiais (sharia = iaieteiatsie xis eteia'eisiele ts 898 106,982 6.50] 10.23 | 13.53 | 20.13 | 36.63 '| 53.13 | 86.13 | 168.63'| 198763 
ABUT TANS COM patel otais; < a(cd a apie cals. nies iets trate orl sio afofyjsle fa 1,437 154,811 8.61 | 14.57] 18.62] 35.10] 45.80] 51.40] 175.50 | 229.00 | 257.00 
CHET TAT Bete weloreie stale in taiaisiw\ olsia/elats|bfe /sia/c\e} ste wtalsisia’aisys eC 1,660 203,674 6.55 | 10.45] 13.85 | 20.65] 37.65 | 54.65} 88.65 | 173.65 | 206.15 
GOT ad Spay iat storstaln) dcainioiedtnie alats sj erevese'spersista ei slaatess eie 1,361 71,008 6.60 8.60 | 10.00 |] 33.00] 43.00] 50.00 | 165.00 | 215.00 | 250.00 
*Dundas ..... eiolesetets ca tuletalipidrdthatd’s iets wists anaVors leieiotstaters ole 565 46,819 6.80 | 11.13} 14.63] 21.63 | 39.13 | 56.63} 91.63 | 179.13 | 214.13 
PHASE MONG ot slclstavaivle (aed alaiain\siaiu\e\s[e/aicis\s7erelais\eiese/elpisieie 2,436 285,426 5.15 8.25 | 11.05} 32.00] 42.00] 48.00} 160.00 | 210.00} 240.00 
REE ODLCOKSw elsraivisisteie ai alaiblo\elele sidjaveroleisielsisl nl olersie\estsjsiete 4,531 601,532 6.30 8.10 9.25] 31.50] 40.50] 46.26 | 157.50 | 202.50 | 231.30 
(Ge Lespat sl ataletaleletatele aleiainintalainisisleie els! srotemitiatelevelsisce.elsiele 1,335 213,990 5078 955] T2959. 757) "36.75 if 53.75") “87.75. | Lp2on20peco 
*Gloucester Twp. = Canton de .......scccesssaces 997 137,036 7.95 12.23 P2735 22-03 40.23 S703 92.73 | 180.23 | 216.23 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4a la fin du tableau. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1973 — Continued 


TABLEAU 2. Factures mensuelles (nettes) du service commercial d'électricité sans restriction (24 heures) au Canada, au 31 décembre 1973 — suite 


Billed load — Puissance facturée 


Average 
— Total 10 kilowatts 50 kilowatts 
commercial consumption 
Province and customers during 9 
municipality 1973 1973 Hours use — Heures d'usage 
Province et Nombre Consom- 
municipalité moyen mation 200 300 | 100 200 300 
de totale en 
(CLEANS UE Consumption in kwh. — Consommation en kWh 
commerciaux 
1973 
kwh dollars 
‘000 
kWh 
Ontario - Concluded — fin: 
RGOADERLCH Teyetetels a slals’e/slos.c-a(a 76 Sbiw's wicjolb sa bine </eleiealeveieie 420 375993 6.00 9.65)] 2.85) | 19.25 35025)} 52.25 | 83..25"|-163525)) 293525; 
GUE Phin eres islael cleo vi crereve. wfeleie se \ee isles, ‘slam wie's Siete ina 1,466 89,417 6.00 9.53 | 12.23] 31.00] 39.00] 45.50] 155.00 | 195.00] 227.50 
*Hamilton ..... ayatet stm steps niets Tels] vis winiy Stal ote ‘sie s/a'ulsie/eeib wi 10,116 603,375 6.90 8.90] 10.10} 34.50} 44.50} 50.50] 172.50] 222.50] 252.50 
*Kenora ..... S28 tgs ASO SSS SC Ape Ooie SIS: cake 593 27,726 6.30] 10.08] 13.38} 21.48 | 39.98} 58.48] 95.48 | 187.98] 226.98 
*Kingston .......06 Retelee wild lela ies wyere Were nie ele es aiate © 6 3,142 284,690 6.80 | 11.05] 14.45 | 21.25] 38.25] 55.25] 108.00} 175.50] 205.00 
REST ChE Geer ewiols sx sea ialo el wie ei u\b e halals's crelele Greve ova 2,053 Vide raw ie) 5.80 8.85 | 11.45 35.00 | 44.00] 49.80} 175.00] 220.00} 249.00 
RLINGSTAY (eos cc We clos eh eevee evan caciseanesisicieses vase 705 82,286 6.00 975-1) 13-15 429.95: 36.95} 53-95 | 87.95 |-172.95| 205.45 
London... iss. SOR OD UOC S SOGL OO CUO OSE Or Oe 6,266 1,002,719 6.25 9.83") 12.93) )) 29513 34.63 50.13 | 81.13} 158.63} 188.63 
HMiid Lani Fa slain aituie sine ws sin ceeinceciseeess sepiedscces 516 68, 382 5.05 8.45 | 11.65 | 18.05 34.05 50.05} 82.05} 162.05] 192.05 
FMISSLSSAU GE “Sate wja'e sive piccolo niciele ois 'evieie soe «rises ale'siea 3,815 449,114 5.98 9.68 12.62 | 18.50 | 33.20] 47.90] 77.30] 150.80] 224.30 
*Nepean Twp. — Canton de ....eeeeeee PEEIOU ec 1.5330 282,154 7.80 | 12.00) 15.46) 22.38 39.68 | 56.98 91.58 | 178.08] 213.58 
FNL AP AVA GRADES! wietew.e on clnyein,elelvisie ipa b/s ele dieicieiasageeiee 2,289 208,838 6.45 10.28 | 13.58] 20.18 36.68 | 53.18] 86.18 | 168.68] 201.18 
SNOGEN Bay: cave aisraininicctcisie’e caies a's eiele = s\alule’n a aierwiaie 2,298 175,468 7.00 | 11.60} 15.40 | 23.00} 42.00] 61.00] 126.50 | 191.50} 224.00 
ANOLE YORK since sin ciejeivinie © oleie.s «vie syesiais bce vee ss 13,384 2,258,038 5.58 9.21) 2.690) 19N65 |% 375 05\) 5404591) 96-75) 183.7511 220575 
Oa kewl Ver A arecarnts a}eyese aia ceje-etu ia aie: s b/e/wiezeis's ©.0 einla nev etetats 2,449 582,192 7.15 H2613) 1) 115563 22.63 | 40.13 | 57.63 | 92.63) 180.13} 216.13 
ROr LUA a Te ara eeraraiwres care Aieiahaje’s »cicin ates) elwitye e)eie a ‘siule mini) 891 40,339 5.70 7.50 8.80 | 28.50] 37.50] 44.00 | 142.50] 187.50] 220.00 
RO SLAWA, Rielaatele ol= hale 6 cleo wiclsie 0b wi¢ieidle.4.s f.aimip) tra a«in'4 «/<\e\al 2,934 646,112 5.40 9.38 | 12.88 19.88 37.38 54.88 | 89.88 | 177.38 |} 212.38 
ROC EAWA Whee ete ciale alsin o/e/n viciots iels\eivin ie etbiela/era's/ a hiacetn (sia 45s 12,073 1,982,082 7.80 | 12.00 | 15.46 22.38 39.68 56.98 | 92.58 | 178.08] 213.58 
ROWE SOUT Myers caw et Slee sive we wicle ieieaw einls bie sic vis. « 996 93,711 5.65 9.33) [Pale 163 ROS2F | 35573) |PS22S |) SS223 Po, e7O eb o ars 
Pembroke: Pelateietssie'se wes dele blab Sluis clvie ev ovr siele we ieas's 767 49,939 8.40] 12.98] 16.68} 24.08] 42.58] 61.08 | 115.58 | 193.08] 225.58 
Peterborough «. sees ee ee ee eee e ener reas ence ee enne 2,461 198,143 6.00 9.90 03.20) |e 29.150 9 35-50)" SL50))) 6350 | 263.50) 193.50 
Port Gollbornee oc. costes ce sicwis ec 6 sis sje es ewes 679 66,768 7.00 | 10.98 | 14.28 | 20.88 37.38 | 53.88} 86.88 | 169.38} 201.88 
FRichmond HAW 2 eve esse ccc secsneccersenes 752 84,699 5.60 9.48 12.78) 19.38 35.88 | 52.38] 85.38 | 167.88] 199.38 
WSt.(Cathpeanes® fe eww tes sii vist since Batic mc aleisaw bine 3192 830,896 7.30} 11.38] 14.68 21.28 37.78 | 54.28 | 122.28 | 182.28] 214.78 
AGE. THOMAS sas avis win aie ain siv.cie ira cle ele oes a aslesioenn ae 994 120,117 6.25 | 10.05 135455) 20525 37.25 | 54.25) 88.25'| 173.25) 205.75 
Sandwich W.. Twp. — Canton de ..ccsssrcenccscceve 185 8,161 6.70 | 10.58 13.88 | 20.48 | 36.98 | 53.48] 86.48 | 168.98) 201.48 
HGarwilia. Maples ie, 6 elect tiers sie turk. eins a tefe bie ate/a eielnla © biaje case 1,025 81,427 5.95 8.90 | 11.30 | 37.00 | 46.00! 52.00] 185.00} 230.00] 260.00 
FGault Ste.) MALLS. Saiein cc ale cieleleine sit apes « ai¥ie/e winnia/ne 2,811 144,945 4.99 8.63 2 RA |> 2917 36.75 | 54.32] 89.47 | 177.35] 212.97 
ScArbOLOUGI ainsi) a «= 'oiele xl sfaleleleiese ets) o!=/s sla/=) eld) oa! ohn) sia 7,836 780,818 5.83 7.56 8.51] 29.16 | 37.80} 42.57 | 145.80 | 189.00] 212.85 
Send las ea Es ats alata win in wc ogo atp ole lalefarwisls)ofn lon fe/atatn\aie7a\e 532 44,016 6.00 9,43] 12.33) 18.13.] 32.63] 47.13 | 76.13.) 148.63)| 176.13 
¥St rat ford yelaare vclere id sas aie wisielelsin sles, 6,5 4 l0;<lolaley o/aiecaie 975 147,692 7.45 11.73 ney ys) 2262 30\ Sto 57623} 92523:) 179.73)| 214573 
RS udbDULY Garelaie a: 5kiehs ore, o1e in alate aleaiows\s ole v y.s sie.a: ote ia/e\n'e brea 2,027 208,689 7.40 9.20 | 10.30} 37.00 |] 46.00] 51.50 | 185.00 | 230.00] 257.50 
*Teck Twp-(3) — Canton de(3) ...cceeeccenccercece 846 30,327 5.82 9.46 | 12.38 25.50 | 42.50) 59.50] 93.50) 178.50) 211.50 
HThunder BAY 2.500 c.c.0 cee niece cacisisieesiecesisiocessceie 3,948 465,933 5.35 8.738 | 12.085) 18.68 |, 35.18 51.68} 84.68 | 167.18] 199.68 
HT ImmING. (3), so wisiete cers a/arais s's/sin' his sle/s 616 <ip'e win ln Gia'cla L219 47,903 5.82 9.46 12.38 | 25.50 | 42.50} 59.50) 93.50] 178.50) 211.50 
APOTOHEO Fats eh Pete ciate ele aig ceealoreletei e/a shole diaries aja wu a Relare 23,446 980,102 8.21 10.13 | 11.21] 41.04] 50.67 56.07 | 205.20} 253.35] 280.35 
tad begs Oyo Oty 8.90 AG OCICS Et OOD GOK IOI CII OO 634 63,637 yrs) 8.78 | 12.08 | 18.68 S518 51.68 | 84.68 | 167.18} 198.18 
HYACOMUOO, 5 vis ele iaialel ae weve aie lalvivie Mis/elcle tele o's, clots vis fer'eie a 1,157 259,058 6.25 10.20 | 13.80} 21.00] 39.00} 57.00} 93.00] 183.00] 223.00 
AWeLTAnG J. cape aiwisielees alain sl atetateists|otalele eis Sis'4e.cie cision’ = e's 1,284 82,959 edo |) LETS eS o28 22.28 Ne S967 ip ome ao 92.28 | 179.78} 214.78 
RUDLLDY <0 dsc ccc c ect eereptveerevesecveesicvercvee 803 106,856 6.40 | 10.55)" 13.95;)" 20.75 37.75 54.75 | 8875 1'1.73).75) 206.25 
WAINGSON, ns sic sie viele aluibla.c)eie'n's,2/6\ w/e, 0 seve rvcevececenes 7,066 1,171,350 6.70 | 10.80] 14.40] 21.60 | 39.60| 57.60] 93.60] 183.60] 216.10 
RUOODSEOGK. so aed ara aiele.b'e 8) 10 ofr 6 Fg mots oles. oisie nyaW o/s il= ss 1,015 151,353 5:95. 9.58] 12.88] 19.48] 35.98 52.48 | 85.48] 167.98] 200.48 
WYOLK eer ess S cial ofel ara Sis Mala/eleis eleyoielere'a s’e'vis'sin elera'sidia.e 3,980 469,004 5.75 9.67 13.23 | 20.35] 38.15 | 55.95 | 115.30 | 182.80)|' 217-80 
TOEAL letae b's Ervjc lhc 55 bse le bbe sive sielv's sve so 'ais's10,6 wiele’e 247, 346(2)| 13,418,738(2,6) Ane ie wee vee ees ote mets Ao Bele 
Manitoba: (7) 
Brandon: [eis cpivleiscJoir siatoreiwieieis ois 0 vic sivin is win miei oie ies ima =) 1,437 60,117 9.45 | 14.40] 18.00] 25.20] 43.20) 61.20] 97.20] 187.20] 277.20 
Dauphin .sccccecasceccnnncassenccias pipinainlale\orettalsre 584 16,500 9.45 | 14.40} 18.00] 25.20] 43.20] 61.20] 97.20] 187.20] 277.20 
AEast Kildoman ....cecescecccccesssees a e/aplale elsietels 948 63,124 8.10 | 13-35 17.15 | 25.15 | 45.15 | 65.15 | 105.15 | 174.93 | 242.43 
RFOLt GALTy .cccccvccerccccecccscsesecccssssecnes 779 66,826 8.40 P1315 DPSS | 25615 |) 45.05 |) 65.15 | 105.357) 174.93) 242.43 
Neepawa .eeeeeeeecscsscoece aiaia late aioe wreis ai eieisietan= eels 279 6,832 9.45 14.40} 18.00} 25.20] 43.20] 61.20] 97.20] 187.20] 277.20 
Portage la Prairie ......esseseuee Scie NOS ICTR 655 15,414 9.45 14.40 | 18.00] 25.20] 43.20] 61.20] 97.20] 187.20] 277.20 
ASt. Boniface 2c. cecvsccccccrcsscsscscesseccessces 1,780 62,503 8.10 | 13215')|, 17.15 | 25.15 | 45.15 | 65.15 | 105.15 | 174.93) 242.43 
ASC. JAMCG! as alnielsleioleiniaiels oii ¥ ie eielciaisiais'e(a\s)s's1a\6'>) hyaXm' slats 2,491 120,131 8.10 | 13.15 17.15 | 25.15] 45.15 | 65.15 | 105.15 | 174.93) 242.43 
RSt. Vital ....secceaes Tisiie'b sie/cleloiely as sisleleipieleeie'n eis 700 50,823 8.10} LSSTS 1 L725 25.05 1 4561S) 65.05 10515) 1745935) 242043) 
Selkirk. S./cewrealstw ale nimwiete ls /=\vielew/ evolu ia Ve d sce .aa aie 405 11,156 9.45 | 14.40] 18.00] 25.20] 43.20] 61.20] 97.20] 187.20} 277.20 
The Pag, ec s/ale.s oie) s,0\e:pd ai0/e.viv.ei8/ein\a\e'5 ie 9.0)s)s/4,0.0, 0 mies whl 25,242 9.45 14.40] 18.00} 25.20} 43.20] 61.20] 97.20] 187.20] 277.20 
RTLANSCONA .secvercccsscrscssrecscscecsraceces ales 504 18,024 S210) | 13515)) 17.154)" 25.15.) “45.15 |" 65.95) 105.15: | 174693) 242543 
AWest Kildonan ......ccccecccecsccsesecccsceceecs 681 35,436 8.20) | U3sTS9 | PH.1S) | 250159) 45.05)) 65.05 | LOS S153} 174593) 2427543 
#Winnipeg(8) ..--+--ceeeesescees SOON PIO SD A 1000 10,420 1,063,104 8.10)]) 13.25] 27-45 25.15 | 45.15 | 65.15 | 105.15 | 174.93) 242.43 
Total reams cele nie lcts erale\st=7=\«1a's\r(s's/« Boren Cs 41,174 | 1,668 ,802(2) ae ee “yh are aes Aap S80 si 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4 la fin du tableau. 
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TABLE 2. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Commercial Service in Canada as at December 31, 1973 — Concluded 


TABLEAU 2. Factures mensuelles (nettes) du service commercial d'électricité sans restriction (24 heures) au Canada, au 31 décembre 1973 — fin 


Al Billed load — Puissance facturée 
Average 
EME 2 kilowatts °10 kilowatts 50 kilowatts 
of Total 
commercial consumption 
Province and customers during a t 
moniciariee 1973 1973 Hours use — Heures d'usage 
Province et Nombre Consom- 
municipalité moyen mation 
de totale en 
BRITE US Consumption in kwh. — Consommation en kWh 
commerciaux 
1973 
5,000 | 10,000 
kwh. 
‘000 
Saskatchewan(9) : kWh 
MoosesJawl'O)ieicssislaralcte ara gisieinis o> «/alstaiie!e miele ciahers 1,223 49,631 7228) 13.18 18.38 | 28.78| 50.78] 72.78] 170.00 | 232.50} 295.00 
North Battleford(11) A 659 20,397 8.30} 14.30] 18.80] 38.50] 55.50} 68.00] 192.50] 277.50 | 340.00 
Prince Albert(ll) ........- ae LLae 46,745 8.30} 14.30] 18.80] 38.50] 55.50] 68.00] 192.50} 277.50 | 340.00 
Regina ll) ig o5 si 4.» seieja ute « oare 5,471 171,337 5.72] 10.62] 15.12] 27.00] 44.22] 60.62] 135.00 | 221.10} 303.10 
Saskatoon ele csveiepeisl cateiene eas 4,588 304,790 7.60} 14.20] 20.80] 34.90] 59.90] 83.90] 154.50] 269.50] 364.50 
Swift Current ....cesccesee Py . L, bys 25,250 14.45 26.95 37.95 59.95 | 106.96 | 151.95] 234.95 | 434.95 | 634.95 
Weyburn Cll yl Sacco. cle cols p viislelaiatelotasslers) dle w clove elnielel nie) 464 16,642 9.00} 15.40] 20.00] 38.50} 55.50] 68.00] 192.50] 277.50 | 340.00 
Yorktou(l!)) Aavaecnss 649 25,446 8.30] 14.30] 18.80] 38.50] 55.50] 68.00] 192.50} 277.50) 340.00 
Total .icccussene Ocoee eeceseccercceceeccccace 32,892(2) 509 ,367(2) eee eee eee cee aoe Arr Biel con eee 
Alberta: 
ACAUS ALY We letetv elelaie’s ofehe stateletsts sine nee wlseceinalele vis alelnidiet sis 16,791 228,366 9.89 | 15.82] 21.76] 33.63 | 55.88 | 78.13 | 122.64 | 227.47 | 286.67 
byahrinay WPS sarin nyrr mre GOOD mC rec oo Gna OO 6 Ee 327 10,487 7.92] 13.92} 16.92] 39.60] 69.60] 84.60] 198.00 | 348.00 | 423.00 
FEdmontor(4)iCL2) il eajereisioieta aoe, <iare, sturdate hala: sis) siete caste’ 5 16,146 1,014,058 9.30} 16.30} 22.50] 32.50{ 57.50] 72.50] 112.50} 158.10 | 218.10 
*Lethbridge . 1,713 159,003 10.00 18.00 22.60 39.80 57.80 75.80} 151.80 | 241.80 | 301.80 
Medicine IMAt Kersyevenisinvelsie's's. sys)s stata + / siete midia's. b.pieteinisie'e 1,441 45,382 8.00 14.00 18.00 26.00 46.00 66.00} 113.80 | 163.80} 213.80 
AREA DEC Tietstnva) oletelaialpiolal nial ats xiel ciahate ole diet tiale whe’alelaisietal 6 1,300 78,880 11.43] 21.87 28.80] 40.32] 69.12] 83.88] 143.88 | 183.70} 251.20 
Total <cigpesies'e oie phe aYotafd 4 diss date Sip eye's. shah oieia diele ej eie 69,959(2) 2,920,327(2) vee oat S06 50 aca ate 555 eat State 
British Columbia(7) — Colombie-Britannique(7): 
Li racklohia AD AND Te GOOADC OULCR On Sab UD MS ORO tr Ca 4,826 285,583 7.00} 13.00] 19.00] 31.00] 57.00} 83.00] 137.50} 250.00 | 312.50 
CLANDEOOK aiielelessieeldestersle f 686 29,988 7.00} 13.00] 19.00} 31.00} 57.00] 83.00] 137.50 | 250.00 | 312.50 
Kamloops: ais salar «esc avis ois ° 2,189 110,078 7.00 13.00 19.00 31.00 57.00 83.00 | 137.50 | 250.00 | 312.50 
K@LOWiHa scien: cujers' o clsjea'n's.6 . 1,315 65,431 11.00 17.00 23.00 35.00 60.00 85.00] 135.00 | 260.00 | 385.00 
Nanaimo: o'sjere sisters onis 6 cvuine . 1,145 46,855 7.00 13.00 19.00 31.00 57.00 83.00] 137.50 | 250.00 | 312.50 
N@V BOR Vsit/arefale nara» ayute nyuniete al ayatannia . 565 9,268 10.00 19.00 27.00 41.50 66.25 86.25] 126.25 | 226.25 | 326.25 
New Westminster 2,452 88,874 8.60] 14.60] 20.60] 41.50] 70.23] 98.73 | 173.13 | 315.63 | 388.75 
North Vancouver (4) 3,606 121,687 7.00 13.00 19.00 31.00 57.00 83.00} 137.50] 250.00] 312.50 
KPEREL COM iets ocstolose visto jatuiaiviy alate Sele oe helnataiclats aide. dietes 1,154 44,192 7.80} 13.80] 19.30] 29.30] 44.30] 59.30] 115.30] 190.30] 265.30 
Prince George L799 100,769 7.00 13.00 19.00 31.00 57.00 83.00] 137.50] 250.00 | 312.50 
Prince Rupert 835 51,973 7.00] 13.00] 19.00] 31.00] 57.00] 83.00] 137.50] 250.00} 312.50 
RAchiioOnd: Gi sierelev'sssje alain earattasieis's aeraie s aVelar ale atalale iat aa 2,470 144,554 7.00} 13.00| 19.00] 31.00] 57.00} 83.00] 137.50] 250.00} 312.50 
Trail ne 556 19,248 8.10 12.60 17.10 26.10 48.60 71.10) 129.525 | 189.25 || 2495.25 
VANCOUVER. o.c:c.evs'sigis.0.» vine 0.99)0 006 swe) e oe a/e)pielh usis's\66'e 27,283 Pa aie a 7.00 13.00 19.00 31.00 57.00 83.00] 137.50} 250.00} 312.50 
VEC ORLA) Fie raters ialelaveisrutaters ere cctn otural’e’apaleieleveleretsie els 6,727 286,278 7.00 13.00 19.00 . 57.00 83.00] 137.50 | 250.00 | 312.50 
WESE NANCOUVEL -inteie\e leis ciists in cislanetriete s winis ois ales tema a 15335 64,037 7.00 13.00 19.00 ° 57.00 83.00] 137.50 | 250.00} 312.50 
Hog et:? Rar Aer OA Or Ar OO TORT SEO ET i sO AOE Oe.0 Oe 113,714(2) 4,522,125(2) . 
(1) See "Introduction" provincial sales tax of 7%. — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 7 Z. 
(2) From "Annual Electric Power Statistics, (Preliminary estimates)", Catalogue 57-202. — Tiré du n° 57-202 au catalogue, "Statistique de 1'énergie 


électrique (estimés préliminaires)". 

(3) See footnote for domestic service in this province/municipality. — Voir renvoi pour service domestique pour cette province/municipalité. 

(4) Includes surrounding area. ~ Comprend la région environnante. 

(5) See "Introduction", provincial sales tax of 8%. — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 8 %. 

(6) Those municipalities having a general service rate only have been allocated to commercial and power in Catalogue 57-202 but not in Catalogue 
57-203. — Ces municipalités qui ont un tarif de service général seulement ont été assignées au service commercial et au service d'énergie a la 
petite industrie dans le n° 57-202 au catalogue, non dans le n® 57-203 au catalogue. 

(7) See "Introduction", provincial sales tax of 5%. — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 5 %. 

(8) See "Introduction", municipal tax of 5%. — Voir "Introduction", la taxe municipale de 5 %. 

(9) See "Introduction", provincial education and hospital tax of 5%. — Voir "Introduction", la taxe provinciale de l'éducation et hépitaux de 5 %. 

(10) See "Introduction", surcharge of 8%. — Voir "Introduction", une surtaxe de 8 2. 
(11) See "Introduction", surcharge of 10%. — Voir "Introduction", une surtaxe de 10 %. 
(12) The cost shown for a 5,000 kwh. consumption represents the minimum bill. — Le cofit indiqué pour une consommation de 5,000 kWh représente la 
facture minimum. 
* Municipalities in which changes occurred in 1973. — Municipalités dont les factures ont changé en 1973. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada as at December 31, 1973 


TABLEAU 3. Factures mensuelles (nettes) du service d'énergie 4 la petite industrie sans restriction (24 heures) au Canada, au 31 décembre 1973 


Billed load — Puissance facturée 
Average 
number 
aE Total 5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 
power consumption 
Province and customers during U 
municipality 1973 1973 Hours use — Heures d'usage 
Province et Nombre Consom- 
municipalité moyen mation 
de totale en 
clients 1973 Consumption in kwh. — Consommation en kWh 
d'énergie 
1973 
[ 1,000 | 1,500 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 
kwh. dollars 
‘000 
kWh 
Newfoundland(1) — Terre-Neuve(1): 
(GAT DOMES): Bote tet wisi! a\elaje on yshaisysic) se 6/sysss ere nine mies Giaietia’e 14.63 | 27.13 39.63 | 237.50 | 317.50 | 397.50] 405.80 | 544.00 | 669.00 
GOTEDEEDEGOK (2) ps0. 050.0675) jmiws 0.5.0 o's BO One ae are nye 14.63 | 27.13] 39.63 | 237.50 | 317.50 | 397.50] 405.80 | 544.00 | 669.00 
Gr Bnet ats (2 V0 ates sirens y laceterivivis = (aikis: 6;cscia's ieleresinvaein, ose Pas 14.63 | 27.13] 39.63 | 237.50 | 317.50 | 397.50} 405.80] 544.00} 669.00 
PROUT PORE NCE atetel oiuinie le a:eye/nis a40/0/ni8) 6) /atale\=\s/qidvaniaierois oo ateks 14.63 27.13 | 39.63} 237.50 | 317.50 | 397.50] 405.80 | 544.00 | 669.00 
St. Joka s(2)) fics sci mye seis ehake\scakale sl gie\eh<,nheie:niaisreiaiay ale ca asin cree. 14.63 27.13 | 39.63 | 237.50 | 317.50 | 397.50] 405.80 | 544.00 | 669.00 
SCEPHEMVMA LCA) Ieaialaaintard aetna icicisiieiviaselorsiela acer sis(etacers > oe ee 14.63 27.13 | 39.63} 237.50 | 317.50 | 397.50] 405.80] 544.00] 669.00 
ie Bet RSS GR a ae rs Mone DO eoe nee acevereha 11(3) 2,218,841(3) 5 ae 4 A ae AS 
Prince Edward Island — fle-du-Prince-fdouard: 
®Char TOPE CtOw nas wiaccinisioinle oun eiciaie(s ohclesaipissle/acale wise ise 105 47,269 26.30| 37.75] 46.50} 193.62 | 250.77 | 304.77 | 387.22] 501.53 | 609.53 
FSUMMCT AACS taicis-p Viste wisivie/s aeie nity Beye 'eko8; 0p lates Wisi sia (es ale 3,492 28.00} 38.50] 49.00] 205.00 | 285.00 | 365.00] 410.00] 570.00] 730.00 
TO tale sieves atene njagatsleveisisieate:s' 6 eiala TES AE Se 51(3,4) 16, 111(3,4) spt ar aes Sri ac aes Ror adc cre 
Nova Scotia(5) — Nouvelle-fcosse(5): 
AMREY SOUL Saoirse een arerein's aha Oe I EE SSS eee ae A Wiesel 17.50] 25.00} 32.50] 175.00] 250.00] 325.00] 350.00] 500.00) 650.00 
Bridgewater(2) ........ Siete (oteieds ts ekkds/alaliots riatain stehanels , ese res 18.75 | 23.25) 27.75 187.50] 232.50 | 277.50) 375.00) 465.00) 555.00 
Daz TROULIN O diate ache: cialteat alate aiaicie(e tale ainjma isa, ajeieraiste oa ints eins 17.50} 24.25] 31.00] 175.00 | 242.50} 310.00] 350.00] 485.00] 620.00 
Glace Bay(2) ...... Shehe aialer a] svein\e miateohaiolale Shale siratste1? vee aie 21.25] 28.75] 36.25] 212.50] 287.50] 362.50) 425.00} 575.00] 725.00 
Halifax (G) sates! siniinjaloateainte afsiow Wade os elelele sincvelaiete aia coe chee 17.50] 24.25} 31.00] 175.00] 242.50] 310.00] 350.00} 485.00] 620.00 
New, Glasgow (2.)) cisis wiciere's ajsis a etnic-e(e vein eiasa’sleinje teres a(ai@ 6 eee Sisko 13.00} 20.25] 27.50] 130.00] 202.50} 275.00] 260.00} 405.00] 550.00 
New, Watert ond (2) as: sssreihinteis cisisis'sieteis wrereisinielare cicieta (eon see leks 13.99] 24.02] 34.04] 167.95 | 253.11] 318.54} 335.90] 506.22 | 637.07 
PECCOUUL), ptacn'c 2 a's sloveracows’ ofs'e alters tahareve a clata'p ofelardtceteree ares Site 14.21 21.71] 29.21] 142.00] 217.00} 292.00] 284.00} 434.00} 584.00 
Springhill(6) ....... aeebods 2a. Saciciey SOA eae te see svere 17.50} 24.25] 31.00] 175.00] 242.50} 310.00} 350.00} 485.00] 620.00 
SYGNEVAZ eons os alvivietate « wialsjeraimulpierais aici otcieis cle ail svaveta's ose sie 13.99 24.02] 34.04] 167.95] 253.11] 318.54} 335.90] 506.22] 637.07 
TERY OCG) ietetsis (ein aniala:s dinky okeracdisieie @rarniei ote/el 6 Si slerels iar e-a ie aes sas 17.50} 24.25] 31.00] 175.00] 242.50] 310.00] 350.00] 485.00] 620.00 
Windsor(6)) “<i amis nietsitip sie cicls siste aisle o's ect ieleleretercjate a Hos sas 17.50} 24.25] 31.00] 175.00] 242.50] 310.00} 350.00] 485.00} 620.00 
WATMOMENUG)! ie ciel orersieleialteivia lie ieierelate.ninve/ciatele eters sia cules see Stare 17.50} 24.25] 31.00] 175.00] 242.50] 310.00] 350.00] 485.00] 620.00 
TOEAL Fee's wicinin sieiaiu's inivie alviaje\e|ievale)a\ sie s\s/sieio\v sivie\= s ble 721(3) 1,001,168 (3) ais Sere oaKe ais’e aco of sien sive aiecs 
New Brunswick — Nouveau-Brunswick: 
Bathurst ..00- <0 sal uiaists) alata sala lalall ataye(eishare Fragen bare ere 16 1,958 16.62] 21.37] 26.12] 166.25] 213.75] 261.25| 332.50] 427.50} 522.50 
*Campbellton ........- Bia eter tree cieterieinie ee dine oie 113 6,766 17.50} 22.50] 27.50] 175.00] 225.00] 275.00} 350.00] 450.00] 550.00 
Chat hau aise yere stele ere c ces revesevecncsces ARON It 19 1,744 16.62} 21.37 26.12] 166.25] 213.75] 261.25| 332.50] 427.50] 522.50 
KRdindston Aooe See ee ci eee ees we eae 29 10,000 18.82] 24.70} 29.70] 188.20] 247.00] 297.00] 376.40] 494.00) 594.00 
Predericton(6). J. .scaceess v0 A GAS RO BR OAA AG sree 89 19,744 16.62)| 212.37 26.12} 166.25] 213.75] 261.25} 332.50] 427.50] 522.50 
Moncton (6) ci. .s sis sass < alee e.e.es Bi naiaie none Distvieieieecine 51 21,510 16.62| 21.37 26.12] 166.25] 213.75] 261.25} 332.50} 427.50} 522.50 
Saint JOROCG)) wrieleaaminle nis a eusisdis siaidlatels a) ea(airieleieteie 458 113,654 15.70} 22.45] 29.20] 157.05] 224.55] 292.05] 314.10] 449.10] 584.10 
SE. SLCPMCHAO) Matte vleisoigina cies. falas initio iaieiaiasecasiain 18 2,541 16.62} 21.37 26.12} 166.25] 213.75] 261.25] 332.50] 427.50] 522.50 
Sackville Favre cts ‘sisistuisieie.t.elvisieie eis dMfalslolataistatsiatsteiaia| [ar on 1,646 16.62} 21.37] 26.12] 166.25] 213.75] 261.25] 332.50} 427.50} 522.50 
SUB BCKN alee ctetaie aisles alegaiatainieie’ s\n isi siaroloraleleleiniale Aaparor 23 6,914 16.62| 21.37 26.12] 166.25] 213.75] 261.25| 332.50) 427.50] 522.50 
WOOO GtOCK: Janie 's sists wieiai>'W oig'>'eir oie e oyasls as\e.aa.08/ejsee ae 17 2,017 16.62) «20.37 26.12] 166.25] 213.75] 261.25} 332.50) 427.50] 522.50 
Total Sisters diesels orniats Cielate\ aisle Peles sie\a lela sielel cies Sais 1,496(3) 1,942, 629(3) Sod icv picts me aoe Bh oes svera sets 
Québec: (7) 
kActonvale. «sc sasiew dae Sante nie rea eeatnet aracagn Sia eee 17 14,535 15.90] 29.90} 39.40] 185.00] 220.00] 250.00] 370.00} 440.00] 500.00 
RAT ick coldio ett erateritioas outers lata eh ccs etaieteraatces aver aissencterere 66 2,478 17.75] 20.37] 22.62) 177.50] 203.75] 226.25) 355.00} 407.50] 452.50 
Bate ‘Comeau(2) iain cw iain seisis wisiele'e vie\> ¢a\ntnie/siais, sisiees) ans ese 16.78} 19.38] 21.28] 167.75] 193.75] 212.75] 335.50| 387.50] 425.50 
*Cnp~de=1A-Madeleine (2) sets vis sites <isivis ein wana sere 33 484,628 14.10] 26.60] 36.10] 177.50] 203.75] 226.25} 355.00] 407.50] 452.50 
ACWUCOUEAMAN Ee lelotatne ie ete nin ittaseloisintete oisieinie sieo\aloinis wateie’ ate 23 3,827 14.10] 26.60] 36.10] 177.50} 203.75] 226.25] 355.00] 407.50} 452.50 
ACOALL COO atetateineieta eietegsel teas nlefatelal ele ateleioie' a ales eieies aie 40 11,450 17.00] 22.00} 27.00} 170.00} 220.00] 270.00] 340.00] 440.00} 520.00 
PEOOKSDEE siaintate oiaelot ein oielLeeleis itera siaie sinisl = disipia sieve). a/e 6 7.9L2 14.10] 26.60} 36.10] 177.50] 203.75} 226.25] 355.00] 407.50] 452.50 
ADrummond ALT C!s staje arp aioe shnso'en'eim ainielpeoie.0ie ain isa\e,n inlays 64 127,646 14.10] 26.60] 36.10] 177.50] 203.75] 226.25} 355.00} 407.50] 452.50 
SParnbiams "s'oelstnss stare ote wiscayets apis els alsla wisn eieca's otetaserata.s 17 25,141 14.10] 26.60} 36.10] 177.50} 203.75) 226.25} 355.00] 407.50] 452.50 
debe Toles A AAS OM IDO AE ODIO GAR DORE ODOR Inne 116 102,252 14.10! 26.60] 36.10] 177.50| 203.75] 226.25] 355.00! 407.50! 452.50 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada as at December 31, 1973 — Continued 


TABLEAU 3. Factures mensuelles (nettes) du service d'énergie a la petite industrie sans restriction (24 heures) au Canada, au 31 décembre 1973 — suite 


Billed load — Puissance facturée 
Average ] 
umber 5 kilowatts "50 kilowatts | 100 kilowatts 
or Total 
power consumption ri 
Province and customers during Hours use — Heures d'usage 
municipality 1973 1973 
Province et Nombre Consom- 200 | 0 | 100 200 300 
municipalité moyen mation 
de totale en ii ee ee ae 
clients 1973 Consumption in kwh. — Consommation en kWh 
d'énergie 
1973 = 
500 1,000 1,500 5,000 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 
if | kwh. dollars mee 
‘000 
kWh 
Québec (7) — Concluded — fin: 
RG AG Men ON abate ache lovaletnve|elsaeialeualeals interevotsus/a Oaks lien 6 5,266 15.40 23.65 31.90 | 154.00 | 236.50 | 275.00 | 308.00 | 429.00) 484.00 
PUAN ca ye cates! epedaln ai atals capeiahe wep acme cobetaus Stages toca lare el mcegs sie 24 130,630 14.10 26.60 36.10 | 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50] 452.50 
POPOL ES horeiocassalagare afarsi lakes ashes edeaess sia ars scans aja 104 8,200 13.54 15.96 18.21 | 129.42 | 153.56 | 176.04 | 258.84 | 307.08} 352.08 
BOO cere ((G)) is ec Shae acatele ee ketehsielsts etessis otek si asaas) s/n 40 7,847 17.60 24.20 26.95 | 176.00 } 242.00 | 269.50 | 352.00 | 453.20] 508.20 
rg OG RAK G(s GNESI a Se Seam a RAC So oe 10 415,739 14.10 26.60 36.10 | 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50} 452.50 
FLAC ME Qantic 2 coe aucecunciensavisins oie venycs ove 17 215,194 14.10 26.60 36.10 | 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50] 452.50 
RVOV AS ataye stars cle eis aleiaiajoraiers st etalstareiatouaye/aik wis eiarerd sp 24 5,245 14.10 26.60 36.10] 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50} 452.50 
MAGGS ats) sin sistance aialaksuarciarereterereisieiaier a sieielelaeteeini aie) a 24 13,937 19.50 26.50 30.50 | 195.00 | 265.00 | 305.00 | 390.00 | 530.00} 610.00 
RMOMENEHIL (6)! taro eyareletatateleyaleteleletelelaipieinielsie § lalyroisicis/e 5,354 4,563,940 14.10 26.60 36.10] 177.50 } 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50} 452.50 
ANOX Alida plete erent’ aieve\sinisialans al s7sin)s, s/e’dwinietateyyye' nie ster 8 141,161 14.10 26.60 36.10 | 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50] 452.50 
SO MEDEC Meera ialelotsvale ta sisteleresnyain «(ial a) Siprsi8, dterei eal sis's 160 947,908 14.10 26.60 36.10} 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50) 452.50 
PRAMOUSKAD laze paleo avenavetaaveldinis,'s (a) agnjaS7d/a}eaiaialn A yatalenia 33 6,486 14.10 26.60 36.10 | 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50] 452.50 
RIVA Gre Oi] OLp ein misvere ean syejel<Caieapic’ aisuns>/e'ceeue aia 118 6,204 14.38 17.06 19.56 | 143.80 | 170.60 | 195.60 | 287.60 | 341.20] 391.20 
BANS SSR 5 Ain AO GEA ScC od TOES e ier Moca peices 16 2,481 14.10 26.60 36.10 | 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50) 452.50 
*Ste Agathe deés"Monts co... tccccereccsvccsevs 8 5,009 14.10 26.60 36.10 | 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50] 452.50 
AGES AYACANEHE: Rule o-c:s\0ejeiee a wielelaln ede cccsecrees 82 83,768 14.10 26.60 36.10 | 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50 | 452.50 
AS Ga TeaeCO))) reetsiel alaiv:ibinate ose (e lols vettieinietereles aiateicttiy 90 133,498 14.10 26.60 36.10 | 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50 | 452.50 
BEG e PICTOMEN aialaibiers o'sinralalave'a nes abeyaipiotsiele\s ibis ie «leis 68 141,843 14.10 26.60 36.10 | 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50] 452.50 
FSEpEa Les tas cers vise sala aise vio treiaewieie wastes 46 491,956 14.10 26.60 36.10 | 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50} 452.50 
WSRAW LL San ioe etete celine iot « ala\'s:eireinroln alalefarece atele reece 30 1,813,759 14.10 26.60 36.10 | 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50} 452.50 
AS HETDEOOME wataratsiekerelsvalave a vss ejpiensoranele tai erarcversiciaials 167 183,275 15.41(8)} 15.41(8)| 18.75 | 162.50 | 187.50 | 212.50 | 325.00 | 375.00} 425.00 
AS OVCL A slietai= tal Heise stale einlayel xisioia' winlnie/d clots\felsinie’siminls cise 23 70,899 14.10 26.60 36.10 | 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50} 452.50 
AP ReLLOLG IMACS Mists aries aisis\ssininis' 4 d/aye)a/ai ass sieie nu 30 87,526 14.10 26.60 36.10 | 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50} 452.50 
ATPOASHRAVIGLES saisiseiaini ee nimi eleaip seca eens § nlo;0 <n 61 1,599,307 14.10 26.60 36.10 | 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50] 452.50 
AV ch bel LOL Beato) airtel rele ielateriviaieis a legsiale'# state aia etaleisiele eye 19 3,388 14.10 26.60 36.10 | 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50} 452.50 
RV AL VOY TAC Gl seis laisielataveiaie/d'eiels!s{net>)¢iaia}=:wisivis's)si9is/ai6 40 699,341 14.10 26.60 36.10 | 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50} 452.50 
PVACEOTA GY WLC: a ninielsfuin/ole'ninfa!n)s\nie sieiaie aiaheie’ers.aie sis 64 22,313 14.10 26,60 36.10 | 177.50 | 203.75 | 226.25 | 355.00 | 407.50] 452.50 
SWE BE MOUE © aals\s\stelsislarain\s\s he [a)s,inis'0/¢ eialavavkiatb) s ouyis orm 2 aie 14.10 26.60 36.10 | 174.60 | 224.60 | 264.60 | 340.00 | 440.00) 520.00 
LOCAL ave! siehaic Pec cece eves cceserccerecccsc ce 13,400(3) 25,941,102(3) eee eee eee eee sieie arse eee eee oes 
Ontario: 
WAV Earnie a\(2)). Seyavavslenece)~-sia/s\siasoysleWapens avahale'eleiais\eha orate toi 12.75 21.25 29.75} 89.25 | 174.25 | 206.75 | 286.75 | 351.75} 416.75 
AB ANTAL C/GLI)) Netty a ct erase slotels <tchake uate) ofa) apeietas «ave whsiey airy sae save 12.03 20.28 28.53] 86.28 | 168.78 | 198.78] 283.78 | 343.78] 403.78 
MBOUTeVLTLE (2), SD sjsia-ove\sie:e etais ofoyale ear] “asepaie avesasevers tee ous 10.70 19.20 27.70 | 87.20} 172.20 | 203.20 } 289.70 | 351.70] 413.70 
FBYAMPE OR yo alaveloicl eje\s 4iv'a «!¢ viwlo’elegletel's skein ere iaie a state a 148 114,000 17.00 22.00 25.25 | 170.00 | 220.00 | 252.50 | 340.00 | 440.00 | 505.00 
RBC amCEOrA CO) gq. Ria her rats Aan aa ko ht oO a cee ere 10.50 19.00 27.50] 117.10 | 173.60 | 206.10] 281.10 | 346.10] 411.10 
FBYOCKVILIC CLP a cisiwidlatete w Wa)s\ alah dha’ syalataiala\'ate inlets alg iota AG 11.88 20.13 28.38] 86.13] 168.63 | 198.63 | 283.63 | 343.63] 403.63 
SBUT EL COM je, cee sins ope aluia aisha saleie o dhdie ajaicte w winys oe 239 172,564 17.60 21.05 23.35 | 176.00} 210.50] 233.50 | 352.00 | 421.00] 467.00 
ACHAPRAM C2) is vies eioterlalarasele erate! af¥s ors b alata dtalae' a dieretata ecats eee 12.15 20.65 29.15 88.65 | 173.65 | 206.15 | 288.65 | 353.65] 418.65 
RCOTMWALL vu sretaie @ aisle alereioia eiale a\ahdie s 6's wintela.$/siee we 59 14,266 19.75 7 WT bo) 23.75] 197.50 | 217.50] 237.50] 395.00 | 435.00} 475.00 
SDUCAS| sai a\detws «(giaasd tavale oles igi erale ti sbho di arsha! eaiate are sie Prk 12.88 21.63 30.38) 91.63 | 179.13 | 214.13 | 292.13 | 362.13} 432.13 
*Hast YOLK ssc. se. ve @eccviens G)s\0 wiles service sisie we 116 165,611 15.00 19.00 21.85 | 150.00 | 190.00 | 218.50 | 300.00 | 380.00 | 437.00 
RE CODE COMG we ciere wleraie etait ve tpiniels/asehel elastase pol ello ale tala 1,707 1,064,802 15.75 19.17 21.73 | 157.50 | 191.70] 217.35 | 315.00 | 383.40] 434.70 
(EE Ga GORD GUL OCO a ORO ey DOHC eee ctu TE. 25 19.75 28.25 87.75 | 172.75 | 205.25 | 277.75 | 342.75] 407.75 
*Gloucester Twp.(2) — Canton de(2) .........- Reid Cy 13.98 22.015 31.48] 92.73 | 180.23 | 216.23 | 305.23 | 377.23] 449.23 
AGOGEPL CH) meinuiceos siestivie eins te etetciareletae sole cates e Aric eae 11.25 19.25 27.25] 83.25 | 163.25} 193.25 | 268.25 | 328.25] 388.25 
GEE Tp Tn ya vpie ctacotntgie'sinisiistate areie o s/o) alelais wlalela't'sig'e'str' si 145 294,565 15.00 18.00 20.25 | 150.00 | 180.00} 202.50] 300.00 | 360.00} 405.00 
PiaMdA-CON 7. \aeteaae <nin iets nie sla leialercratetote siete ete\erele ale 689 3,660,506 15.15 18.75 20.95 | 151.50 | 187.50 | 209.50 | 303.00 | 375.00} 419.00 
RKONOTAC2))| Melersiaiaiera’eieisia atin iatele aisle teisn leis teietpiale oth ate ota Ane PETS 19.98 28.23] 95.48 | 187.98 | 226.98] 302.98 | 380.98) 458.98 
MK ngs HOD) eyes cus( oys\ehvinlopare, aleteel atsyays atslaes's este, 67 sing eat 12,25 21.25 29.75 | 108.00 | 175.50] 205.00] 288.00 | 347.00] 406.00 
AKLECHENOT. steve serie oie wraiaceveieiéieibysicalaree giaisie.e sere, ef 236 424, 666 16.75 20.00 22.45 | 167.50 | 200.00} 224.50 | 335.00 | 400.00} 449.00 
AIEMI SAY. CA) Matavele s) sretmisiels 6 ies sisal yearn chetoi te aretereyg oan cee 11.45 19.95, 28.45| 87.95 | 172.95] 205.45 | 282.95 | 347.95 | 412.95 
PORUOUHC ie a laebe ein inl laisie\slascigia afetele aetna’ atarato et evete snc mele dv 11.38 19.13 26.88] 81.13 | 158.63 | 188.63 | 263.63 | 323.63] 383.63 
PMUGTANGICZ)  Ueraie o.sielard otate’e Fuune’stene)o ew wiatsiateiale 6 disses wee A 10.05 18.05 26.05 82.05 | 162.05 | 192.05 | 262.05 | 322.05] 382.05 
AMES SE SRANG Allee s/sinlenisie! ss! ajo ajxinle'4 lvinjs susibty © otele ois 682 652,724 16.00 19.95 22.45 | 160.00 | 199.50] 224.50] 320.00 | 399.00] 449.00 
*Nepean Twp.(2) — Canton de(2) ......-.eeeeee mtd rad 13.73 22.38 31.03] 91.58 | 178.08] 213.58 | 308.08 | 379.08] 450.08 
AN iagarawka VES (2) ie) ecole)nisinteis eivia «iy eieln sletel ely piclst ote Sac sles 11.93 20.18 28.43| 86.18 | 168.68] 201.18 | 273.68 | 338.68} 403.68 
#North Bay,(2)) c.lesisisia'ssisie o's\s mats a etaiewsiate exe's vivie'ate ric aes 13.50 23.00 32.50! 126.501 191.50! 224.00! 316.50 ! 381.50! 446.50 


See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4a la fin du tableau. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hour Power Service in Canada as at December 31, 1973 — Continued 


TABLEAU 3. Factures mensuelles (nettes) du service d'énergie 4 la petite industrie sans restriction (24 heures) au Canada, au 31 décembre 1973 — suite 


444.25 
439.13 
385.00 
422.38 
450.08 
392.73 
435.58 
383.50 
409.38 
401.38 
422.28 
408.25 
408 .98 
450.00 
414.85 
376.20 
348.63 
429.73 
460.00 
423.00 
397.18 
423.00 
483.30 
401.18 
453.00 
429.78 
416.25 
428.60 
405.48 
432.80 


408.01 
408.01 
401.12 
401.12 
408.01 
408.01 
401.12 
401.12 
401.12 
408.01 
408.01 
401.12 
401.12 
401.12 


450.00 
624.18 
624.18 
433.40 
558.80 


624.18 
624.18 


——— 
Billed load — Puissance facturée 
Average - 
purrs Cacat 5 kilowatts 50 kilowatts 100 kilowatts 
power consumption 
Province and customers during ' 
municipality 1973 1973 Hours use — Heures d'usage 
Province et Nombre Consom- 
municipalité moyen mation 
de totale en 
bea EM Consumption in kwh. — Consommatio 
1973 
10,000 
kwh. dollars 
*000 
kWh 
Ontario — Concluded — fin: 
SNOr UR MPOr Ge) vc ilsin «oie laleleloeistelsisielule’s s.5.sisivrs sieihjs/ais a = 10.95 | 19.65 | 28.35 | 96.75 | 183.75 | 220.75 | 296.25} 370.25 
Day Oi erates Ge atnrelersietnsel wiciuisinys's-e'a/eie aisiaysericicre © Sale site 13.88 | 22.63 31.38 | 92.63 | 180.13 | 216.13 | 295.13 | 367.13 
ROI TTA a ites arwintets ate evs we ay 0 ia ssa aw /a\s,agelsse: &yesele,cisisini(¢ 156 83,442 13.50] 17.00] 19.25 | 135.00 | 170.00 | 192.50] 270.00 | 340.00 
AOSV AWA e aneeieeie werner ome yeeter a) cial ciate parce ana ale aeeperes eas 11.13 19.88 | 28.63 | 89.88} 177.38 | 212.38 | 282.38 | 352.38 
ROUCAWE (etergeeiee leis este aeioiaie sole eld siejeie sisi 5 ¢.sivtviniele 4 13.73 22.38 31.03 | 91.58] 178.08 | 213.58 | 308.08 | 379.08 
AOWEH SOBDUGAN i weet eeiraweletcte chine vie Saw s't.6.s be ents aa DOV9S: | 195235" 27481 85.123: ¢ 167.073) V9O7G7S 1272573 | ss2era 
Pembronece) teloieetetere slots asters leiete Wis wie slots aie oe helbielatare Ae vee 14.83 24.08 | 33.33 | 115.58 | 193.08 | 225.58] 305.58 | 370.58 
PEESYBOVOMS ast aloes ejatersisienwie(m njeteieleinre ele s/s. 0.cisloleloraiois 3 715 677 11.50} £9.50) 27.50) 83.50) 163.50 | 193.50} 263.50 | 323.50 
POLE COLPOLMCT Te qatnlaiera esta era rele bre) sibises cla (sie) wp ale wie’ ele o F eee 12.63 20.88 | 29.13 | 86.88 | 169.38 | 201.88 | 279.38 | 344.38 
BRA chmonG IAI Devers srelevaretotn a !eiciein/si> ol e\<infe/a\eieis’n nvalas 1.13 19.38 | 27.63 | 85.38] 167.88 | 199.38] 275.38 | 338.38 
*SES, CatCharEses (DZ)! 6 ere cisisivie oe ais end ce ayeiaie wleieia eis wie aia 13.03 21.28 | 29.53\| 122.28) 182.28 | 214.78 | 292.28 | 357.28 
ESE TH Omay CL) a rantw shies Smet wpa  wiatels ayoupia alate aiss- 518 LETS | (201251 26.75)\ 885254) -1739:225'| 205575] 278.525 | 343925 
Sandwich W. Twp.(2) — Canton de(2) .......ee+.0. Ane diay 12.23 20.48 | 28.73] 86.48 | 168.98} 201.48 | 278.98 | 343.98 
GT Ram Sy Se ear ec nen AOE CISL OO OEEIOIOL CRC CICIOr- 155 215,151 17.50 | 20.25] 22.50] 175.00 | 202.50 | 225.00} 350.00} 405.00 
KGa he Sbe Marie (2) sare siayieelnce vice lam /s sive le-n nina 70° mats see 10.38 19.17 27.96 | 89.47 | 177.35 | 212.97 | 272.35 | 343.60 
SCarbOEOUGH: aise nile sa svgislecie eisleeisyem ie eia/rignee.es/p «me 867 571,168 14.04} 16.92} 18.81 | 140.40} 169.20] 188.10] 280.80 | 338.40 
SmhGHS Bass (Ly Bacon isisreieiata in nie ornare ¢\e'foearbiar eine wires D tee 10.88 | 18.13] 25.38] 76.13 | 148.63] 176.13] 238.63 | 293.63 
FSEr at LOR C2)! Pavoni, o\e (ates. siete nia a's vi dials o,ehetds wiviein's/diciete are sieve 13.48) $22.23 30.98 | 92.23] 179.73) 214.73 | 289.73 | 359.73 
Bis Tah Miho? os Acc Om ae TORY Ne OIC ORs OO COP OUTDO 316 54,417 17.00] 20.50] 23.00] 170.00] 205.00} 230.00] 340.00} 410.00 
*Teck Twp. (5)' —.Ganton de(5) waje cis a elecalaaje dies alesse sats 16.50] 25.50] 34.00] 93.50] 178.50 | 211.50] 291.00 | 357.00 
ETHEL BAZ) ere cits cle cvsatetissjale «ie.c'eis cle vaaclsic wae 10.43 18.68 | 26.93] 84.68| 167.18 | 199.68) 267.18 | 332.18 
Bad i bi eh S)) k wOrMMIA SAB NOOR ei ODOC GL OONOOUE ROU OME aiats AGG 16.50} 25.50} 34.00} 93.50) 178.50] 211.50] 291.00 | 357.00 
Lx ee) ho SSC HAD 3 CIOTORA ES OP OUI DOOR COOKE ANSE | 7,831 3,943,716 19.13 22.23] 24.17] 191.25] 222.30 | 241.65] 382.50 | 444.60 
ATVORUCOM sateqare sistaliie siete AS GOR TE OIOTICETO DOR O 1 43,888 10.43 18.68] 26.93] 84.68] 167.18] 198.18] 277.18] 339.18 
Bul ewstepot elo) ("re PaO ICL On tir ORCC a sR IO GOCE atte aes 12.00} 21.00} 30.00} 93.00] 183.00} 223.00} 293.00} 373.00 
MGT LA) cre otuets & Sista te Gata steer lstatnieia piel ewan slg aiele aces 14 112,164 13.53 | 22.28] 31.03) 92.28 179-78) 214.78) 289.78 | 359.78 
RUT T iy (Le ema, « erepetelntatarhl es tatate Mts erniatsl elalals ai kiese le’ eiote/e Essie 12525.) 20.754) 29.25) “88.755 -1736753)) 206225)| 286.25.) 351525 
(Pbstek lors 6) UNOekSigraorcksintiCny Can CO cic. :0 ODROO ODOC Oren one 12.60] 21.60] 30.60] 93.60] 183.60] 216.10] 298.60] 363.60 
WY GORSEORR (I tn icicdclsteinictatplsteteie sta kinliatare’s|s e)e'e.sieleip ujels a 17.23 19.48] 27.73] 85.48] 167.98] 200.48} 275.48 | 340.48 
RY OVK (2)! Sietne ates s nis s ejele sere vers Sesierccices sinlelelsieie aa . 11.45] 20.35] 29.25] 115.30] 182.80] 217.80} 292.80] 362.80 
TOLD sia ate.o 5 nicsaisial eislasd op ievetwiepern eteianalpin/s\<in!sleisia's) fatste 33,304(3) 32,250,977 (3) C 
Manitoba: (9) 
Brands sje iesialaye etsiasies ereteayeara’ Bio w\shelp/eiwiaieveiaTy\sjelers 337 338,101 13.24 19.58] 23.50] 132.34] 194.26] 229.51) 256.20] 355.18 
Dauphin’ <0. secaicieviewie sce <n secre rccersceceees 129 9,785 13.24 19.58] 23.50] 132.34] 194.26} 229.51] 256.20] 355.18 
ARast KAldonam 2200 eis cjcce evn ses odie eeieiecseeees 94 79,668 15.15} 25.15] 35.15} 105.15} 174.93) 242.43] 241.12} 341.12 
KPOGE (GArTy. a wcisie nieve ue sic cevsia winiaiein ole s'aa v0 ele a sivictecs 112 248 , 806 15.15} 25.15] 35.15| 105.15] 174.93] 242.43) 241.12] 341.12 
NCCPAWA . coc ccceccwascousiceescanssvesccvenec ccc 61 2,335 13.24 19.58} 23.50} 132.34] 194.26] 229.51] 256.20] 355.18 
Portage la Prairie .. 0c cece c veces cvcesesaae 149 27,055 13.24] 19.58 23.50] 132.34] 194.26] 229.51] 256.20] 355.18 
AGEL BHOMLEACE. «a ieiaie wiv'e s's/e sic cle c'bls'e's) «)sivlsle'oi olen) eieiaaiwic, 216 206,937 15.15] 25.15} 35.15] 105.15] 174.93} 242.43} 241.12] 341.12 
BSt. James .seecesscecscees pis inaia aint le tole eisveiscaceiete tale Sar. 171,374 15.15] 25.15] 35.15] 105.15] 174.93] 242.43] 241.12] 341.12 
eS. Vital’ Fore ateisset Siepeinin'a'a'e piefeie sin) ele eVelnves.e'e\eim Selma 56 19,600 15.15] 25.15] 35.15] 105.15) 174.93] 242.43] 241.12] 341.12 
SOMA Vie ie vite ed nicle einicieisie sie aisiale de, 5.4/n'w isbeis/oeie'e.< 106 168, 384 13.24] 19.58] 23.50] 132.34} 194.26] 229.51] 256.20} 355.18 
MUG: PAG ie 's-platefaceiatocaimieie/atpc7aisiS(n''n aha) alalsiniata]e) 60 einrs) a : 48 68,784 13.24] 19.58] 23.50] 132.34] 194.26] 229.51] 256.20] 355.18 
RTLANECONA 0 cece sere vescccecceceverccrceceecensien 58 105,068 15.15] 25.15] 35.15] 105.15] 174.93] 242.43] 241.12] 341.12 
West Kildonan ....cscccccssccscccsccccccsererecs 55 44,983 15.15] 25.15} 35.15] 105.15] 174.93] 242.43] 241.12] 341.12 
RWinnipeg(10) ...ccncccrercececccveecscasecercees mae 15.15] 25.15} 35.15] 105.15] 174.93] 242.43} 241.12] 341.12 
Total, oie cia dices 2 0:0 vicinins vie ein.0\e a.0-0)9 4.5.0 0 :s\n)eie ao ie a 4,258,730(3 a . . on eee 
Saskatchewan: (11) 
Moose Jaw(12) ..cccscceccscces AO SRCUOO DOGO AAD 18 9,248 15.78 | 28.78 39.78 | 170.00 | 232.50 | 295.00 | 230.00 | 340.00 
North Battletord(l3) waite cic meta ene sin/nc ss aie ace meses 5 1,800 16.80} 26.80] 36.80 | 192.50] 277.50 | 340.00 | 509.18 | 509.18 
Prince Alberti(ls)y aw: cre siererstsiaialeretayslale\e.elcrels\ele)s.¢iaeieve 6 61,107 16.80} 26.80] 36.80 | 192.50] 277.50 | 340.00 | 376.68 | 509.18 
Regina(l3) cesseccsceccsesnvesesssesesictns cececs 109 632,280 12.30] 22.55] 29.70] 110.60] 165.70 | 216.70 | 221.20 | 331.40 
Saskatooul2))s picivie eleven sie \cisiele[atalels s wipicleie/e\sts ajo Joie (oie, o, a asi ae 16.44} 29.94] 37.44 | 134.40] 209.40 | 279.40 | 268.80 | 418.80 
Soy Ft Ouixir Ota sess aint toratp starolars 70/0 n\cta/aio' alojelsia\einislatete 1 2,150 23.00 | 36.25} 48.75 | 230.00 | 362.50 | 487.50 He tials 
Weyburn(13) 2. cccccevcerercceecceercseoccosesess 3) 6,545 18.00} 28.00} 38.00} 192.50] 277.50 | 340.00 | 376.68 | 509.18 
Yorkton(13) sesccecisevevveccces SisupiefeYaversratehd etervisiscs 6 4,419 16.80 | 26.80} 36.80 | 192.50] 277.50 | 340.00 | 376.68 | 509.18 
Total) aac nis stesptelaieh nines esnralniave sja\nisialals!s\ejale\s\efeiniey= 12,3800) 3,422,191 (3) ewe sieve cee eee | aoe 
a 


2 Se 1 
See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) 4 la fin du tableau. 
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TABLE 3. Monthly Electricity Bills (Net) for Unrestricted 24-hours Power Service in Canada as at December 31, 1973 — Concluded 


TABLEAU 3. Factures mensuelles (nettes) du service d'énergie 4 la petite industrie sans restriction (24 heures) au Canada, au 31 décembre 1973 — fin 


Billed load — Puissance facturée 


Average 
number 5 kilowatts ' 50 kilowatts 100 kilowatts 
of Total 
power consumption 
Province and customers during Hours use — Heures d'usage 
municipality 1973 
Province et Consom- 100 200 300 100 
municipalité mation 
totale en 
clients 1973 Consumption in kwh. — Consommation en kWh 
d'énergie 
1973 
10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 
dollars 
"000 
kWh 
Alberta: 
A Gall waniv« starcraiercyevalahee slatore patel cceleteleipisists ster} =tsiclatiye wis 1,404 1,422,377 18.79] 33.63} 44.75] 122.64 | 227.47 | 286.67 | 227.47] 401.25 | 496.05 
Drumheller; seepes mcteje viele # shelejeraal ala (SUys 40a) s\e lv stvie/diaih ‘ate 2 5,524 19.80} 34.80} 42.30] 198.00 | 348.00 | 428.00} 396.00} 696.00 | 846.00 
KEdmoniton (6) Gea ste stata sjalol awe sien Mpleleisioieca cielo hs) ein eiela ose 129 574,044 19.80 | 32.50] 45.00] 132.30] 164.81 | 224.81] 264.60] 327.83 | 444.53 
*Lethbridge(2))) cS. site « & sale Mame wlejale alevelsi> gid clele a) sie 305 a4 24.18] 35.68] 44.68] 160.60 | 250.60 | 310.60] 309.40] 429.40 | 549.40 
Medi@ine sHatiie. ss cic celts eitte titans ulits siaiavess Wise eleie-e ie 26 82,488 16.00} 26.00} 36.00] 113.80] 163.80 | 213.80] 222.60] 322.60 | 422.60 
WREd "DESE (2) saris s aleipnfeien' Wivleldeyeers a)6 -\avere. s:alw.einisle, ele arere sie 25.92 | 40.32} 54.72} 143.88] 183.70 | 251.20] 247.19] 382.19 | 517.19 
TOCA aeyciepaccietorsias Sibiel= ssl em ayers in corere St ct ele y/xiale(etely ele 11,559(3) 4,975,871(3) Bake stain ats SF wor ae6 wet oad Bit 
British Columbia(9) — Colombie-Britannique (9): 
BOrhAaD Ve wee baat oisls Daley s Gieieivin ele vive. virible eisiws ole 56 246,894 16.00} 31.00} 44.00} 137.50] 250.00 | 312.50} 335.00] 410.00 | 485.00 
Cranbrook . 2 1,619 16.00} 31.00) 44.00] 137.50} 250.00 | 312.50] 335.00] 410.00 | 485.00 
Kamloops .. 14 142,486 16.00} ° 31.00} 44.00} 137.50} 250.00 | 312.50} 335.00} 410.00 | 485.00 
Kelowna (2) ° sia 16.00} 26.00} 33.00] 82.00] 152.00 | 222.00} 152.00) 292.00 | 432.00 
Nanaimo .... 4 6,732 16.00} 31.00} 44.00] 137.50} 250.00 | 312.50} 335.00] 410.00 | 485.00 
NELSON titers ee ste eieteterels ©'e 9ir en's wots este eaeie = /aipier ola/ole ote 145 29,598 15.88 23.76] 30.01] 112.50] 206.46 | 278.64] 225.00] 412.92 | 557.28 
NewaWestainsten(2y 14) 3 oe teats eres es cmiie eee sls Hoe ae 16.00} 31.00} 44.00] 137.50] 250.00 | 312.50] 335.00] 410.00 | 485.00 
North Vancouver (6) 35 836,360 16.00} 31.00} 44.00] 137.50} 250.00 | 312.50] 335.00] 410.00 | 485.00 
FPORELTCEOMI «cic is aire sie’ «bao os ole Me aivne c'einine wiv seis 129 9,229 13.00} 26.00} 39.00] 121.30] 173.50] 215.40] 242.60] 347.00 | 430.80 
Prince (Ceorsar .ataayew ance sine Rta «Sik a Web sate slams st 16 49,978 16.00} 31.00} 44.00] 137.50] 250.00 | 312.50] 335.00] 410.00 | 485.00 
PY¥ince: Rupert. cies Gite cleiere Cee poisieisiein biceps ae eee 1 85,369 16.00} 31.00] 44.00] 137.50] 250.00 | 312.50} 335.00} 410.00 | 485.00 
RE CHMOD cratnisjnlatetwigine eis Rig'a!s.o/ala'w ists = oletpisieteleelelalnty sie 68 251,333 16.00} 31.00} 44.00] 137.50] 250.00 | 312.50] 335.00] 410.00 | 485.00 
ALLS sila einiete avetatetsVoie aie slmes ais/ole e-ote sel elatel teins a otetatote 81 3,231 8.55 13.95] 18.45] 49.95] 94.95 | 139.95| 94.95] 184.95 | 274.95 
WARCOUV EL iratetatalateis'vinia'n(s'0/eie winlela(n(s[s (piace (ols si vie 'siniueie a aks 137 387,271 16.00} 31.00] 44.00} 137.50] 250.00 | 312.50} 335.00] 410.00 | 485.00 
Va CEOKTai(G) ey ciefe winlc/a'o\e\e(natminiaka(e Wis aless else) ehaiale nis) efa(ate 23 36,620 16.00} 31.00] 44.00] 137.50] 250.00 | 312.50] 335.00] 410.00 | 485.00 
WESiE VAMC OIL Cx: cte late aipibielerers/elaiscamieic\oinjs)olelarateiaeramiete 4 2,300 16.00} 31.00] 44.00] 137.50] 250.00 | 312.50] 335.00] 410.00 | 485.00 
POG Lia vers tel oiapeeiatsiuta’a wep tolaveoln iatalvigia lv ieveleie ake’ sisty\siatacets 1,640(3,4)] 8,019,339(3,4) ej axel noe erate ‘| auf ae 


(1) See "Introduction", provincial sales tax of 7%. Energy used in manufacturing is exempt from tax. — Voir "Introduction", la taxe de vente provin- 
ciale de 7 Z. L'énergie utilisée pour la fabrication est exemptée de cette taxe. 

(2) Customers and consumption included with commercial. — Le nombre de clients et la consommation inclus dans le service commercial. 

(3) From "Annual Electric Power Statistics, (Preliminary Estimates)", Catalogue 57-202. — Tiré du n° 57-202 au catalogue, "Statistique de 1'énergie 
électrique (estimés préliminaires)". 


(4) Some power customers are classified as commercial customers in Catalogue 57-202. — Le n° 57-202 au catalogue classe certains utilisateurs d'énergie 
parmi les clients commerciaux. 

(5) See footnote for domestic service for this province/municipality. — Voir renvoi pour service domestique pour cette province/municipalité. 

(6) Includes surrounding area. — Comprend la région environnante. 

(7) See "Introduction", provincial sales tax of 8%. — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 8 %. 

(8) Minimum bill. — Facture minimum. 

(9) See "Introduction", provincial sales tax of 5%. — Voir "Introduction", la taxe de vente provinciale de 5 %. 
(10) See "Introduction", muncipal tax of 5%. — Voir "Introduction", la taxe municipale de 5 2%. 


(11) See "Introduction", provincial education and hospital tax of 5%. In some cases power used in manufacturing is exempt. — Voir "Introduction", la 
taxe provinciale de l'éducation et hdpitaux de 5 %. Dans certains cas l'énergie utilisée dans l'industrie pour la fabrication des produits manu- 
facturés est exemptée de cette taxe. 


(12) See "Introduction", surcharge of 8%. — Voir "Introduction", une surtaxe de 8 %. 
(13) See "Introduction", surcharge of 10%. — Voir "Introduction", une surtaxe de 10 %. 
(14) Power customers served by British Columbia Hydro and Power Authority. — Les clients d'énergie servis par British Columbia Hydro and Power 


Authority. 
* Municipalities in which changes occurred during 1973. — Muncipalités dont les factures ont changé en 1973. 
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Publications de la 
Division des industries manufacturiéres et primaires 


traitant de 


| L’ENERGIE ELECTRIQUE 


Catalogue 


Annuelles 


57-201 Compteurs électriques et compteurs de gaz enregistrés 
57-202 Statistique de l’énergie électrique, Vol. II — Statistiques annuelles 
57-203 Factures d’électricité des services domestique, commercial et a la petite industrie 


57-204 Statistique de l’énergie électrique, Vol. I—Enquéte annuelle sur la puissance maximale et sur la 
charge des réseaux 


57-206 Statistique de l’énergie électrique, Vol. III — Inventaire des moteurs primaires et des générateurs 
électriques au 31 décembre 


Mensuelle 


57-001 Statistique de l’énergie électrique 


Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique 
Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le 
Canada tant dans le domaine économique que social. On peut se 
procurer gratuitement un catalogue complet des publications 
courantes a Statistique Canada, Ottawa (Canada), KIA OT6. 


Reports published by the 
Manufacturing and Primary Industries Division 


dealing with 


ELECTRIC POWER 


Catalogue 


Annual 


57-201 Electric and Gas Meter Registrations 

57 - 202 Electric. Powel Statistics, Vol. II— Annual Statistics 

57-203 Electricity Bills for Domestic, Commercial and Small Power Service 

57-204 Electric Power Statistics, Vol. I— Annual Electric Power Survey of Capability and Load 


57-206 Electric Power Statistics, Vol. III — Inventory of Prime Mover and Electric Generating Equipment, 
as at December 31 


Monthly 


57-001 Electric Power Statistics 


In addition to the selected publications listed above, 
Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on 
Canadian economic and social affairs. A comprehensive catalogue 
of all current publications is available free on request from 


Statistics Canada, Ottawa (Canada), KIA OT6. 
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